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PREFACE 


L'ouvrage  que  je  publie  a  pour  but  de  favoriser  l'étude  de 
l'ophthalmoscopie  et  de  l'optométrie. 

Il  ma  paru  que  le  plus  sûr  moyen  d'y  arriver  était  de  réunir 
deux  éléments  qui  sont  restés  jusqu'alors  dissociés,  l'exposé  dog- 
matique d'une  part  et  la  représentation  iconographiquede  l'autre. 
Un  Traité  dogmatique  sans  atlas,  à  propos  de  questions  qui  em- 
pruntent leur  principal  intérêt  aux  modifications  apportées  dans 
l'image  du  fond  de  l'œil,  ne  peut  laisser  dans  l'esprit  qu'une 
impression  vague  et  fugitive.  Et  de  même  des  images  ophthal- 
moscopiques  sans  texte  ne  représentent  qu'une  collection  de 
laits  sans  les  connaissances  indispensables  pour  les  bien  com- 
prendre. Le  progrès  consistait  à  réunir  la  théorie  à  la  pratique, 
la  pathologie  à  la  clinique. 

Imitant  les  procédés  du  clinicien,  j'ai  réuni  dans  l'atlas  le 
plus  grand  nombre  possible  de  variétés  pathologiques,  puis  j'ai 
décrit  chaque  affection  dans  le  texte  en  m'inspirant  de  mes  mo-. 
dèles. 

Les  grandes  ressources  auxquelles  j'ai  pu  puiser  durant  ces  dix 
dernières  années  m'ont  mis  à  même  de  rencontrer  non-seule- 
ment l'ensemble  des  types  décrits  par  les  auteurs,  mais  encore 
beaucoup  de  types  nouveaux.  J'ai  pu  de  la  sorte  faire  l'étude 
complète  de  chaque  maladie,  figures  à  l'appui.  L'importance  re- 
lative attribuée  à  chacune  d'elles  a  été  calculée  d'après  son  inté- 
rêt pratique,  sa  fréquence  et  le  nombre  de  ses  variétés.  C'est  à  ce 
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titre  que  le  staphylôme  postérieur,  la  choroïdite  chronique,  le 
décollement  de  la  rétine,  etc. ,  sont  représentés  par  un  très-grand 
nombre  d'images.  En  multipliant  ainsi  les  modèles,  on  obtient 
des  termes  de  comparaison  plus  rapprochés,  entre  lesquels  peut 
être  placé  plus  aisément  chaque  cas  particulier. 

Pour  observer  avec  fruit  l'état  pathologique  du  fonddeTœil, 
il  est  indispensable  de  bien  connaître  Fétat  physiologique  et  les 
variétés  qu'il  comporte.  Les  divers  aspects  de  la  papille,  des 
vaisseaux  rétiniens  et  surtout  de  la  choroïde,  deviennent  à  chaque 
pas  une  source  d'embarras  ou  d'erreurs,  si  l'on  n'a  pas  com- 
mencé par  les  bien  connaître.  L'étude  de  l'œil  physiologique 
a  été  trop  négligée  jusqu'alors.  Nous  lui  avons  consacré,  pour 
combler  cette  lacune,  un  grand  nombre  de  figures.  Chacune 
d'elles  représente  des  particularités  de  mince  valeur  en  elles- 
mêmes,  mais  d'une  importance  considérable  pour  empêcher  les 
erreurs  de  diagnostic  et  pour  habituer  de  bonne  heure  à  la  sévé- 
rité de  jugement  qui  est  si  indispensable  au  début  des  études 
ophthalmoscopiques . 

Les  figures  sont  à  peu  près  de  même  grandeur  que  l'image 
renversée  fournie,  chez  un  emmétrope,  par  une  lentille  de  deux 
pouces  et  demi.  Nous  avons  cherché  longtemps  au  début  de  notre 
entreprise  un  procédé  qui  nous  permît  de  représenter  la  papille, 
les  vaisseaux  rétiniens  et  les  altérations  pathologiques  suivant  un 
rapport  rigoureusement  exact.  Pour  des  raisons  diverses,  la  pho- 
tographie, les  mensurations  micrométriques,  la  chambre  claire 
n'ont  donné  aucun  résultat  satisfaisant.  Dans  ces  essais  infruc- 
tueux nous  avons  acquis  la  conviction  que  rien  ne  valait  encore 
un  pinceau  habile.  Nous  saisissons  avec  empressement  cette  oc- 
casion de  dire  que  nous  avons  été  parfaitement  secondé  par  M.  Fé- 
lix Regamey  :  ses  aquarelles  sont  des  modèles  irréprochables  de 
vérité  dans  la  couleur  et  d'exactitude  dans  les  détails. 

Beaucoup  d'images  ont  été  reproduites  sans  dilatation  préala- 
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ble  de  la  pupille  ;  nous  avons  de  la  sorte  perdu  cet  éclat  de  cou- 
leurs si  propre  à  fasciner  le  regard,  mais  nous  avons  l'espoir  d'en 
être  dédommagé  par  un  surcroît  d'exactitude  et  de  sincérité. 
Notre  but  sera  atteint  si  nous  sommes  parvenu  à  montrer  les 
choses  telles  qu'elles  se  présentent  dans  les  explorations  usuelles. 

L'atlas  d'opbthalmoscopie  est  accompagné  d'une  échelle 
typographique  établie  sur  le  même  principe  que  celle  de  Giraud- 
Teulon.  Comme  le  sens  général  de  la  phrase  et  la  configuration 
des  mots  aident  beaucoup  à  la  lecture,  et  par  conséquent  re- 
présentent des  causes  d'erreur  dans  la  détermination  de  l'acuïté 
visuelle,  nous  avons,  pour  la  plupart  des  numéros,  ajouté  à  une 
ligne  de  texte  une  ligne  de  lettres  sans  suite,  comme  cela  a  été 
fait  déjà.  Enfin,  comme  on  rencontre  encore  un  trop  grand 
nombre  de  personnes  ne  sachant  pas  lire,  nous  avons  complété 
chaque  épreuve  par  une  série  de  signes  choisis  parmi  ceux  dont 
la  connaissance  est  le  plus  répandue. 

L'échelle  typographique  ne  saurait  être  trop  répandue  :  h 
ce  titre,  nous  ne  saurions  trop  féliciter  M.  Nachet  fils,  à  qui 
l'ophthalmoscopie  doit  déjà  tant  d'efforts  couronnés  de  succès, 
d'en  préparer  une  nouvelle  très-complète,  qui  présentera  l'avan- 
tage d'être  écrite  en  quatre  langues. 

L'expérience  acquise  pendant  neuf  années  d'enseignement 
nous  a  démontré  l'importance  des  questions  relatives  à  Tédai- 
rage,  à  la  formation  des  images  ophthalmoscopiques,  aux  condi- 
tions requises  pour  les  voir,  etc.  En  abandonnant  au  hasard  et 
à  une  pratique  purement  empirique  le  maniement  de  lophthal- 

moscope,  on  reste  exposé  à  de  stériles  tâtonnements  qui  rendent 

* 

interminable  la  période  d'initiation.  Pour  cette  raison,  nous 
avons  donné  de  longs  développements  à  la  théorie  de  l'explo- 
ration ophthalmoscopique  :  dans  cette  discussion  complexe, 
les  mêmes  principes  d'optique  ont  été  rappelés  fréquemment  : 
ces  redites  calculées  auront  l'avantage  de  ramener  fréquemment 
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1  esprit  du  lecteur  vers  les  notions  de  physique  élémentaire  avec 
lesquelles  il  est  indispensable  d'être  familiarisé.  Loin  de  moi  la 
prétention  de  faire  connaître  de  la  sorte  un  procédé  qui  permette 
de  voir  dès  les  premiers  exercices.  Le  progrès  consiste  à  raisonner 
des  fautes  que  Ton  commet  et  à  les  corriger  sciemment  :  je  me 
suis  efforcé  d'en  fournir  les  moyens. 

La  partie  du  livre  qui  traite  de  TOptométrie  comprend  Texpo- 
sition  didactique  des  troubles  de  la  réfraction  statique  et  dyna- 
mique de  l'œil.  Sur  ces  différents  sujets,  le  travail  si  complet, 
si  remarquable  du  professeur  Donders  ne  nous  permettait  guère 
de  faire  du  nouveau.  Aussi  notre  rôle  a-t-il  consisté  surtout  à 
rendre  ces  matières  plus  assimilables  en  les  simplifiant,  en  les 
condensant  et  en  substituant  partout  la  démonstration  expéri- 
mentale aux  calculs  et  aux  formules  de  physique  mathématique. 


Maurice  PERRIN. 


Paris,  \G  mars  1870. 
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PREMIERE  PARTIE 

OPHTHALMOSCOPIE 

Uophthalmoscopie  a  pour  objet  Tétude  de  Tophibalmoscope  et 
de  son  application  au  diagnostic  des  maladies  des  yeux.  Mais,  par 
une  extension  naturelle,  on  range  habituellement  sous  la  même 
dénomination  la  description  des  différents  procédés  d'éclairage  arti- 
ficiel de  l'œil  et  Tétude  clinique  des  affections  que  Tophthalmo- 
scop'e  a  seul  permis  de  bien  connaître. 


CHAPITRE  PREMIER 

DES  METHODES  D'ÉCLAIRAGE  ARTIFICIEL  DE   l'OEIL. 

Il  en  existe  deux  :  Téclairage  oblique  ou  latéral,  et  Téclairage 
ophthalmoscopique  proprement  dit.  Ces  deux  méthodes  sont  loin 
d'avoir  la  même  importance  pratique.  Mais  il  importe  de  les  décrire 
séparément,  parce  que  leurs  principes  optiques  sont  différents,  et 
leurs  applications  très-distinctes. 

ABTICLB  PREMIER. 
De  Féclalrage  obliqae  ou  latéral. 

On  appelle  ainsi  un  mode  d'exploration,  destiné  à  projeter  sur 
les  divers  plans  de  Thémisphère  antérieur  du  globe  de  Tœil,  une 
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quantité  de  lumière  suffisante  pour  permettre  d'observer  des  alté- 
rntions  qui,  par  leur  peu  d'étendue,  leur  siège  ou  leur 'délicatesse, 
échapperaient  à  un  examen  d'ensemble,  fait  avec  les  moyens  d'é- 
clairage habituels.  Cette  méthode  n'est,  pas  entièrement  nouvelle. 
On  trouve,  en  effi>t,  dans  les  traités  de  pathologie  et  d'ophthal- 
mologie,  antérieurs  à  la  découverte  de  l'ophthalmoscope,  des  con- 
seils destinés  à  utiliser  le  mieux  possible  la  lumière  diffuse,  soit  en 
plaçant  l'œil  à  examiner  devant  une  fenêtre  bien  éclairée,  soit  en 
imprimant  au  regard  une  direction  qui  permette  aux  rayons  lumi- 
neux de  rencontrer  obliquement  la  cornée,  etc. 
L'éclairage  latéral  ou  ohliqtie  n'est  rien  antre   chose  que   la 


Fig.  I.  —  Eomen  de  l'œil  par  l'éclairage  oblique. 

réalisation  de  ces  conseils  dans  des  conditions  meilleures  et  par- 
tout applicables.  Il  consiste  à  diriger  sur  la  cornée  le  sommet  d'un 
cône  lumineux,  fourni  par  une  lentille  biconvexe  que  l'on  place 
sur  le  trajet  des  rayons  émanés  de  la  flamme  d'une  bougie,  ou 
mieux  d'une  bonne  lampe.  L'exploration  doit  se  faire  dans  une 
chambre  obscure  ;  la  lumière  est  disposée  latéralement,  à  vingt- 
cinq  centimètres  environ  en  avant  du  patient,  et  à  la  hauteur  de  sa 
tête.  Ce  dernier,  assis  ou  debout  suivant  l'élévation  de  la  lampe,  est 
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placé  de  telle  sorte  que  Fœil  à  examiner  soit  du  côté  de  la  lumière. 
La  lentille  de  Toplithalmoscope,  qui  sert  habituellement  de  Terre 
collecteur,  est  alors  interposée  entre  la  source  lumineuse  et  le  ma- 
lade. On  obtient  ainsi  un  cône  lumineux  dont  on  dispose,  et  que 
Ton  dirige  à  son  gré  par  de  légers  déplacements.  Pour  obtenir  la 
plus  grande  quantité  de  faisceaux  lumineux,  la  lentille  sera  main- 
tenue dans  une  direction  perpendiculaire  à  Tune  des  lignes  me- 
nées de  la  source  lumineuse  à  Tœil  observé  et  à  une  distance  telle 
de  ce  dernier  que  le  sommet  du  cône,  c'est-à-dire  le  foyer  de  la 
lentille,  corresponde,  à  la  cornée. 

Suivant  que  le  cône  lumineux  est  projeté  plus  ou  moins  obli- 
quement, il  éclaire  plus  ou  moins  profondément  le  segment  an- 
térieur de  l'œil.  Dirigé  très-obliquement,  il  fera  voir  seulement 
la  cornée,  en  laissant  dans  Tombre  tout  ce  qui  se  trouve  derrière. 
Un  peu  moins  oblique,  il  illuminera  la  cornée,  la  chambre  anté- 
rieure, riris  et  la  cristalloïJe  antérieure  ;  enfin,  moins  oblique  en- 
core, il  traverse  la  substance  du  cristallin,  en  éclaire  vivement 
toutes  les  couches,  marque  son  passage  à  travers  la  cavité  oculaire 
par  un  reflet  caractéristique,  formé  sur  la  partie  correspondante  de 
la  sclérotique.  Toutes  ces  directions  différentes  sont  facilement  ob- 
tenues sans  déranger  le  malade  ni  changer  la  lampe  de  place  :  il 
suffit  de  faire  exécuter  à  Tœil  des  mouvements  appropriés.  Ainsi 
la  lumière  étant,  selon  la  règle,  du  côté  de  l'angle  externe  de  l'œil, 
on  dirigera  le  regard  en  dedans  pour  avoir  la  plus  grande  obli- 
quité, et  réciproquement  on  le  dirigera  en  dehors  pour  l'avoir 
aussi  peu  prononcée  que  possible. 

Au  lieu  d'examiner  à  l'œil  nu»  comme  on  a  raison  de  le  faire  le 
plus  souvent,  on  peut,  lorsqu'il  s'agit  d'une  exploration  plus  délir 
cate,  se  servir  d'une  seconde  lentille  biconvexe  employée  comme 
loupe.  On  a  proposé  de  substituer  à  cette  dernière  un  instrument 
plus  perfectionné  qui  porte  le  nom  de  Loupe  de  Brûcke.  Celle-ci 
est  une  petite  lunette  de  Galilée^  monoculaire.  Elle  se  compose 
d'un  objectif  convexe  et  d'un  oculaire  concave,  tous  deux  achro- 
matiques et  montés  sur  des  tubes  de  cuivre  qui  glissent  à  frotte- 
ment Tun  sur  l'autre,  ce  qui  permet  de  les  éloigner  ou  de  les  rap- 
procher à  volonté.  La  loupe  de  Brûcke  donne  un  grossissement  qui 
varie  de  trois  à  huit  diamètres.  Ofi  peut  avec  elle  observer  à  une 
distance  de  l'œil,  de  six  à  dix  centihiètres. 

Le  miroitement  qui  se  produit  à  la  surface  de  la  cornée  em- 
pêche quelquefois  de  voir  convenablement  de  petits  corps  étran- 
ge 
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gers  logés  dans  son  épaisseur  ou  de  légères  altérations  de  nutri- 
tion, etc.  Pour  y  obvier,  on  a  imaginé  de  placer,  derrière  la  lentille, 
un  prisme  de  Nicol,  tournant  sur  son  axe,  de  façon  à  pouvoir  être 
placé  dans  les  différents  plans  représentés  par  les  rayons  polarisés 
par  la  cornée.  On  sait  qu'en  se  plaçant  dans  ces  conditions,  on  sup- 
prime les  rayons  réfléchis  et  polarisés  en  ne  conservant  que  les 
rayons  réfractés.  Cette  combinaison  est  plus  ingénieuse  que  pra- 
tique. Dans  rimmense  majorité  des  cas,  l'observation  à  Tœil  nu, 
bien  dirigée,  est  suffisante.  S'il  se  présente  quelques  cas  exception- 
nels, on  emploiera  comme  loupe  la  lentille  qui  se  trouve  dans  tous 
ces  ophthalmoscopes.^n  matière  d'instruments  ou  d'appareils 
spéciaux,  il  importe  autant  de  mettre  en  garde  contre  le  superflu 
que  de  faire  valoir  le  nécessaire. 

Lorsqu'on  a  recours  à  la  loupe  pour  ce  genre  d'exploration,  il  est 
plus  commode  de  confier  à  un  aide  la  direction  de  l'éclairage. 

ARTICLE  IL 

De  Péclairage  au  miroir  ou  éclairage  ophthalmoscopique 

proprement  dit. 

Ce  mode  d'exploration  consiste  à  éclairer  artificiellement  la  ca- 
vité oculaire,  de  façon  à  obtenir  une  image  suffisamment  nette  des 
particularités  physiologiques  ou  pathologiques  qu'elle  renferme. 
Il  représente  l'exploration  ophthalmoscopique  proprement  dite.  Le 
grand  honneur  d'Helmholtz  est  de  l'avoir  rendue  possible  et  pra- 
tique par  la  découverte  de  Yophthalmoscope, 

1.  Historique  de  cette  méthode.  — Le  problème  résolu  parle  phy- 
siologiste de  Ileidelbeg  était  étudié  depuis  longtemps  déjà.  Il  nous 
paraît  indispensable,  pour  faire  apprécier  tout  le  mérite  de  l'in- 
venteur, de  rappeler  quelques-unes  des  hypothèses  et  des  recher- 
ches expérimentales  qui  avaient  été  infructueusement  tentées 
avant  lui. 

C'est  sur  les  animaux  que  l'on  a  cherché  tout  d'abord  le  moyen 
de  voir  la  cavité  oculaire.  Il  est  facile  de  comprendre  pourquoi  l'at- 
tention des  physiologistes  a  été  attirée  de  ce  côté.  Chez  l'homme, 
le  fond  de  l'œil  à  Tétat  normal  paraît  tout  à  fait  noir  à  la  lumière 
du  jour.  Chez  certains  animaux,  au  contraire,  les  ruminants,  les 
carnivores,  les  cétacés,  les  poissons  cartilagineux,  etc.,  l'œil  mi- 
roite pendant  la  nuit  avec  un  éclat  saisissant.  Il  était  rationnel 
de  supposer  que  la  connaissance  des  causes  de  ce  miroitement 
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spontané  aiderait  beaucoup  à  la  découverte  des  conditions  capa- 
bles de  le  produire  artificiellement  chez  Thomme. 

Au  commencement  du  siècle  dernier,  Mery  et  de  La  Hire  furent 
des  premiers  à  traiter  de  cette  question.  Ils  crurent  à  une  fonction 
photogénique  spéciale  de  la  rétine.  Dans  leur  hypothèse,  c'était  le 
fond  de  Toeil  lui-même  qui  produisait  directement  la  lumière. 

Mais,  vers  1810,  Prévost,  de  Genève,  démontra  que  Tœil  ne 
miroitait  jamais  dans  une  obscurité  absolue.  Le  phénomène  ne  se 
produisait  qu'autant  que  la  nuit  devenait  moins  profonde.  Dès  lors, 
l'hypothèse  de  Mery  et  de  de  La  Hire  n'avait  plus  de  fondement,  et 
il  était  rationnel  de  croire  que  le  miroitement  était  dû  à  la  ré- 
flexion des  rayons  lumineux  venus  du  dehors  sur  quelque  partie 
du  fond  de  l'œil,  faisant  jusqu'à  un  certain  point  Toffice  de  mi- 
roir. Ce  qui  rendait  la  chose  plus  vraisemblable,  c'est  que  précisé- 
ment les  animaux  chez  lesquels  on  observe  le  miroitement  se  dis- 
tinguent tous  par  une  particularité  anatomique  qui  est  de  na- 
ture à  expliquer  ces  phénomènes  de  réflexion.  Leur  choroïde,  au 
lieu  d'être  pourvue  d'une  couche  uniforme  de  pigment  noir  peu 
propre  à  réfléchir  les  rayons  lumineux,  présente  dans  une  certaine 
étendue  une  surface  non  pigmentée,  recouverte  par  une  couche 
fine  de  tissu  fibreux  chatoyant,  à  reflets  bleus,  verts  ou  jaunes,  qui 
réfléchit  fortement  la  lumière.  C'est  à  cette  surface  qui  occupe 
habituellement  le  côté  externe  du  nerf  optique  que  l'on  a  donné  le 
nom  de  iapis  [tapetum  lucidum). 

Les  phénomènes  du  miroitement  ont  été  depuis  lors  étudiés  par 
un  grand  nombre  de  physiologistes  ;  pour  tous,  il  est  hors  de  doute 
qu'ils  ne  se  produisent  pas  dans  une  obscurité  complète,  et  qu'ils 
sont  dus  à  la  réflexion  des  rayons  lumineux  venus  du  dehors,  sur  la 
surface  du  tapis.  Ainsi  donc,  en  aucune  circonstance,  l'œil  ne  pro- 
duit lui-même  de  la  lumière  ;  il  peut  seulement,  dans  quelques 
cas,  renvoyer  au  dehors  celle  qu'il  a  reçue. 

Chez  les  animaux  non  pourvus  de  tapis,  l'œil,  exposé  à  la  lumière 
même  la  plus  intense,  reste  noir.  Cette  différence  tient  à  deux 
causes  :  la  première,  à  l'absence  du  tapis  ;  la  seconde,  à  la  présence 
d'une  couche  pigmentaire  continue,  qui  tapisse  la  choroïde  et  la 
face  postérieure  de  Tiris,  de  façon  à  empêcher  la  pénétration  des 
rayons  lumineux,  partout  ailleurs  qu'à  travers  l'ouverture  de  la 
pupille.  Cette  dernière  condition  exerce  une  influence  plus  con- 
sidérable que  la  première.  11  suffit  de  la  supprimer  pour  que 
le  fond  de  l'œil,  pourvu  ou  non  de  tapis,  paraisse  vivement  éclairé 
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et  comme  embrasé  lorsqu'on  Texpose  à  la  lumière.  Chacun  sait 
qu'il  en  est  ainsi  dans  certaines  espèces  ou  chez  les  individus 
atteints  d*albinisme.  Dans  ces  conditions,  la  lumière  incidente  pé- 
nètre non-seulement  par  la  pupille,  mais  encore  à  travers  Tiris 
et  la  sclérotîtjue.  Si  l'on  vient  à  masquer  ces  deux  dernières 
parties  à  l'aide  d'un  écran^  en  ne  laissant  accessible  que  la  pu- 
pille, le  fond  de  l'œil,  quoique  dépourvu  de  pigment,  reste  noir 
comme  l'œil  pigmenté. 

L'œil  de  l'homme,  réalisante  un  haut  degré  les  conditions  physi- 
ques d'une  chambre  noire,  paraît  absolument  obscur  à  la  lumière. 
Il  n'y  a  d'exception  que  dans  quelques  cas  pathologiques.  Les  cli- 
niciens avaient  depuis  longtemps  reconnu  que  dans  le  cancer  et  le 
décollement  de  la  rétine,  parvenus  à  un  certain  degré  de  dévelop- 
pement, la  pupille  n'a  plus  sa  couleur  noire  habituelle.  Sous  cer- 
taines incidences,  elle  offre  des  reflets  gris  bleuâtre,  tournis  par  la 
membrane  nerveuse  assez  avancée  vers  le  cristallin  pour  être  confu- 
sément aperçue  à  la  lumière  diffuse,  comme  l'est  l'appareil  cris- 
tallinien  Itii-même. 

Ces  faits  ne  pouvaient  faire  avancer  en  rien  la  question  de 
l'éclairage  de  la  cavité  oculaire.  Mais  il  n'en  est  plus  de  même 
des  observations  qui  vont  suivre.  En  1839,  Behr  découvrit  qu'en 
regardant  le  fond  de  l'œil  d'une  jeune  fille  atteinte  d'iridémie, 
suivant  une  direction,  autant  que  possible,  identique  à  celle  des 
faisceaux  lumineux  qui  y  pénétraient,  il  le  voyait  s'illuminer  tout 
à  coup  et  revêtir  une  belle  couleur  d'un  rouge  orange.  S'écartait-il 
un  peu  de  cette  direction,  la  pupille  redevenait  noire.  Revenait-il 
à  la  position  primitive,  la  couleur  rouge  apparaissait  de  nouveau. 

Un  mémoire  de  Brûcke,  inséré  en  1847  dans  les  Archives  de 
MûUer,  renferme  les  détails  d'une  expérience  ingénieuse,  à  l'aide 
de  laquelle  l'auteur  put  observer,  dans  un  œil  physiologique  quel- 
conque, les  phénomènes  de  miroitement  consignés  dans  l'observa- 
tion de  Behr.  Il  imagina  de  placer  une  bougie  allumée  à  une  petite 
distance  en  avant  de  l'œil  à  examiner,  qui  était  dirigé  vers  un  point 
situé  dans  la  direction  de  la  flamme,  et  à  plusieurs  pieds  en  arrière 
d'elle.  Les  choses  ainsi  disposées,  Brûcke  visa  la  pupille  du  sujet, 
en  plaçant  sur  la  ligne  de  mire  l'extrémité  de  la  flamme  et  le  bord 
supérieur  d'un  écran  placé  derrière  elle.  Immédiatement  la  pu- 
pille, de  noire  qu'elle  était,  parut  s'illuminer  d'un  éclat  rougeâtre. 
Cette  expérience,  très-simple  dans  ses  conditions  théoriques,  n'est 
cependant  pas  facile  à  reproduire,  au  moins  sans  quelques  tàton- 
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nemenis.  Le  moindre  déplacement  dans  les  rapports  de  Toeil 
observé,  de  la  lumière  et  de  l'écran,  suffit  pour  empêcher  le  mi- 
roitement. Ce  n'est  qu'en  variant  par  de  petits  mouvements  dans 
tous  les  sens  la  direction  du  regard  que  l'on  parvient  à  l'ob- 
tenir. 

Dans  ce  même  travail,  Brûcke  relate  une  observation  de  miroi- 
tement que  l'un  de  ses  amis,  le  docteur  Von  Erlach,  avait  faite  sur 
lui-même  par  hasard.  Von  Erlach  porte  des  lunettes  de  myope,  qui 
représentent,  un  miroir  concave,  pour  les  rayons  lumineux  dirigés 
sous  une  certaine  incidence.  Il  avait  remarqué  plusieurs  fois  qu'en 
se  trouvant  en  face  d'un  interlocuteur,  près  duquel  se  trouvait  une 
lumière,  il  lui  voyait  briller  l'œil  d'un  éclat  inaccoutumé.  'Sans 
aucun  doute  les  verres  de  lunettes  projetaient  dans  l'œil  observp 
des  faisceaux  de  lumière  qui  pouvaient  être  renvoyés  du  fond  de  la 
cavité  oculaire,  dans  une  direction  convenable,  pour  être  perçus 
par  l'observateur.  Le  fait  de  l'éclairage  ophthalmoscopique  était 
évidemment  réalisé  dans  les  deux  exemples  que  nous  venons  de 
rappeler.  Il  suffisait  d'en  déterminer  les  lois.  Mais  ni  Brûcke  ni 
Von  Erlach  ne  tentèrent  une  explication  satisfaisante  du  phéno- 
mène. 

2.  l^éooBTerte  de  l^opktkalniotcope  par  Helmholtx .  —  Il  apparte- 
nait à  Helmholtz  de  résoudre  enfin  ce  problème  de  l'éclairage 
du  fond  de  l'œil,  et  de  doter  ainsi  l'art  médical  du  plus  pré- 
cieux et  du  plus  ingénieux  procédé  d'exploration  objective  Cette 
découverte  parait  bien  simple  aujourd'hui  qu'on  la  connaît,  et 
si  quelque  chose  étonne,  comme  il  arrive  si  souvent  en  pareil  cas^ 
c'est  qu'elle  n'ait  pas  été  faite  plus  tôt.  Elle  apparaît,  en  effet, 
comme  une  conséquence  saisissante  des  conditions  dioptriques 
de  rœil.  Celui-ci,  comme  on  sait,  peut  être  confiparé  à  une 
chambre  noire  fermée  en  avant  par  un  système  de  lentilles  réfrin- 
gentes. Sur  le  fond  de  cette  chambre  noire,  que  tapisse  la  ré- 
tine, les  faisceaux  lumineux  émanés  des  objets  éclairés  et  si- 
tués dans  le  champ  de  la  vision  distincte,  viennent  former,  après 
leur  réfraction,  une  image  nette  et  renversée  de  ces  objets.  Pour 
cette  distance,  ceux-ci  et  la  rétine  sont,  par  rapport  au  centre  op- 
tique des  lentilles  oculaires,  dans  la  situation  réciproque  des  foyers 
conjugués  des  lentilles,  c'est-à-dire  que  si  les  objets  éclairés  du 
dehors  viennent  former  leur  image  au  fond  de  l'œil,  réciproque- 
ment, le  fond  de  l'œil,  s'il  est  éclairé,  viendra  se  dessiner  sur  un 
écran  placé  dans  le  plan  qu'occupent  ces  mêmes  objets.  Si  donc, 
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dans  un  milieu  suffisamment  obscur,  on  parvient  à  éclairer  le 
fond  de  l'œil,  celui-ci  fournira,  au  dehors,  une  image  réelle  et 
renversée  des  parties  qui  le  constituent.  Et  cette  image  pourrait 
être  recueillie  sur  un  écran  placé  à  la  distance  pour  laquelle  l'or- 
gane est  adapté  au  moment  de  l'observation. 

La  relation  des  foyers  conjugués  est  fondée  sur  la  marche  tou- 
jours identique  de  la  lumière  quand  elle  traverse  les  mêmes  mi- 
lieux. Appliquée  à  notre  sujet  particulier,  elle  indique  que  les 
rayons  lumineux  réfléchis  par  le  fond  de  la  cavité  oculaire  sui- 
vront nécessairement,  quoique  en  sens  contraire,  la  marche  des 
rayons  qui  servent  à  l'éclairer.  A  la  lumière  du  jour,  des  rayons 
de  lumière  diffuse  pénètrent  dans  l'œil  dans  toutes  les  directions  : 
toutes  les  directions  seront  donc  bonnes  pour  apercevoir  l'image 
des  membranes  profondes,  si  elle  est  visible.  Mais  ce  mode  d'éclai- 
rage est  insuffisant;  le  pigment  qui  tapisse  la  cavité  oculaire, 
éteint  la  plus  grande  partie  des  rayons  lumineux  qui  y  pénètrent. 
Dès  lors  l'image  est  nécessairement  moins  éclairante  que  le  milieu 
dans  lequel  elle  se  trouve.  Par  conséquent,  si,  théoriquement,  cha- 
cun a*  devant  soi  l'image  de  sa  propre  rétine,  celle-ci,  en  fait,  ne 
peut  être  constatée,  et,  à  plus  forte  raison,  ne  peut  être  d'aucune 
utilité  pratique. 

Il  fallait  trouver  un  instrument  qui  permît  de  projeter  dans  l'œil 
une  grande  quantité  de  lumière,  l'espace  ambiant  restant  dans 
une  obscurité  relative,  et  qui  permît,  en  outre,  à  l'observateur  de 
se  placer  sur  le  trajet  des  faisceaux  lumineux  de  retour,  c'est-à- 
dire  qui  sont,  comme  on  dit  d'une  façon  qui  fait  image,  exté- 
riorés  de  l'œil.  Ces  deux  conditions  réunies  semblent  difficiles  à 
réaliser;  elles  paraissent  même  contradictoires,  puisque  d'après  la 
relation  des  foyers  conjugués,  rappelée  ci-dessus,  il  faut,  pour  se 
placer  sur  le  trajet  des  rayons  qui  sortent  de  l'œil,  être  dans  la  di- 
rection de  ceux  qui  y  entrent. 

Supposons  {fig.  2)  que,  par  un  artifice  quelconque,  le  point  A, 
emprunté  à  une  source  lumineuse,  projette  dans  l'œil,  tout  en 
maintenant  le  milieu  ambiant  dans  une  obscurité  suffisante,  un 
cône  lumineux  ABC,  qui  a  son  foyer  sur  la  rétine  en  un  point  0, 
qu'il  éclaire  vivement.  L'observateur  ne  verra  ce  point  qu'autant 
qu'il  sera  placé  dans  la  direction  OA,  qui  représente  l'axe  de  figure 
du  cône  lumineux  émergent.  Dans  toute  autre  direction,  BA',  CA" 
par  exemple,  le  point  0,  quoique  vivement  éclairé,  paraîtra  en- 
tièrement noir.  Ceci  est  évident.  Mais  l'œil,  pour  se  placer  dans 
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la  direction  OA,  ne  peut  être  qu'en  avant  ou  en  arrière  de  A.  S'il  est 
en  avant,  il  interceptera  les  rayons  lumineux.  S'il  est  en  arrière,  la 
lumière  elle-même  ou  l'écran  qui  l'isole  de  la  face  de  l'observa- 
teur fera  obstacle  à  la  perception  de  l'image  rétinienne.  C'est  dans 


Fig.  t.  —  Marche  des  r*yan»  lumineux  renvoyés  par  le  fond  de  l'œil. 

cette  sorte  de  cercle  vicieux  que  s'est  agité  si  longtemps,  sans  pro- 
grès sensible,  le  problème  de  l'éclairage  intra-oculaire.  Ou  bien 
on  observait  à  la  lumière  du  jour,  et  alors,  tout  en  étant  bien 
placé  pour  y  voir,  la  pupille  restait  noire  parce  que  l'éclairage 
était  iusufâsaot;  ou  bien  on  observait  dans  un  milieu  obscur, 
avec  une  lumière  suffisante,  et  alors  on  se  plaçait  inévitable- 
ment dans  une  mauvaise  direction.  Une  seule  modifîcalion  dans 
le  mode  d'éclairage  faisait  disparaître  toute  difficulté.  Il  suffisait  de 
substituer  à  la  lumière  directe,  la  lumière  transmise  à  Taide  d'un 
réflecteur,  construit  et  disposé  de  telle  façon  que  l'œil  de  l'observa- 
teur, placé  derrière,  pût  voir  à  travers.  C'est  ce  que  Heimboitz 
comprit  le  premier,  et  ce  qu'il  réalisa  dans  l'expérience  suivante 
(fig.  3)  qui  résume  la  découverte  tout  entière  de  l'ophthalmo- 
scope. 

Ud  foyer  lumineux  étant  placé  latéralement  à  une  cerlaine  dis- 
tance, en  F,  par  exemple,  une  plaque  de  verre  transparente  et  à 
surfaces  parallèles  fut  interposée  entre  l'œil  observé  B  et  l'œil  de 
l'observateur  A,  que  nous  supposons  tous  deux  normaux.  Les  fais- 
ceaux lumineux  émanés  de  F,  au  moment  où  ils  rencontrent  la  sur- 
face réfléchissante  M*  convenablement  inclinée,  se  partagent  en 
deux  parties:  l'une  traverse  la  lame  transparente  et  ne  cbangepas 
dedirection;  l'autre  est  réfléchie  vers  la  cornée  de  l'œil  observé  B, 
elle  pénètre  suivant  une  divergence  égale  à  celle  des  rayons  inci- 
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dents,  el  vient  se  réunir  en  un  point  P,  si  l'œil  est  convenablement 
adapté.  Le  point  P,  ainsi  éclairé,  renvoie  à  son  tour  des  rayons 
lumineux  qui  sortent  en  suivant  exactement  la  direction  qu'ils 
avaient  en  entrant.  Ces  Taisceanx  rencontrent  de  nouveau  la  plaque 


Fig.  t.  —  Eipérienci 

M.  lisse  partagent  encore  ea  deux  parties,  l'une  qui  est  réûéchle 
vers  le  point  lumineux,  et  l'autre  qui  traverse  la  lame  de  verre  et 
converge  vers  le  point  F'  situé  au  delà  de  M,  à  une  distance  égale 
à  celle  de  F.  Ces  faisceaux  convergents  pénètrent  dans  t'œil  A 
supposé  normal,  c'est-à-dire  propre  à  faire  converger  sur  ta  ré- 
tine des  rayons  parallèles  ou  divergents.  Ils  s'entre-croisent  néces- 
sairement en  uD  point  0  situé  en  avant  de  la  rétine,  et,  continuant 
leur  marche,  ils  forment,  sur  cette  dernière,  un  cercle  de  diffusion 
égal  à  ce.  Ce  n'est  qu'en  plaçant  sur  leur  trajet  un  verre  concave 
qu'on  peut  rendre  leur  direction  divergente  et  les  amener  à  se  réu- 
nir en  P'.  Dès  lors  le  point  lumineux  F  vient  éclairer  le  point  P  de 
l'œil  observé  B,  et  ce  point  P  doit  être  perçu  distinctement  par  le 
point  P' de  l'œil  observateurA.  Cequi  est  vrai  pour  un  point  l'est  au 
même  titre  pour  une  surface  éclairée  de  la  rétine.  Mais  d'ailleurs 
que  les  rayons  lumineux  se  rencontrent  en  P'dans  l'oeil  observateur, 
ou  en  avant  ou  en  arrière  de  lui,  cela  importe  peu  pour  notre 
démonstration.  On  trouve,  toujours,  dans  ces  conditions  expéri- 
mentales, le  moyen  de  faire  miroiter  à  volonté  le  fond  de  l'œil,  et 
partant  la  preuve  qu'il  était  possible  de  fonder  un  procédé  d'éclai- 
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rage  méthodique  de  la  cavité  oculaire.  Le  fait  fondamental  une 
fojs  démontré,  il  restait  à  le  féconder  par  les  perfectionnements 
qu'il  comporte. 


CHAPITRE   li 

PERFECTIONNEMENTS  DE   L*ÉCLAIRAGE  OPUTOALMOSCOPIQUE. 

Ces  perfectionnements  ont  eu  pour  but  : 

r  De  trouver  le  procédé  qui  procure  Téclairage  le  meilleur  au 
double  point  de  vue  de  son  étendue  et  de  son  intensité  ; 

2*"  De  trouver  le  moyen  de  fixer  l'image  du  fond  de  Tœil  à  une 
distance  compatible  avec  les  exigences  de  Téclairage  et  les  condi* 
tioQs  de  la  vue  distincte  de  Tobservateur.  Afin  de  mettre  le  lecteur 
à  même  de  pouvoir  se  rendre  compte  des  conditions  d'éclairage 
qu'il  réalise  ou  des  difficultés  qu'il  rencontre  dans  un  cas  donné 
avec  un  opbthalmoscope  quelconque,  nous  croyons  utile  de  dis- 
cuter brièvement  les  principales  données  théoriques  de  ce  double 
problème. 

Nous  serons  obligé  de  faire  intervenir  quelques  principes  élé- 
mentaires d'optométrie.  S'il  en  résultait  quelque  obscurité  dans  le 
texte,  il  serait  aisé  de  la  dissiper  en  ayant  recours,  par  anticipation, 
à  la  seconde  partie  de  ce  travail,  qui  traite  de  ces  matières. 

ARTICLE  PREMIER 
Des  divers  modes  d'éclairage. 

Des  rayons  lumineux,  projetés  d'une  façon  quelconque  dans  la 
cavité  oculaire,  peuvent  en  éclairer  le  fond,  pourvu  qu'ils  soient  en 
quantité  suffisante  :  leur  direction  n'exerce  d'influence  que  sur 
rétendue  des  parties  éclairées.  Que  l'on  fasse  usage  d'un  foyer 
de  lumière  artificielle  ou  d'un  pinceau  de  lumière  solaire;  que 
réclairage  soit  direct  ou  obtenu  par  réflexion  à  l'aide  d'un  miroir 
ou  d'un  prisme,  le  fond  de  l'œil  observé  recevra  toujours  un  fais- 
ceau lumineux,  dont  la  section  sera  mesurée  par  le  diamètre  de, 
la  pupille  :  mais,  suivant  les  conditions  de  l'observation,  ce  fais- 
ceau sera  formé  de  rayons  parallèles,  convergents  ou  divergents. 

1  •  Éclairage  par  des  myons  parallèles  oa  par  pr«UectioB  d^tmages 

inmiaevses.  —  Si  l'œil  observé  est  emmétrope  (œil  normal)  et  s'il 
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est  au  repos,  c'est-à-dire  adapté  pour  les  rayons  parallèles,  la  réu- 
nion se  fera  très-exactement  sur  la  rétine,  de  façon  à  y  reproduire 
une  image  petite  et  renversée  de  la  source  lumineuse.  La  sur- 
face rétinienne  sur  laquelle  est  projetée  cette  image,  sera  vivement 
éclairée,  mais  très-petite.  Pour  obtenir  un  champ  de  quelque  éten- 
due, il  faudrait  un  foyer  très-grand  et  beaucoup  trop  éblouissant. 

Si,  au  contraire,  Tœil  observé  est  adapté  pour  une  courte  dis- 
tance, la  réunion  des  rayons  parallèles  s'opérera  en  avant  de  la 
rétine,  et  Fimage  projetée  sur  cette  membrane  sera  moins  nette, 
un  peu  plus  large,  moins  brillante  ;  mais  elle  ne  s'écartera  pas  assez 
du  type  précédent  pour  modifier  les  avantages  et  les  inconvénients 
de  ce  mode  d'éclairage. 

Le  procédé  d'éclairage  par  projection  d'images  lumineuses  sert 
peu  dans  la  pratique,  bien  que  l'on  puisse,  dans  quelques  cas  sur 
lesquels  nous  reviendrons,  en  tirer  un  excellent  parti. 

Le  meilleur  et  le  plus  simple  moyen  de  l'appliquer,  consiste  à 
employer  un  miroir  plan,  comme  le  fit  Helmhoitz.  Ces  miroirs  réfié- 
cbissent  la  lumière  suivant  la  direction  qu'elle  aurait  si  elle  éma- 
nait directement  d*un  point  placé  à  la  distance  à  laquelle  se 
trouve  la  source  lumineuse.  Ainsi,  lorsque  celle-ci  est  assez  éloi- 
gnée pour  envoyer  des  rayons  parallèles,  le  miroir  réfléchit  des 
rayons  parallèles,  quelle  que  soit  d'ailleurs  la  distance  à  laquelle 
il  se  trouve  de  l'œil  observé.  Le  réflecteur  peut  donc  être  rap- 
proché autant  qu'on  le  veut  de  l'œil  du  sujet,  pourvu  que  la  lampe 
soit  à  une  distance  suffisante.  Dans  ces  conditions,  l'éclairage 
sera  nécessairement  très-faible,  et  projettera  sur  la  rétine  une 
image  peu  éclairée,  ce  qui  est  préférable  dans  certains  cas. 

Ce  procédé  d'éclairage  ne  permet  d'explorer  qu'une  très-petite 
surface  à  la  fois.  Il  entraîne  nécessairement  plus  de  lenteur  et  il 
réclame  plus  d'habileté  que  les  autres. 

2.  lÊdairaipe  par  des  rayons  soit  eonYergewtiM,  soit  dlTergent»»  ou 
par  projection  de  cercles  luniineux  de  dimision.  —  âf.  LeS  rayonS 

convergents ^Q  réunissent  en  un  point  situé  en  avant  de  la  rétine, 
puis  continuent  leur  marche  en  divergeant,  de  façon  à  projeter  sur 
le  fond  de  l'œil  un  cercle  de  diffusion  plus  ou  moins  étendu.  La  . 
réunion  de  semblables  rayons  sur  la  rétine  ne  peut  se  faire  qu'ex- 
ceptionnellement, lorsque  leur  convergence  n'est  pas  trop  forte,  et 
que  l'œil  est  hypermétrope  à  un  degré  correspondant. 

Pour  obtenir  ce  mode  d'éclairage,  on  a  eu  recours  à  diverses 
combinaisons,  fondées  sur  les  propriétés  optiques  des  miroirs  et  des 
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lentilles.  Ruete  a  employé  un  miroir  concave  d'un  foyer  appro- 
prié ;  Hasner,  une  lentille  convexe  étamée  sur  Tune  de  ses  faces, 
ce  qui  revient  au  même;  Goccius,  un  miroir  plan,  muni  d'une 
lentille  convexe,  etc. 

Le  miroir  concave  réunit  les  rayons  qui  frappent  sa  surface  en 
un  point  d'autant  plus  rapproché  que  la  source  lumineuse  est 
elle-même  plus  éloignée.  Si  cette  dernière  est  assez  loin  pour 
fournir  des  rayons  sensiblement  parallèles,  ceux-ci  se  réunissent 
au  foyer  principal  du  miroir.  Au  fur  et  à  mesure  que  la  source 
lumineuse  se  rapproche,  les  rayons  ont  des  directions  de  moins  en 
moins  convergentes,  et  forment  foyer  en  un  point  de  plus  en  plus 
éloigné.  Ce  foyer  siège  exactement  au  centre  de  courbure,  lorsque 
la  source  lumineuse  y  est  elle-même  placée.  Celle-ci  est-elle  rap- 
prochée davantage,  le  foyer  s'éloigne  encore,  jusqu'à  ce  que  les 
rayons  lumineux  prennent  une  direction  parallèle  quand  la  lampe 
est  au  foyer  principal.  On  voit  que,  par  ce  mode  d'éclairage,  le 
degré  de  convergence  des  rayons  est  subordonné  à  la  longueur  fo- 
cale du  miroir  et  à  la  distance  à  laquelle  est  placée  la  source  de 
lumière. 

Lorsqu'on  a  recours  au  miroir  plan  sur  lequel  on  fait  arriver 
des  rayons  rendus  plus  ou  moins  convergents  par  l'interposition 
d'une  lentille  biconvexe,  les  rayons  réfléchis  vers  l'œil  observé 
affectent,  ainsi  que  nous  l'avons  vu,  le  même  degré  de  convergence 
que  les  rayons  incidents.  Il  en  résulte  que,  sans  modifier  les  distan- 
ces respectives  de  la  lampe  au  miroir  et  du  miroir  à  l'œil  observé, 
on  peut  modifier  à  volonté  la  convergence  des  rayons  réfléchis  en 
changeant  ou  en  déplaçant  seulement  la  lentille.  Pour  ce  motif, 
l'instrument  de  Coccius,  composé  d'un  miroir  plan  et  d'une  len- 
tille mobile,  est  le  plus  commode  lorsqu'on  tient  à  conserver  le 
même  rapport  de  distance  entre  la  lampe,  le  miroir  et  l'œil  observé. 

L'étendue  de  la  surface  éclairée  par  les  rayons  convergents  est 
en  rapport  avec  leur  degré  de  convergence.  Plus  celui-ci  sera 
élevé,  plus  le  point  d'entre-croisement  sera  éloigné  de  la  rétine, 
plus  la  surface  de  diffusion  qu'ils  produiront  après  leur  rencontre 
sera  étendue.  Celte  relation  est  traduite  dans  les  deux  figures 
suivantes  (fig.  4  et  5). 

L'arc  rétinien  AB  de  l'œil  0  est  manifestement  moins  étendu  que 
l'arc  rétinien  A'B'  de  l'œil  0',  parce  que,  dans  le  premier  cas,  le 
point  d'entre-croisement  est  moins  éloigné  de  la  rétine  que  dans  le 
second . 
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est  au  repos,  c'est-à-dire  adapté  pour  les  rayons  parallèles,  la  réu- 
nion se  fera  très-exactement  sur  la  rétine,  de  façon  à  y  reproduire 
une  image  petite  et  renversée  de  la  source  lumineuse.  La  sur- 
face rétinienne  sur  laquelle  est  projetée  cette  image,  sera  vivement 
éclairée,  mais  très-petite.  Pour  obtenir  un  champ  de  quelque  éten- 
due, il  faudrait  un  foyer  très-grand  et  beaucoup  trop  éblouissant. 

Si,  au  contraire,  l'œil  observé  est  adapté  pour  une  courte  dis- 
tance, la  réunion  des  rayons  parallèles  s'opérera  en  avant  de  la 
rétine,  et  l'image  projetée  sur  cette  membrane  sera  moins  nette, 
un  peu  plus  large,  moins  brillante  ;  mais  elle  ne  s'écartera  pas  assez 
du  type  précédent  pour  modifier  les  avantages  et  les  inconvénients 
de  ce  mode  d'éclairage. 

Le  procédé  d'éclairage  par  projection  d'images  lumineuses  sert 
peu  dans  la  pratique,  bien  que  l'on  puisse,  dans  quelques  cas  sur 
lesquels  nous  reviendrons,  en  tirer  un  excellent  parti. 

Le  meilleur  et  le  plus  simple  moyen  de  l'appliquer,  consiste  à 
employer  un  miroir  plan,  comme  le  fit  Helmhoitz.  Ces  miroirs  réflé- 
chissent la  lumière  suivant  la  direction  qu'elle  aurait  si  elle  éma- 
nait directement  d'un  point  placé  à  la  distance  à  laquelle  se 
trouve  la  source  lumineuse.  Ainsi,  lorsque  celle-ci  est  assez  éloi- 
gnée pour  envoyer  des  rayons  parallèles,  le  miroir  réfléchit  des 
rayons  parallèles,  quelle  que  soit  d'ailleurs  la  distance  à  laquelle 
il  se  trouve  de  l'œil  observé.  Le  réflecteur  peut  donc  être  rap- 
proché autant  qu'on  le  veut  de  l'œil  du  sujet,  pourvu  que  la  lampe 
soit  à  une  distance  suffisante.  Dans  ces  conditions,  l'éclairage 
sera  nécessairement  très-faible,  et  projettera  sur  la  rétine  une 
image  peu  éclairée,  ce  qui  est  préférable  dans  certains  cas. 

Ce  procédé  d'éclairage  ne  permet  d'explorer  qu'une  très-petite 
surface  à  la  fois.  Il  entraîne  nécessairement  plus  de  lenteur  et  il 
réclame  plus  d'habileté  que  les  autres. 

2.  Éclairaipe  par  de«  rayons  soit  eowkfergewtiM,  «oit  diTergentu,  ou 
par  prcJ<^ction  de  cercles  lumineux  de  dilfùsion.  —  €1.  LeS  rayons 

convergents ^Q  réunissent  en  un  point  situé  en  avant  de  la  rétine, 
puis  continuent  leur  marche  en  divergeant,  de  façon  à  projeter  sur 
le  fond  de  l'œil  un  cercle  de  diffusion  plus  ou  moins  étendu.  La 
réunion  de  semblables  rayons  sur  la  rétine  ne  peut  se  faire  qu'ex- 
ceptionnellement, lorsque  leur  convergence  n'est  pas  trop  forte,  et 
que  l'œil  est  hypermétrope  à  un  degré  correspondant. 

Pour  obtenir  ce  mode  d'éclairage,  on  a  eu  recours  à  diverses 
combinaisons,  fondées  sur  les  propriétés  optiques  des  miroirs  et  des 
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lentilles.  Ruete  a  employé  un  miroir  concave  d'un  foyer  appro- 
prié ;  Hasner,  une  lentille  convexe  étamée  sur  Tune  de  ses  faces, 
ce  qui  revient  au  même;  Coccius,  un  miroir  plan,  muni  d'une 
lentille  convexe,  etc. 

Le  miroir  concave  réunit  les  rayons  qui  frappent  sa  surface  en 
un  point  d'autant  plus  rapproché  que  la  source  lumineuse  est 
elle-même  plus  éloignée.  Si  cette  dernière  est  assez  loin  pour 
fournir  des  rayons  sensiblement  parallèles,  ceux-ci  se  réunissent 
au  foyer  principal  du  miroir.  Au  fur  et  à  mesure  que  la  source 
lumineuse  se  rapproche,  les  rayons  ont  des  directions  de  moins  en 
moins  convergentes,  et  forment  foyer  en  un  point  de  plus  en  plus 
éloigné.  Ce  foyer  siège  exactement  au  centre  de  courbure,  lorsque 
la  source  lumineuse  y  est  elle-même  placée.  Celle-ci  est-elle  rap- 
prochée davantage,  le  foyer  s'éloigne  encore,  jusqu'à  ce  que  les 
rayons  lumineux  prennent  une  direction  parallèle  quand  la  lampe 
est  au  foyer  principal.  On  voit  que,  par  ce  mode  d'éclairage,  le 
degré  de  convergence  des  rayons  est  subordonné  à  la  longueur  fo- 
cale du  miroir  et  à  la  distance  à  laquelle  est  placée  la  source  de 
lumière. 

Lorsqu'on  a  recours  au  miroir  plan  sur  lequel  on  fait  arriver 
des  rayons  rendus  plus  ou  moins  convergents  par  l'interposition 
d'une  lentille  biconvexe,  les  rayons  réfléchis  vers  l'œil  observé 
affectent,  ainsi  que  nous  l'avons  vu,  le  même  degré  de  convergence 
que  les  rayons  incidents.  Il  en  résulte  que,  sans  modifier  les  distan- 
ces respectives  de  la  lampe  au  miroir  et  du  miroir  à  l'œil  observé, 
on  peut  modifier  à  volonté  la  convergence  des  rayons  réfléchis  en 
changeant  ou  en  déplaçant  seulement  la  lentille.  Pour  ce  motif, 
l'instrument  de  Coccius,  composé  d'un  miroir  plan  et  d'une  len- 
tille mobile,  est  le  plus  commode  lorsqu'on  tient  à  conserver  le 
même  rapport  de  distance  entre  la  lampe,  le  miroir  et  l'œil  observé. 

L'étendue  de  la  surface  éclairée  par  les  rayons  convergents  est 
en  rapport  avec  leur  degré  de  convergence.  Plus  celui-ci  sera 
élevé,  plus  le  point  d'entre-croisement  sera  éloigné  de  la  rétine, 
plus  la  surface  de  diffusion  qu'ils  produiront  après  leur  rencontre 
sera  étendue.  Cette  relation  est  traduite  dans  les  deux  figures 
suivantes  {fig.  4  et  S). 

L'arc  rétinien  AB  de  l'œil  0  est  manifestement  moins  étendu  que 
l'arc  rétinien  A'B'  de  l'œil  0',  parce  que,  dans  le  premier  cas,  le 
point  d'entre-croisement  est  moins  éloigné  de  la  rétine  que  dans  le 
second. 
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b.  Les  rayons  divergents  qui  nrrÏTcnt  &  l'œil  sous  un  degré  de 
divergence  surfîsatit  se  réunissent  en  arrière  de  la  rétine  ;  ils  for- 


Fig.  4.  —  Kclalrage  par  les  rayons  convergents. 

ment  sur  cette  membrane  un  cercle  de  diffusion  d'autant  plus 
étendu  que  leurpoint  focal  est  plus  éloigné  ou,  en  d'autres  termes, 


Fig.  5.  —  Éclairage  par  les  rayons  convergents. 

qu'ils  sont  plus  divergents.  On  peut  en  juger  facilement  par  la  fi- 
gure suivante  {fig.  6).  Les  rayons  émanés  de  la  source  lumineuse  L 
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ont,  par  bypotbèse,  tm  degré  de  divergence  qui  permet  à  l'œil  de 
les  réunir  au  point  0,  situé  sur  la  rétine.  Ceux  qui  provienneat  du 
point  L',  étant  plus  divergents,  ne  se  réuniront  qu'en  0',  et  forme- 
ront un  cercle  de  diffusion  dont  l'étendue  est  égale  à  AB.  Ceux  qui 
proviennent  du  pointL"  ayant  une  divergence  plus  grande,  se  réu- 


Fig.  u.  —  Eclairage  par  le»  rayons  divergente, 

niront  en  0",  et  formeront  sur  la  rétine  un  cercle  de  diffusion  A'B' 
plus  grand  que  AB. 

Le  degré  de  divergence  indispensable  pour  fournir  un  cercle  de 
diffusion,  est  variable  auivant  l'état  de  la  réfraction  de  l'œil  observé. 
Celui-ci  est-il  trop  court  (conditions  optiques  de  l'œil  hypermé- 
trope), tous  les  degrés  de  divergence  atteindront  le  but  à  des  degrés 
variables  ;  s'il  est  emmétrope  ou  myope,  ils  devront  avoir  une 
divergence  plus  grande  que  celle  qui  correspond  au  point  de  la  vi- 
sion di>tiacte  le  plus  rapproché  pour  le  moment.  Ainsi,  que  dans 
un  cas  donné,  l'œil  à  examiner  soit  accommodé  pour  une  dislance 
d'un  pied,  le  degré  de  divergence  devra  être  plus  élevé  que  cqIuï 
qui  est  fourni  par  une  source  lumineuse  placée  4  un  pied. 

Comme  l'état  de  l'accommodation  varie  à  chaque  instant,  on  con- 
çoit que  les  conditions  de  l'éclairage  par  les  rayons  divergents  doi- 
vent varier  dans  la  même  mesure.  C'est  ainsi  que  l'éclairage  com< 
mencépar  des  cercles  de  di/fusion  au  moment  où  l'œil  est  accommodé 
pour  une  distance  relativement  éloignée  se  transforme  instantané- 
ment, à  l'insu  de  l'observateur,  en  éclairage  par  images  lumineuses 
aumoment  ofi  l'œil  s'accommode  pour  la  vision  la  plus  rapprochée. 
Cette  transformation  est  d'autant  plus  fréquente  que  le  patient  est 
incité  à  faire  des  efforts  d'accommodation  par  l'éclat  de  la  flamme 
éclairante. 

L'éclairage  avec  des  rayons  divergents  est  obtenu  par  divers  pro- 
cédés. On  peut  faire  usage  d'un  miroir  plan,  en  ayant  le  soin  de  dis- 
poser la  lampe  près  du  réflecteur,  à  une  distance  inférieure  à  la 
limite  de  la  vision  rapprochée  du  sujet. 
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On  peut  aussi  employer  un  miroir  convexe,  ou,  ce  qui  revient 
au  méme^  une  lentille  sphérique  biconvexe,  étamée  sur  une  de 
ses  faces.  Avec  ce  genre  de  miroir,  les  rayons  parallèles,  c'est-à-dire 
émanés  d'un  foyer  situé  à  grande  distance,  sont  réfléchis  en  diver- 
gence suivant  des  directions  qui,  prolongées,  passeraient  par  le 
foyer  principal  du  réflecteur.  A  mesure  que  la  source  lumineuse  se 
rapproche,  les  rayons  réfléchis  deviennent  de  moins  en  moins  di- 
vergents, et  quand  elle  se  trouve  à  une  distance  égale  à  la  lon- 
gueur focale  du  miroir,  ils  sont  réfléchis  suivant  des  directions 
parallèles. 

Le  miroir  concave  peut  aussi  concourir  à  cet  éclairage  ;  disons 
même  que  c'est  à  lui  que  l'on  a  recours  le  plus  habituellement 
dans  la  pratique,  surtout  en  France.  Les  conditions  qu'il  doit  réali- 
ser pour  fournir  des  rayons  suffisamment  divergents,  sont  faciles  à 
déduire.  Il  faut  que  l'entre-croisement  s'opère  en  un  point  situé 
au-devant  de  l'œil  observé,  à  une  distance  inférieure  à  la  limite 
rapprochée  de  la  vision  distincte  de  ce  dernier. 

c.  Quel  que  soit  le  miroir  auquel  on  ait  recours,  le  moyen  le  plus 
simple  pour  obtenir  le  maximum  de  divergence,  et  par  conséquent 
pour  éclairer  la  surface  la  plus  étendue  de  la  rétine,  consiste  à  in- 
terposer entre  l'œil  observé  et  le  miroir  une  lentille  biconvexe 
que  l'on  maintient  devant  la  cornée,  à  une  distance  un  peu  supé- 
rieure à  sa  longueur  focale.  Cette  lentille  a  Ja  propriété  de  réunir 
en  un  point  plus  ou  moins  rapproché,  mais  toujours  peu  distant  de 
soii  foyer  principal,  les  rayons  éclairants,  qui  viennent  la  traverser 
et  qui,  continuait  leur  marche,  arrivent  à  l'œil  en  très-forte  diver- 
gence. La  figure  suivante  [fig.  7)  reproduit  la  marche  des  rayons 
lumineux,  que  nous  venons  d'indiquer. 

La  lampe  A,  placée  près  de  l'œil  observé,  envoie  vers  le  miroir 
concave  M,  des  rayons  lumineux  qui,  réfléchis  par  lui,  rencontrent 
sur  leur  trajet  la  lentille  biconvexe  L.  Celle-ci  modifie  leur  marche, 
les  réunit  en  un  point  F,  situé  approximativement  au  niveau  du 
point  focal  antérieur  de  l'appareil  réfringent  de  l'œil  observé.  De 
là,  ils  se  dirigent  en  forte  divergence  vers  l'œil  0,  subissent  une 
seconde  réfraction  qui  les  rend  parallèles  et  arrivent  sur  la  rétine 
où  ils  forment  un  cercle  de  diffusion,  dont  la  section,  représentée 
par  la  ligne  SS',  est  égale  au  diamètre  de  la  pupille. 

Quand  ces  conditions  sont  réalisées,  la  cornée  du  sujet  est  éclairée 
tout  entière  par  un  cercle  lumineux,  au  centre  duquel  se  trouve 
un  petit  point  noir  bien  marqué,  correspondant  au  petit  trou  cen- 
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Irai,  dont  est  percé  le  miroir.  L'éclairage  par  les  rayoos  divergents, 
à  l'aide  d'un  miroir,  concave  et  d'une  lentille  biconvexe,  est  celui  - 


que  fournissent  la  plupart  des  instruments  que  nous  avons  entre 
les  mains. 
Dans  ces  divers  modes  d'éclairage,  le  degré  d'ouveriure  de  la 


Pig.  s.  —  Influence  de  l'éMt  de  la  pupille  sur  l'éclairage. 

pupille  exerce  une  grande  influence  sur  l'étendue  de  la  surface  ré- 
tinienne éclairée,  parce  que  la  source  lumineuse  a  toujours  des  di- 
mensions telles  que  son  image  est  plus  grande  que  l'ouverture  pu-r 
pillaire.  Dès  lors,  la  section  des  faisceaux  éclairants  utilisés  est 
toujours  égale  à  la  section  du  cercle  de  la  pupille.  Voilà  pourquoi 
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la  partie  éclairée  du  fond  de  l'oeil  est  ronde  au  lien  de  représen- 
ter une  image  diffuse  et  agrandie  de  la  flamme  de  la  lampe.  Les 
deux  figures  8  et  9  ont  pour  but  de  traduire  cette  disposition. 


Fig.  t>.  —  Influence  de  l'éiat  de  U  pupille  sur  l'ëclainge. 

Dans  l'œil  0,  les  dimensions  de  la  pupille  ont  été  grandies  outre 
mesure,  de  façon  à  livrer  passage  à  une  portion  du  cône  lumi- 
neux total,  représentée  par  la  section  S  qui  est  égale  à  l'ouverture 
de  la  pupille.  Dans  l'œil  0',  au  contraire,  qui  se  rapproche  des  con- 
ditions réalisées  pendant  l'exploration  ordinaire,  la  section  utilisée 
du  cône  lumineux  est  représentée  par  la  ligne  S',  plus  petite  que  S. 
Comme  l'étendue  des  surfaces  éclairées  est  en  raison  directe  de 
l'étendue  de  S  et  de  S',  l'arc  rétinien  AB  sera  nécessairement  plus . 
grand  que  l'arc  A'B'. 

ARTICLE  II. 

Dm  procâdAfl  employés  pour  voir  distinctement  le 
fond  de  l'œil. 

On  voit  par  ce  qui  précède,  qu'il  est  possible  d'éclairer  le  fond  de 
l'œil  de  façons  bien  différentes.  Toutes  sont  bonnes  en  elles-mêmes, 
puisqu'elles  atteignent  le  but.  Mais  toutes  ne  sont  pas  commodes, 
et  ue  se  prêtent  pas  à  un  égal  degré  aux  exigences  du  problème 
qu'il  s'agit  de  résoudre  en  ce  moment. 

Un  point  éclairé  quelconque  du  fond  de  l'œil  réagit  comme 
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s'il  était  placé  dans  l'espace.  Il  envoie  des  rayons  lumineux  dans 
tous  les  sens.  Ceux  qui  sont  dirigés  latéralement,  en  un  point 
quelconque  de  la  cavité  oculaire,  ou  vers  la  face  postérieure  de 
riris,  sont  absorbés,  ou  réfléchis  de  nouveau.  Dans  tous  les  cas, 
ils  ne  peuvent  fournir  les  éléments  d'une  image  ophthalmosco** 
pique.  Il  n'en  est  plus  de  même  de  tous  ceux  qui,  dirigés  d'ar- 
rière en  avant,  traversent  le  corps  vitré  et  rencontrent  la  face 
postérieure  du  cristallin.  Ceux-ci,  qui  forment  un  cône  lumi- 
neux, ayant  pour  sommet  chaque  point  éclairé,  et  pour  base  Tou- 
verture  pupillaire,  sortent  de  l'œil  observé,  et  sont  aptes  à  for- 
mer une  image,  si  leur  direction,  que  nous  allons  déterminer,  s'y 
prête.  . 

Pour  sortir  de  l'œil,  ils  traversent  des  milieux  réfringents,  dont  la 
valeur  peut  être  représentée  par  un  système  de  lentilles,  ou  plus 
simplement  par  une  lentille  biconvexe.  A  ce  titre,  ainsi  que  nous 
Tavons  déjà  dit,  on  peut  appliquer  à  l'appareil  optique  oculaire  la 
relation  des  foyers  conjugués,  c'esUà-dire  que  les  rayons  qui  sortent 
de  l'œil  le  traversent  d'arrière  en  avant,  en  suivant  en  sens  inverse 
la  même  direction  que  les  rayons  émanés  des  objets  extérieurs,  pour 
lesquels  il  est  adapté.  Un  œil  quelconque,  adapté  pour  voir  dis- 
tinctement un  point  M,  situé  à  une  distance  quelconque,  aura  de- 
vant lui  à  la  distance  M  l'image  de  sa  rétine,  si  celle-ci  est  éclairée. 
Par  conséquent,  si  l'œil  fixe  la  source  lumineuse,  la  réunion  des 
rayons  émergents  se  fera  sur  la  source  lumineuse  même  :  si,  au 
contraire,  l'œil  est  adapté  pour  toute  autre  distance,  le  point  de 
réunion  ne  se  fera  pas  sur  la  source  lumineuse,  mais  bien  dans 
le  plan,  pour  lequel  il  se  trouve  adapté.  Ce  plan  peut  être  plus 
près  ou  plus  loin  ;  il  est  à  l'horizon,  lorsque  le  regard  est  fixé  sur 
un  objet  éloigné. 

La  direction  suivant  laquelle  les  rayons  lumineux  sortent  de 
l'œil  ne  dépend  donc  pas  de  la  direction  qu'ont  suivie  les  rayons 
éclairants,  que  ceux-ci  soient  convergents,  divergents  ou  parallèles; 
elle  dépend  exclusivement  de  l'état  de  la  réfraction  et  de  l'ac- 
commodation. L'état  de  l'accommodation  est  essentiellement  va- 
riable. En  en  faisant  abstraction,  ce  qu'il  est  toujours  possible 
d'obtenir  d'une  façon  suffisante  avec  l'atropine,  il  est  clair  que 
si  Tœil  est  normal  (emmétrope),  les  rayons  émergents  sortiront 
suivant  des  directions  parallèles,  et  formeront  un  disque  plus  ou 
moins  lumineux,  ddnt  la  section  sera  déterminée  par  le  diamètre 
de  la  pupille.  Si  l'œil  est  trop  court,  condition  optique  de  l'hy- 
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pemiétrope,  les  mêmes  rayons  sortiront  dans  des  directions  di- 
vergentes. Enfin,  si  l'œil,  est  trop  long,  condition  optique  de  ta 


myopie,  ils  seront  convergents,  et  se  rénairont  en  un  point  marq<ié 
par  la  limite  éloignée  de  la  vision  distincte  du  sujet. 


Les  figures  10,  U  et  12  représentent  la  marche  des  rayons  lumi- 
neux dans  ces  trois  cas  particuliers. 


D'après  ces  indications,  il  est  Tacile  de  se  rendre  compte  des 
modifications  qu'apporterait  le  jeu  de  l'accommodation.  Nous  lais- 
sons au  lecteur  le  soin  de  le  déterminer. 
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Jusques  alors  il  n*a  été  question  que  des  rayons  renvoyés  par 
le  point  de  la  rétine  qui  correspond  à  Taxe  optique  principal,  ou 
par  un  des  points  très-rapprochés  de  lui.  Il  en  est  de  même  pour 
les  autres  parties  éclairées  du  fond  de  l'œil,  lise  présente  cependant 
dans  la  pratique  quelques  particularités,  qui  s'écartent  de  cette  règle 
et  la  réduisent  à  sa  juste  valeur.  Dans  Tœil  normal,  dont  Taccom- 
modation  est  en  jeu,  il  arrive  que  les  rayons  émanés  de  Tora  scrrata 
sortent  parallèles,  tandis  que  ceux  qui  proviennent  de  la  région  de 
la  macula  sortent  en  divergence.  Cette  différence  n'est  pas  très- 
marquée,  il  est  vrai.  Elle  est  due  à  ce  que  les  rayons  qui  émanent 
des  parties  latérales  subissent  une  déviation- moins  grande,  soit 
parce  qu'ils  traversent  l'appareil  dioptrique  sous  des  angles  tels 
que  leur  déviation  est  inférieure  à  celle  des  rayons  centraux,  soit 
parce  que  les  changements  de  courbure  du  cristallin  pendant  l'ac- 
commodation sont  plus  marqués  au  centre  qu'à  la  périphérie.  Cette 
différeiv^e  devient  plus  sensible,  lorsqu'on  examinedes  yeux  myopes. 
Ceux-ci  doivent  leur  infirmité  à  l'existence  d'un  staphylôme,  qui 
modifie  nécessairement  la  marche  des  rayons  lumineux  de  retour. 
Comme  le  fond  du  staphylôme,  qui  correspond  à  peu  près  au  polo 
postérieur  du  globe,  est  en  arrière  du  plan  focal,  les  rayons  lumi- 
neux qui  en  émergent,  ont  une  direction  convergente,  tandis  que 
les  rayons  émanés  des  parties  situées  en  dehors  de  lui  pourront 
avoir  une  direction  parallèle. 

Au  point  où  nous  en  sommes,  il  devient  facile  de  déterminer 
les  conditions  dans  lesquelles  il  sera  possible  de  voir  nettement 
le  fond  de  l'œil  avec  le  réflecteur,  sans  le  concours  d'aucun  verre 
correcteur. 

Les  rayons  lumineux  émanés  de  chaque  point  éclairé  de  la  ré- 
tine sont  parallèles,  divergents  ou  convergents  :  ils  représentent 
un  cylindre,  ou  un  cône  dont  la  base  est  égale  au  diamètre  de  la 
pupille,  et  dont  l'axe  de  figure  se  confond  avec  l'axe  du  cône  éclai- 
rant. Il  est  évident,  dès  lors,  que  la  première  condition  pour  y 
voir,  c'est  de  se  placer  dans  la  direction  des  rayons  éclairants  et 
réfléchis. 

Nous  avons  déjà  dit  qu'llelmholtz,  le  premier,  l'avait  réalisée  en 
substituant  à  la  lumière  directe  la  lumière  réfléchie;  mais  le  ré- 
flecteur d'Helmholtz,  formé  par  une  plaque  de  verre  transparente, 
à  surfaces  parallèles,  ne  pouvait  donner  qu'un  faible  éclairage.  On 
lui  a  substitué  un  réflecteur  opaque  que  Ton  a  percé  d'un  trou  cen- 
tral pour  permettre  à  l'observateur  de  se  placer  sur  le  trajet  des 
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rayons  de  retour.  Telle  est  la  signification  du  trou  qui  existe  dans 
tous  les  ophthalmoscopes.  Celui-ci  est  indispensable,  à  moins  que 
rimage  ne  soit  déviée  par  un  prisme. 

2.  Mais  il  ne  suffit  pas  de  se  placer  sur  le  trajet  des  rayons  émer- 
gents, il  faut  encore  que  ceux-ci  aient  une  direction  appropriée  aux 
conditions  de  la  vision  distincte.  Or  notre  œil,  en  le  supposant  nor- 
mal, n'est  apte  à  voir  qu'avec  des  rayons  parallèles  ou  divergents  ; 
par  conséquent,  pour  que  le  fond  de  Toeil  puisse  être  vu,  il  faut 
que  les  faisceaux  qui  en  émergent  soient  parallèles  ou  divergents  : 
sans  cela,  Texploration  au  réflecteur  permet  seulement  de  constater 
qu'il  est  possible  d'éclairer  à  volonté  la  cavité  oculaire  :  on  voit  que 
celle-ci  miroite,  qu'elle  offre  l'aspect  d'une  surface  rouge,  mais  on 
ne  distingue  rien. 

Les  conditions  dans  lesquelles  ce  mode  d'examen  sera  possible 
peuvent  être  déterminées  pour  les  diverses  formes  de  l'œil.  Elles 
sont  importantes  à  connaître,  parce  que  l'exploration  au  miroir 
seul  rend  de  très-grands  services  dans  la  pratique. 

a.  Œil  normal  {emmétrope),  —  L'œil  normal  ne  fournira  ja- 
mais de  rayons  divergents.  S'il  est  accommodé  pour  une  distance 
limitée,  les  rayons  sortiront  en  convergence  :  point  de  perception 
nette.  S'il  est  adapté  pour  les  grandes  distances,  ils  sortiront  en  pa- 
rallélisme. Dans  ce  cas  seulement  il  est  possible  d'avoir  une  image 
droite  d'une  faible  partie,  il  est  vrai,  du  champ  rétinien.  Mais,  que 
de  difficultés  à  vaincre  pour  y  arriver!  Il  faut  que'le  malade  ait 
son  accommodation  entièrement  relâchée  (condition  de  la  vision 
distincte  éloignée).  Ceci  est  possible  s'il  est  inattentif  ou  si  l'on 
dirige  son  regard  vers  un  objet  éloigné.  Mais  il  faut  aussi,  chez  l'ob- 
servateur, deux  conditions  réunies.  D'abord,  qu'il  ait  un  œil  nor- 
mal, c'est-à-dire  approprié  à  la  vision  par  les  rayons  parallèles.  S'il 
est  myope  ou  hypermétrope,  il  n'y  verra  pas,  à  moins  de  ramener 
par  un  verre  correcteur  (concave  s'il  est  myope,  convexe  s'il  a  une 
hypermétropie  manifeste)  sa  propre  vue  aux  conditions  de  la  vi- 
sion normale.  En  second  lieu,  il  faut  que  son  accommodation  soit 
complètement  relâchée,  ce  qui  est  bien  difficile  et  presque  con- 
tradictoire avec  l'obligation  de  fixer  son  regard  à  une  distance  qui 
devra  être  très-courte.  On  ne  peut  en  effet,  tout  en  remplissant 
les  conditions  ci-dessus  mentionnées,  voir  distinctement  qu'en 
se  rapprochant  très-près  du  sujet.  Pour  peu  qu'on  s'éloigne,  la 
lumière  réfléchie  se  perd  en  quantité  telle  que  la  perception  de 
l'image  n'est  plus  possible  faute  d'un  éclairage  suffisant.  Âjou- 
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lotis  aussi  qu*à  mesure  que  les  yeux  s'éloignent  l'un  de  Tautre, 
Tangle  visuel  diminue  au  point  d'empêcher  une  observation 
satisfaisante.  Malgré  ces  conditions  défectueuses,  disons  pour* 
tant  que  le  plus  souvent  on  voit  le  fond  de  Tœil  en  se  tenant  à 
une  distance  de  3  à  5  centimètres.  Pour  que  pareil  résultat  se 
produise»  il  faut  bien  que,  contrairement  à  nos  prévisions  théo- 
riques, l'accommodation  soit  relâchée  de  part  et  d'autre.  Cet  effet 
inattendu  provient,  sans  aucun  doute,  de  ce  que  l'observateur  et 
l'observé  ne  sont  éloignés  l'un  de  l'autre  que  d'une  distance  infé- 
rieure à  la  limitç  de  la  vision  distincte.  Le  jeu  de  l'accommodation 
élevée  à  sa  plus  haute  puissance,  se  sentant  insuffisant,  rentre  brus- 
quement au  repos. 

b.  Œil  liypermélrope.  —  Dans  ce  cas,  les  rayons  sortent  en  di- 
vei^ence,  pourvu  que  l'hypermétropie  soit  manifeste,  ce  que  l'on 
peut  toujours  obtenir  en  paralysant  l'accommodation.  Leur  diver- 
gence est  en  rapport  avec  le  degré  de  l'hypermétropie.  Ici,  les  con- 
ditions sont  excellentes  pour  obtenir  avec  le  réflecteur  l'image 
droite  du  fond  de  l'œil.  Il  n'est  plus  nécessaire  que  l'observateur 
ait  une  vue  normale,  que  son  accommodation  soit  au  repos.  Il  suffit 
que  la  vision  distincte  soit  possible  avec  le  degré  de  divergence  des 
rayons  réfléchis.  Ce  mode  d'exploration  est  certainement  le  moyen 
le  plus  sûr,  le  plus  commode  pour  constater  l'existence  de  l'hy- 
permétropie. 

c.  Œil  myope.  —  Chez  le  myope,  les  rayons  réfléchis  sortent 
nécessairement  en  convergence.  Le  degré  de  convergence  est  en 
rapport  avec  le  degré  de  la  myopie  et  l'état  de  l'accommodation  ; 
mais,  quel  qi^l  soit,  l'observateur  ne  peut  les  réunir  sur  sa  rétine, 
à  moins  qu'il  ne  soit  lui-même  hypermétrope.  Donc,  ici,  pas 
d'image  droite  possible.  Mais,  si  l'œil  observé  est  myope  à  un  assez 
haut  degré  pour  que  la  limite  éloignée  de  sa  vision  distincte  soit 
placée  à  10, 15  ou  20  centimètres,  par  exemple,  l'observateur  pourra 
voir  l'image  aérienne.  Celle-ci,  nous  le  savons,  est  renversée  et 
située  dans  le  plan  pour  lequel  l'œil  est  adapté  au  moment  de  l'ob- 
servation. Supposons  pour  fixer  les  idées  que  l'œil  soit  adapté  pour 
une  distance  de  10  centimètres,  l'image  de  la  rétine  viendra  se  for- 
mer ep  ce  point.  Mais  les  rayons,  après  leur  entre-croisement,  con- 
tinueront leur  route  ;  de  convergents,  ils  deviendront  divergents. 
Par  conséquent,  au  delà  du  plan  occupé  par  l'image,  ils  pour- 
ront être  perçus  par  l'observateur,  si  celui-ci  est  placé  à  une 
distance  appropriée  pour  sa  propre  vision  distincte.  Dans  ce  cas 
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particulier,  il  ne  voit  pas  directement  le  fond  de  Toeil,  mais  bierf 
son  image  aérienne  renversée.  Lorsque  la  myopie  est  moins  éle- 
vée, rimage  s'éloigne  comme  la  limite  de  la  vision  elle-même. 
L'observateur  ne  peut  plus  la  voir,  à  moins  qu'il  ne  soit  lui-même 
myope,  sans  s'éloigner  au  delà  des  limites  requises  pour  un  bon 
éclairage.  Ainsi,  s'il  est  vrai  de  dire  d'une  façon  générale  qu'a- 
vec le  miroir  on  ne  peut  pas  voir  distinctement  le  fond  de  l'œil 
myope,  il  faut  faire  une  exception  pour  les  degrés  élevés  de 
myopie. 

La  même  réserve  doit  être  faite  pour  l'œil  emmétrope,  qui,  au 
moment  de  l'observation,  serait  accommodé  pour  une  très-courte 
distance.  Dans  ce  cas  encore,  l'observateur  aurait  une  image  ren- 
versée du  fond  de  l'œil.  Mais  cette  image  serait  fugitive  comme 
l'effort  accommodatif. 

d.  Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  l'examen  ophthalmoscopi- 
que  au  miroir  seul  n'est  applicable  qu'à  un  certain  nombre  de 
cas  bien  déterminés  :  les  services  qu'il  rend,  très-précieux  par 
la  facilité  et  la  promptitude  avec  lesquelles  on  les  obtient,  ne  sont 
pourtant  que  des  services  exceptionnels.  Il  fallait,  pour  généra- 
liser l'emploi  de  l'ophthalmoscope,  changer  la  marche  des  rayons 
lumineux  émergents,  et  leur  imprimer  des  directions  divergentes 
en  rapport  avec  les  conditions  de  la  vision  distincte  rapprochée. 

On  y  est  parvenu  en  interposant  sur  leur  trajet  soit  une  lentille 
concave,  soit  une  lentille  convexe.  Cette  adjonction  peut  être  con- 
sidérée comme  la  seconde  condition  fondamentale  de  l'exploration 
ophthalmoscopique.  Elle  atteint  le  but  par  des  effets  opposés  : 
l'une,  la  lentille  concave,  rend  directement  les  rayqps  divergents 
comme  si  l'œil  était  fortement  hypermétrope.  Elle  permet  d'avoir 
une  image  droite,  virtuelle  et  grandie  de  Tœil;  l'autre,  la  lentille 
convexe,  exagère  la  convergence  des  rayons  réfléchis,  au  point  de 
les  réunir  à  une  petite  distance  de  l'œil  observé,  comme  dans  les 
degrés  élevés  de  myopie,  et  de  permettre  ainsi  à  l'observateur  de 
voir  l'image  aérienne,  réelle  et  renversée,  qu'ils  forment  par  leur 
rencontre. 

A  ces  deux  ordres  d'effets  optiques  se  rattachent  deux  procédés 
d'exploration  qui,  en  raison  de  leur  importance  pratique,  méri- 
tent d'être  étudiés  successivement. 

\ .  Procédé  par  l'imai^e  droite.  —  Ce  procédé  consiste,  ainsi  que 
nous  venons  de  le  dire,  à  placer  sur  le  trajet  des  rayons  de  retour, 
une  lentille  biconcave  dont  la  puissance  dispèrsive  doit  être  telle 
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qu'elle  imprime  aux  faisceaux  lumineux  une  divergence  appropriée 
aux  conditions  de  la  vision  rappnxihée  distincte. 

L'action  de  cette  lentille  devra  nécessairement  varier  suivant  les 
diverses  directions  qui  résultent  de  la  forme  de  l'œil  observé  et  de 
l'état  de  l'accommodation. 

Les  rayons  sortent-ils  en  état  de  parallélisme,  comme  il  arrive 
quand  l'œil  observé  est  emmétrope  et  l'accommodation  au  repos, 
comment  seront-ils  appropriés  à  la  vue  de  l'observateur,  accom- 
modée pourla  vision  rapprochée?  Par  une  lentille  n"  6,8,  lOou  |2, 
puisque  la  théorie  nous  enseigne  que  les  rayons  parallèles  acquiè- 
rent le  degré  de  divergence  qu'ils  auraient  s'ils  provenaient  d'un 
point  situé  à  une  distance  égale  à  la  longueur  focale  du  verre  em- 
ployé, longueur  représentée,  on  le  sait,  pur  son  numéro  respectif. 
Par  conséquent,  en  employant  les  numéros  8,  10  ou  12,  on  verra 
aussi  distinctement,  aussi  facilement,  que  s'il  s'agissait  de  voir  un 
objet  situé  n  8,  10  ou  12  pouces.  La  figure  13  a  pour  but  de  tra- 


Fig,  13,  —  Marche  des  rayoni  lumineux  dans  le  procédé  par  l'image  dnntc. 

duire  cette  marche  des  rayons  lumineux.  Le  point  éclairé  A  du 
fond  de  l'œil  0  envoie  des  rayons  lumineux  qui  sortent  dans  des 
directions  parallèles.  Ils  rencontrent  la  lentille  dispersive  L  qui 
les  rend  divergents  et  aptes  à  se  réunir  en  un  point  A'  de  la  ré- 
tine de  l'observateur.  Celui-ci  verra  nécc88;ii rement  en  A",  fnyer 
de  la  lentille  L,  l'image  virtuelle  de  A.  De  même  une  surface 
éclairée  de  l'œil  0,  vue  à  travers  la  lentille  L,  aura  son  image 
virtuelle  dans  l'un  des  plans  qui  passent  par  A".  Celle  image  sera 
droite. 

Si  les  rayons  renvoyés  par  l'œil  observé  sortent  en  divergence, 
comme  il  arrive  dans  l'hypermétropie,  la  même  lentille  concave 
aura  pour  effet  d'augmenter  cette  divergence,  de  la  rendre  évi- 
demment plus  grande  que  dans  le  cas  précédent,  cl  égale  à  celle 
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que  présenteraient  les  rayons  fournis  par  un  point  lumineux  si- 
tué entre  A"  et  la  lentille  L.  L'observateur,  dans  ce  cas,  devra 
accommoder  pour  une  distance  plus  rapprochée.  Si  la  diver- 
gence était  trop  grande,  et  conséquemment  l'adaptation  difficile 
et  pénible,  on  y  remédierait  en  prenant  une  lentille  dispersive 
plus  faible. 

Si,  au  contraire,  les  rayons  sortent  en  convergence,  ce  qui  est  le 
cas  le  plus  habituel,  le  même  degré  de  divergence  pourra  être 
aussi  facilement  obtenu  qu'avec  des  rayons  parallèles  ;  seulement 
il  faudra  un  verre  concave  plus  fort  d'une  quantité  égale  à  Tac- 
tion  réfringente  nécessaire  pour  ramener  la  convergence  au  parai- 
lélisme. 

11  découle  de  ce  qui  précède  que,  dans  l'exploration  ophthalmo- 
scopique  avec  le  verre  concave,  l'image  est  toujours  droite  ;  qu'elle 
est  plus  rapprochée  de  la  lentille  chez  l'hypermétrope  que  chez 
l'emmétrope  non  accommodé,  et  plus  rapprochée  chez  ce  dernier 
que  chez  le  myope  ou  l'emmétrope  accommodé  pour  la  vue  rap- 
prochée. 

2.  Procédé  par  Timage  renversée.  —  Ce  procédé  COUsiste  à  placer 

sur  le  trajet  des  rayons  de  retour  une  lentille  biconvexe,  d'une 
puissance  suffisante  pour  opérer  l'entre-croisement  des  rayons  et  la 
formation  d'une  image  réelle  en  un  point  assez  rapproché  de  l'œil 
observé  pour  que  l'observateur  soit  à  même  de  la  voir  sans  rien 
changer  aux  conditions  de  l'éclairage. 

L'effet  de  cette  lentille  sera  de  même  ordre  dans  tous  les  cas, 
c'est-à-dire  qu'elle  déterminera  toujours,  sauf  de  rares  excep- 
tions que  nous  allons  indiquer,  la  formation  d'une  image  aérienne 
renversée  du  fond  de  l'œil.  Mais  cette  image  variera  dans  son  siège 
et  ses  dimensions,  suivant  la  direction  des  rayons  de  retour. 
Ceux-ci,  suivant  les  cas,  peuvent  être  ou  parallèles,  ou  divergents 
ou  convergents. 

a.  Bayons  parallèles,  —  Si  les  rayons  sont  parallèles,  comme 
il  arrive  quand  l'œil  observé  est  emmétrope  et  l'accommodation 
au  repos,  l'image  se  fera  exactement  au  foyer  principal  de  la  len- 
tille. La  figure  14  indique  la  marche  des  rayons  lumineux  dans  ce 
cas  particulier.  Le  point  B  du  fond  de  l'œil  0,  cpnvenablement 
éclairé,  renvoie  des  rayons  lumineux  qui,  dirigés  parallèlement  vers 
la  lentille  convergente  L,  viennent  nécessairement  se  réunir  au 
foyer  F  de  cette  lentille.  Ils  continuent  ensuite  leur  marche  vers 
l'œil  0'.  Si  ce  dernier  est  adapté  pour  la  distance  F,  l'image  du 
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point  B  viendra  impressionner  l'œi)  de  l'observateur  vn  B".  Ce  qui 
ost  vrai  pour  un  point  l'est  aussi  pour  tous  les  points  éclairés  de  l'arc 
rétinien  ABC.  Celui-ci  aura  donc  son  image  renversée  dans  le  plan 
A'FC,  qui  passe  par  le  point  F,  et  les  faisceaux  lumineux  qui  la 
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forment,  et  dont  nous  avons  seulement  indiqué  la  direction  par  un 
trait  pour  simpliGer  la  figure,  continueront  leur  marche  vers  l'œil 
de  l'observateur  pour  se  réunir  sur  sa  rétine  aux  points  A",B"i*' "■ 
Par  conséquent,  toutes  les  fois  que  les  choses  seront  disposées 
comme  dans  la  ligure  précédente,  la  rétine  de  l'œil  observé  0  aura 
son  image  réelle  et  renversée  en  F,  et  l'œil  observateur  0' 
pourra  la  voir.  Il  se  produit  ici,  les  conditions  optiques  étant  les 
mêmes,  ce  que  l'on  observe  lorsqu'on  fixe  l'horizon  à  travers  une 
.lentille  convexe.  L'image  desobjets  éloignés  qu'embrasse  le  regard 
vient  se  peindre  renversée  au  foyer  de  la  lentille,  et  il  suffit  de 
se  mettre  à  la  distance  de  sa  propre  vision  distincte  pour  la  voir 
nettement. 

b.  Rayons  divergents.  — Si  les  rayons  ont  un  certain  degré  de 
divergence,  comme  il  arrive  dans  l'hypermétropie,  la  lentille  bi- 
convexe les  rendra  encore  convergents,  de  façon  à  produire  une 
image;  mais  celle-ci  sera  située  au  delà  du  foyer  principal  de  ta 
lentille  et  ses  dîmeniiions  seront  changées. 

Si  la  divergence  est  forte,  comme  il  arrive  dans  les  hauts  degrés 
d'hypermétropie,  mais  surtout  dans  l'aphakie  (conditions  de  l'opéré 
de  cataracte),  l'entre-croisement  des  rayons  lumineux,  et  par  con- 
séquent la  formation  de  l'image,  deviendra  impossible  toutes  les 
fois  que  le  degré  de  divergence  égalera  celui  que  possèdent  les 
rayons  fournis  par  une  source  lumineuse  située  au  foyer  de  la 
lentille.  A  plus  forte  raison,  s'il  le  surpasse.  La  figure  15  traduit 
la  marche  des  rayons  dans  ce  cas.  Le  point  A  de  l'œil  0  renvoie 
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des  rayons  lumineux  qui  ont  une  divergence  égale  à  celle  des 
rayons  émanés  du  point  F,  foyer  supposé  de  la  lentille.  Dès  lors, 
ils  afTectent,  après  avoir  traversé  la  lentille  L,  des  directions  pa-. 
ra  Hèles. 
Avec  un  degré  de  divergence  moins  élevé  que  dans  le  cas  pré- 


Fig,  lli.  —  Marche  des  rayons  divergenM  dans  le  procédé  par  l'image  renversée. 

cèdent,  l'observation  n'est  guère  possible  encore,  bien  que  l'image 
se  forme,  parce  qu'elle  est  trop  loin  du  foyer  de  la  lentille  ;  elle  n'a 
plus  assez  d'éclat,  et  puis  surtout,  elle  obligerait  l'observateur  à 
s'éloigner  du  patient  plus  que  ne  le  comporte  l'éclairage.  On  com- 
prend aisément  que  le  moyen  de  remédier  à  cet  état  défectueux 
consiste  à  augmenter  la  puissance  réfringente  de  la  lentille. 

Nous  en  déduisons  cette  règle  pratique  :  toutes  les  fois  que  l'on 
aura  à  examiner  un  bypermétrope,  et,  à  plus  forte  raison,  un 
opéré  dé  cataracte  par  le  procédé  de  l'image  renversée,  il  faudra 
employer  une  lentille  d'un  foyer  plus  court  que  pour  l'œil  normal. 

c.  Rayons  cimvenjents.  —  Le  plus  souvent,  les  rayons  sortent 
en  convergence,  nous  le  savons.  Il  en  est  ainsi  quand  l'œil  ob- 
servé est  emmétrope  et  accommodé  pour  la  vision  rapprocbée, 
et,  à  plus  forte  raison,  quand  l'œil  est  myope.  Dans  celte  dernière 
condition,  les  rayons  émergents  se  réunissent  dans  l'espace  sans 
le  concours  de  verre  collecteur,  et  forment  une  image;  mais  le 
pian  qu'occupe  cette  image  peut  passer  par  tous  les  points  qui 
mesurent  l'étendue  de  la  vision  distincte.  On  sait  que  pour  l'œil 
normal  (emmétrope)  la  vision  distincte  s'étend  de  15  à  20  cen- 
timètres jusqu'à  l'horizon,  et  pour  le  myope,  de  10  centimètres 
environ  a  la  limite  supérieure  marquée  par  le  degré  de  l'amé- 
tropie. 

Dans  l-i  figure  16,  l'arc  rétinien,  indiqué  par  la  flèche  AB,  aura 
son  image  en  F,  F',  F",  suivant  que  l'œil  sera  accommodé  pour 
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l'une  de  ces  trois  distances.  Cette  image  grandit  en  raison  de  son 
éloignement  :  plus  elle  sera  grande,  moins  elle  sera  éclairée,  puisque 
la  même  somme  de  rayons  lumineux  se  répartira  sur  une  surface 
de  plus  en  plus  grande.  L'image  la  plus  rapprochée,  qui  passe  par 
le  point  F  sera  située  à  une  distance  minimum  de  12  centimètres, 


Fig.  Mi.  —  Marche  des  rayons  convergents  daiiB  le  procédé  par  l'im*^  renversée. 

parce  que  c'est  à  cette  distance  qu'est  fixée  la  limite  moyenne  de  la 
vision  distincte  rapprochée  pour  l'œil  normal;  pour  la  viser,  l'ob- 
servateur  sera  obligé  de  se  placer  lui-même  à  une  distance  mi- 
nimum de  12  centimètres  de  l'image,  c' est-Mire  à  24  centimètres 
de  l'œil  observé.  A  cette  distance  inférieure  à  la  réalité,  l'éclairage 
commence  à  devenir  insuffisant  :  par  conséquent,  à  moins  que  ce 
nesoitpendantunelTortd'accommodation.Ia  lentille  biconvexe  sera 
toujours  nécessaire  pour  examiner  l'oeil  emmétrope.  Nous  avons 
établi  qu'il  n'en  est  plus  de  même  pour  le  myope,  soit  dans  les  hauts 
degrés  de  myopie,  soit  dans  les  myopies  moyennes  pendant  la  mise 
en  jeu  de  l'accommodation.  Disons  donc  en  résumé:  chez  l'emmé- 
trope et  le  myope,  à  moins  que  l'œil  ne  soit  accommodé  pour  une 
très^nurte  distance  ou  qu'il  ne  soit  très-fortement  myope,  l'image 
aérienne,  telle  qu'elle  tend  à  se  former  par  l'action  du  système 
réfringeut  de  l'œil,  ne  peut  être  utilisée  pour  l'exploration  oph- 
thalmoscopique.  Le  concours  de  la  lentille  biconvexe  est  in- 
dispensable :  elle  a  pour  elFet  d'opérer  l'entre^croisement  des 
rayons  lumineux  ,  et  par  conséquent  la  formation  de  l'image  en 
un  point  situé  en  deçà  de  son  foyer.  Nous  avons  reproduit  dans 
la  figure  17  la  marche  et  la  déviation  des  faisceaux  lumineux. 
L'arc  rétinien  AB  de  l'œil  0,  accommodé  pour  la  distance  D, 


:tO  OPHTHAr,MOSi:OmK. 

aurait  son  ima^e  A'B'  dans  iin  plan  passant  par  D.  Par  l'interposi- 
tion de  la  lentille  L,  les  faisceaux  sont  déviés  de  façon  à  fournir 
une  image  plus  petite  A"B'',  située  entre  la  lentille  et  son  point  fo- 
cal F.  L'image  sera  d'autant  plus  éloignée  du  point  focal  et  d'au- 


Fig.  n.  —  Marche  des  rayons  ronvergenta  déviéa  par  l'iiiterposilion  d'iini!  lentille 
biconvpxe. 

tant  plus  petite  que  la  convergence  sera  plus  grande.  Il  en  ré- 
sulte que  chez  les  myopes,  l'image  du  fond  de  l'œil  doit  être  plus 
petite  qu'à  l'état  normal,  et  que,  pour  conserver  les  mêmes  rap- 
ports de  grandeur,  il  est  indispensable  d'employer  une  lentille 
moins  convergente. 

L'image  A'^"  ainsi  rapprochée  et  fixée  pourra  dès  lors  être  uti- 
lisée si,  par  le  choix  de  la  lentille,  on  la  met  à  la  portée  de  la  vue 
de  l'observateur  sans  que  celui-ci  ait  besoin  de  s'éloigner  au  delà 
des  limites  exigées  pour  un  bon  éclairage. 

Plus  la  lentille  biconvexe  sera  puissante,  plus  Timage  déternai- 
née  par  elle  sera  rapprochée  de  sa  surface  et  plus  aussi  elle  sem 
petite  et  lumineuse.  On  voit  ainsi  combien  il  serait  inexact  de 
comparer,  comme  on  l'a  fait,  l'eifet  de  la  lentille  biconvexe  em- 
ployée en  ophthalmoscople,  à  l'efTet  de  cette  même  lentille  em- 
ployée comme  loupe.  Ici,  elle  grossit  les  objets  placés  en  deçà  de 
son  foyer;  là,  elle  fixe  l'image  indéterminée  produite  par  l'œil, 
et  la  ramène  approximativement  dans  son  plan  focal  ;  mais,  en 
la  rapprochant,  elle  la  diminue  d'étendue,  et  cette  diminution  est 
en  raison  directe  de  sa  puissance  convergente.  Par  conséquent, 
plus  la  lentille  sera  puissante,  c'est-à-dire  aura  un  numéro  élevé, 
plus  l'image  sera  petite  et  lumineuse,  et  réciproquement,  si  l'on 
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veut  obtenir  une  image  aussi  jurande  que  possible,  on  devra  choisir 
une  lentille  d'un  foyer  aussi  long  que  possible;  seulement,  pour 
compenser  le  défaut  de  lumière  qui  en  est  la  conséquence,  il  sera 
bon  d  augmenter  Tintensité  de  la  source  lumineuse. 

On  peut  résumer  la  discussion  qui  précède  dans  la  proposi- 
tion suiyante  :  Dans  le  procédé  par  Cimnge  renversée,  l'image  de 
Tœil  observé  se  fixe  au  foyer  de  la  lentille  biconvexe,  si  les  rayons 
qui  en  émergent  arrivent  en  parallélisme,  c'estnà-dire  s'il  est  nor- 
mal et  adapté  pour  l'infini  ;  l'image  se  fera  entre  le  foyer  et  la  len- 
tille, si  les  rayons  suivent  des  directions  convergentes,  comme  il 
arrive  chez  le  myope  ou  chez  l'emmétrope  accommodé  pour  une 
distance  déterminée  ;  l'image  se  fera  au  delà  du  foyer,  si  les  rayons 
sortent  en  divergeant,  comme  il  arrive  dans  l'œil  hypermétrope. 
Enfin  elle  ne  se  produira  pas,  si  le  degré  de  divergence  est  égal 
ou  supérieur  à  celui  qui  existe  pour  les  rayons  lumineux  fournis 
par  une  source  placée  au  foyer  de  la  lentille  employée.  Dans  ces 
cas,  il  est  nécessaire  pour  avoir  une  image  d'employer  une  lentille 
plus  puissante. 

3.  Oe  rinflaenee  de  l^éi»t  de  la  vision  de  l'obserTatear  ««r  Vob- 

serTAtioB  ophth»imoMopU«e.  <—  Nous  avons  admis  implicitement 
jusqu'alors  que  l'observateur  avait  une  vue  normale,  une  accom- 
modation intacte,  qui  lui  permit  de  voir  distinctement  et  sans  ef- 
forts à  une  distance  de  15  à  20  centimètres,  l'image  aérienne  dé- 
terminée par  la  lentille. 

S'il  en  est  autrement,  c'est-à-dire  s'il  est  myope,  hypermé- 
trope ou  presbyte,  les  conditions  changent.  L'image  ne  sera  vue 
qu'autant  qu'elle  sera  placée  à  la  portée  de  chacun  dans  ces 
cas  particuliers.  Par  conséquent  le  myope  devra  se  rapprocher; 
l'hypermétrope  et  le  presbyte,  au  contraire,  s'éloigner,  ce  qui  ne 
peut  se  faire  sans  rapprocher  ou  éloigner  le  réflecteur.  Le  rap- 
procher n'a  pas  grand  inconvénient,  mais  l'éloigner  nuit  considé- 
rablement à  l'éclairage,  dont  l'intensité  est  en  raison  inverse  du 
carré  de  la  distance.  Pour  obvier  à  ces  inconvénients,  il  est  utile 
toujours,  indispensable  souvent,  de  corriger  ces  défauts  de  là  vision 
par  des  verres  appropriés.  Pour  le  myope,  ce  sera  le  verre  con- 
cave; pour  l'hypermétrope  et  le  presbyte,  le  verre  convexe,  qui 
leur  permettront  de  voir  distinctement  à  la  même  distance  que  l'œil 
normal.  Dans  ce  but,  on  peut  faire  usage  des  lunettes  dont  on  a 
l'habitude  pour  voir  de  près.  Mais  ces  lunettes  s'agencent  mal  avec 
le  miroir.  II  est  beaucoup  plus  commode,  et  cet  usage  a  prévalu. 
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de  placer  le  verre  correcteur  dans  un  encastrement  dont  est  pourvue 
la  face  non  taillée  du  réflecteur. 

4.  De  l'éteadme   da  foad  de  l'œil  acceMlble  à  l^explomtlon  oph- 

thaimoffcopique.  —  Elle  est  nécessairement  limitée,  dans  tous  les 
cas,  à  rétendue  qu'il  est  possible  d'éclairer  dans  une  direction  don- 
née. Nous  avons  vu  que  Téclairage  bien  dirigé  pouvait  fournir  un 
cercle  lumineux  de  diffusion  sensiblement  égal  au  cercle  pupillaire. 
La  partie  de  la  rétine  accessible  à  un  moment  donné  sera  donc  tout 
au  plus  égale  au  diamètre  de  la  pupille;  elle  sera  d'autant  moins 
étendue  que  la  divergence  des  rayons  incidents  sera  moins  forte. 
En  changeant  la  direction  du  cône  lumineux  éclairant,  on  change 
nécessairement  la  surface  éclairée.  Par  conséquent,  en  suivant  un 
certain  ordre  dans  la  direction  de  l'éclairage,  on  peut  avoir  suc- 
cessivement rimage  des  diverses  régions  de  la  rétine.  Il  est  certain 
que  plus  cette  direction  s'éloigne  de  l'axe  antéro-postérieur  du  globe 
oculaire,  moins  les  images  sont  nettes;  elles  cesseront  d'être  appré- 
ciables au  degré  d'inclinaison  pour  lequel  l'œil  ne  peut  plus  voir 
distinctement  les  objets  extérieurs.  On  comprend  ainsi  pourquoi  il 
n'est  jamais  possible  de  voir  la  partie  antérieure  de  la  cavité  ocu- 
laire, et  pourquoi  il  est  nécessaire,  pour  explorer  les  parties  acces- 
sibles, de  les  faire  passer  successivement  sous  le  champ  de  l'oph- 
thalmoscope. 

5»  CvromlMemeMt  obiemt  dans  l'exploration  ophthalvioicoplqiie.*— 

Si  l'on  en  excepte  les  hauts  degrés  de  myopie,  l'image  ophthàlmo- 
scopique  obtenue  avec  le  miroir,  seul  ou  combiné  à  une  lentille  dis- 
persive,  est  droite  et  virtuelle  ;  elle  est  au  contraire  renversée  et 
réelle,  si  l'on  fait  usage  d'une  lentille  collective.  L'image  droite  est 
plus  grande  que  l'image  renversée. 

a.  Avec  l'image  droite,  la  grandeur  de  l'image  est  en  rapport 
avec  le  degré  de  divergence  des  rayons  émergents,  comme  s'il  s'a- 
gissait d'une  observation  à  la  loupe.  Il  suffit  de  se  rappeler  la  théorie 
de  cet  instrument  ou  de  faire  l'expérience  avec  une  lentille  bi- 
convexe quelconque  pour  comprendre  ce  que  nous  résumons  ici 
sous  forme  de  proposition  :  plus  la  divergence  des  rayons  est  faible, 
plus  l'image  est  grande  et  éclairée.  Dans  ces  conditions,  le  grossis- 
sement correspond,  suivant  Helmholtz,  à  24  diamètres.  Plus  cette 
divergence  est  forte,  au  contraire,  plus  l'image  est  petite,  et  auçsi, 
moins  elle  est  éclairée. 

Pour  l'œil  myope,  les  rayons  de  retour  étant  plus  convergents 
que  dans  Tœil  emmétrope,  la  même  lentille  dispersive  les  rendra 
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moins  divergents  et  fournira,  par  conséquent,  une  image  plus 
grande  et  mieux  éclairée.  Cette  différence  est  assez  marquée  pour 
permettre  de  reconnaître,  avec  un  peu  d'habitude,  l'existence  et 
même  le  degré  de  la  myopie. 

Pour  r hypermétropie ,  ce  sera  évidemment  le  contraire.  Tou- 
tefois, il  importe  de  faire  remarquer  que  dans  tous  les  cas  l'image 
parait  très-grande  quand  on  se  tient  très-près  de  l'œil  observé; 
elle  peut  être  telle  que  la  papille  remplisse  à  elle  seule  tout  le 
champ  d'exploration.  Ceci  résulte  de  ce  que  la  vision  n'est  plus  nette, 
de  ce  qu'il  se  produit  des  cercles  de  diffusion,  dès  qu'on  se  tient, 
pour  observer,  en  deçà  des  limites  rapprochées  de  la  vision  dis- 
tincte. Aussi  cet  agrandissement  disparait-il  lorsque  l'on  s'éloigne 
assez  pour  voir  distinctement.  Et  c'est  alors  qu'on  peut  vérifier 
ce  fait,  que  l'image  de  l'œil  hypermétrope  est  plus  petite  que  celle 
d'un  œil  myope  et  même  d'un  œil  emmétrope. 

b.  Avec  l'image  renversée,  la  grandeur  de  l'image  est  en  raison 
inverse  de  la  puissance  réfringente  de  l'œil  observé  et  de  la  lentille 
employée.  La  distance  à  laquelle  est  placée  cette  dernière  exerce 
encore  une  certaine  influence  ;  plus  on  Téloigne  de  l'œil,  plus  on 
diminue  l'action  réfringente  de  ce  dernier,  et,  par  conséquent,  plus 
l'image  doit  grandir*  Toutefois  on  peut  faire  abstraction  de  cette 
condition  parce  que  la  position  de  la  lentille  est  réglée  par  l'éclai- 
rage. Nous  avons  établi  qu'elle  doit  être  maintenue  à  une  dis- 
tance un  peu  supérieure  à  sa  longueur  focale. 

Enfin  l'image  varie  légèrement  aussi  avec  la  position  des  parties 
que  l'on  examine  ;  plus  elles  sont  rapprochées  du  centre  optique, 
plus  elles  paraîtront  grandes. 

Lorsque,  par  exception,  l'image  aérienne  se  forme  en  un  point 
assez  rapproché  pour  être  vue  sans  le  secours  de  la  lentille, 
l'image  sera  plus  grande  que  dans  les  cas  ordinaires  ;  elle  sera 
d'autant  plus  grande  que  le  sujet  sera  relativement  moins  myope. 

L'image  renversée  du  fond  de  l'œil,  mise  à  la  portée  visuelle  de 
l'observateur  peut  être  grossie  par  une  seconde  lentille.  C'est  ce 
qu'a  fait  Ruete,  en  plaçant  à  deux  pouces  de  l'œil  observé  une  pre- 
mière lentille  d'un  pouce  et  demi,  et  une  seconde  de  trois  pouces 
de  foyer,  à- quatre  pouces  de  la  première.  Cette  dernière  était  des- 
tinée à  grandir  l'image  fournie  par  l'œil  myope. 

6.    Oe  l'éclat  4e  rimmi^e  ophÉhalmiMcopique.  —  PluS  l'image  est 

lumineuse,  plus  l'exploration  est  facile,  et  mieux  aussi  les  moindres 
détails  sont  exactement  appréciés.  L'éclat  de  l'image  ophthalmo- 
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scopîque  est  une  source  fréquente  d'illusions  et  4'erreurs  de  dia- 
gnostic de  la  part  de  ceux  qui  n'ont  pas  encore  une  expérience 
suffisante.  Si,  pour  une  raison  quelconque,  on  Yoit  chez  un  pre- 
mier malade  mieux  que  chez  un  second,  si  Ton  distingue  avec  plus 
de  netteté  les  contours  de  la  papille,  le  tracé  des  vaisseaux  de  se- 
cond ordre,  etc.,  on  sera  tout  naturellement  conduit  à  attribuer 
cette  différence  à  des  différences  dans  l'état  des  parties,  quand 
elle  a  sa  raison  d'être  dans  l'état  de  l'éclairage.  De  là  ces  dia- 
gnostics basés  sur  l'aspect,  le  nombre  et  le  Yolume  des  vais- 
seaux de  la  rétine  ou  de  la  choroïde  :  un  observateur  novice  y  verra 
facilement  des  signes  de  congestion  ou  d'inflammation,  quand  la 
plupart  du  temps  le  mal  réel  réside  dans  un  trouble  quelconque 
de  l'élat  dioptrique  de  l'organe.  Cette  observation  générale  trouvera 
fréquemment  son  application  par  la  suite. 

L'éclat  de  l'image  ophthalmoscopique  dépend  de  trois  conditions 
principales  : 

a.  D'abord  de  l'intensité  de  la  source  lumineuse.  Il  est  évident 
que,  plus  celle-ci  est  grande  au  photomètre,  toutes  conditions 
égales  d'ailleurs,  plus  Timage  aura  d'éclat.,  Toutefois,  la  nature 
de  la  lumière  employée  joue  un  rôle  important,  parce  qu'elle 
exerce  une  influence  sur  la  couleur  du  fond  de  l'œil.  Le  gaz  a  un 
pouvoir  photométrique  plus  élevé  que  l'huile  et  même  que  le  pé- 
trole, rimage  qu'il  fournit  doit  avoir  plus  d'éclat  ;  mais,  par  la  na- 
ture de  ses  rayons  lumineux,  il  donne  une  image  décolorée,  beau- 
coup plus  pâle,  qui  éblouit  sans  éclairer.  La  lumière  électrique,  la 
lumière  de  Drummond,  la  lumière  solaire,  qui  sont  très-pénible- 
ment supportées  par  l'œil,  produisent  des  eflets  analogues  et  à  un 
degré  plus  élevé.  A  tous  égards,  l'éclairage  à  l'huile  est  encore  le 
meilleur,  et  la'  lampe  capable  de  fournir  le  plus  de  lumière  devra 
être  préférée. 

b.  L'éclat  de  l'image  dépend  aussi  de  l'étendue  de  la  surface 
éclairée.  Plus  celle-ci  est  grande,  plus  la  quantité  de  lumière  exté- 
riorée  de  Fœil  est  considérable  ;  cette  étendue  est  en  rapport  direct, 
nous  l'avons  établi,  avec  les  dimensions  de  la  pupille. 

c.  La  quantité  de  rayons  lumineux  émergents  varie  considéra- 
blement, suivant  l'état  organique  des  membranes  profondes.  Avec 
la  même  source  lumineuse  ,  la  même  ouverture  pupillaire  , 
elle  sera  très- différente  selon  que  l'œil  est  peu  ou  fortement 
pigmenté,  que  les  membranes  intra-oculaires  sont  saines  ou 
malades.  Un  œil  brun,  richement  pigmenté^  donnera  une  image 
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sombre,  estompée  sur  fond  noir  ou  ardoisé  ;  un  œil  blond  produira 
une  image  claire  et  comme  noyée  dans  une  éclatante  auréole. 
Et  de  même,  avec  un  œil  sain,  on  aura  une  image  dans  laquelle 
les  vaisseaux  rétiniens  de  premier  ordre  seuls  seront  vus  distincte- 
ment. Avec  un  œil  atteint  d*atropbie  choroïdienne,  au  contraire, 
la  sclérotique,  qui  réfléchit  fortement  la  lumière,  étant  à  découvert 
au  niveau  des  surfaces  atrophiées,  les  vaisseaux  de  deuxième  et 
même  de  troisième  ordre  deviendront  facilement  apparents. 

Enfin  l'éclat  de  Timage  est  aussi  subordonné  au  degré  de  trans- 
parence des  milieux  réfringents  ou  de  leurs  surfaces  de  séparation. 
Le  fond  de  Tœil  est  vu  avec  beaucoup  plus  de  netteté  chez  les 
jeunes  gens  que  chez  les  vieillards.  Au  déclin  de  la  vie,  le  cristal- 
lin réfléchit  nœ  plus  grande  quantité  de  lumière,  il  prend  vers 
son  centre  une  teinte  jaune  ambré  très-marquée  ;  le  corps  vitré 
se  trouble,  la  pupille  se  rétrécit  :  toutes  conditions  qui,  ajoutées  au 
défaut  de  fixité  dans  te  regard,  rendent  Texamen  ophthalmosco- 
pique  beaucoup  plus  difficile. 


CHAPITRE  m 
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Toutinstrumentqui  remplit  les  conditions  optiques  indispensablei> 
pour  voir  nettement  le  fond  de  la  cavité  oculaire,  représente  un 
ophthalmoscope.  Nous  avons  montré  que  ces  conditions  peuvent 
être  obtenues  de  façons  bien  difiërentes,  tant  au  point  de  vue  de 
réctairage  que  de  la  détermination  de  Timage  droite  ou  renversée, 
virtuelle  ou  réelle  du  fond  de  Tœil.  On  conçoit  dès  lors  que  de  nom- 
breuses variétés  d'ophthalmoscopes  aient  pu  être  proposés  ou  appli- 
qués. 11  est  juste  d'ajouter  que  Tignorance  ou  le  désir  immodéré 
d'attacher  son  nom  à  quelque  innovation  sans  importance,  en  a 
considérablement  grossi  la  liste.  Énumérer  et  surtout  décrire  tous 
les  ophthalmoscopes  connus  et  inconnus,  serait  une  entreprise  aussi 
longue  que  stérile.  C'est  en  partie  pour  y  échapper  que  nous  avons 
examiné  longuement  dans  ce  qui  précède,  les  conditions  théoriques 
d'éclairage,  de  formation  et  de  perfectionnement  d'images,  qui 
peuvent  se  présenter.  Avec  cette  théorie,  le  lecteur  pourra  facile- 
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ment,  un  ophthalmoscope  étant  donné,  en  discuter  et  en  apprécier 
les  avantages  et  les  inconvénients.  On  nous  demande  souvent  :  Quel 
est  le  meilleur  ophthalmoscope?  Tous  sont  bons,  puisqu'ils  rem- 
plissent le  but,  mais  seulement  un  peu  plus  ou  un  peu  moins  com- 
modes :  nous  faisons  abstraction  ici  des  exigences  de  la  démonstra- 
tion et  des  avantages  spéciaux  attribués  à  Tobservation  binoculaire. 
L'étendue  des  services  qu'on  peut  en  attendre  est  surtout  déter- 
minée par  l'habitude  que  l'on  en  a.  Par  conséquent,  il  importe 
beaucoup  moins  à  l'élève  de  choisir  tel  ou  tel  instrument,  que  de 
s'exercer  au  maniement  de  celui  qu'il  possède. 

Les  ophthalmoscopes  se  partagent  en  deux  groupes  :  les  oph- 
thalmoscopes  mobiles  et  les  ophthalmoscopes  fixes. 

ARTICLE  PREMIER. 
Ophthalmoscopes  mobiles. 

On  désigne  sous  ce  nom  ceux  dans  lesquels  le  réflecteur  et  la  len- 
tille sont  complètement  indépendants  l'un  de  l'autre. 

1.  Ophthalmoscope  de  Heimhoitz.  —  L'ophthalmoscope  âe  Helm- 
holtz  n'est  pas  usité  ;  mais  nous  croyons  satisfaire  à  un  sentiment 
bien  légitime  en  faisant  connaître  l'instrument  à  l'aide  duquel 
le  problème  de  l'éclairage  intra-ocuiaire  fut  pratiquement  ré- 
solu. 

Le  réflecteur  de  Heimhoitz  se  compose  de  trois  plaques  de  verre, 
planes  et  superposées  dans  le  but  d'augmenter  l'intensité  de  l'éclai- 
rage. Ces  plaques  sont  enchâssées  dans  l'une  des  parois  d'une  boite 
ayant  la  forme  d'un  prisme  triangulaire  rectangle.  Elles  représentent 
l'hypoténuse  de  ce  triangle.  La  plus  petite  face  de  la  boite,  qui 
forme  avec  les  plaques  un  angle  de  56  degrés,  est  percée  d'un  trou 
et  adaptée  à  un  manche,  sur  lequel  le  prisme  peut  pivoter  dans 
tous  les  sens.  Au  voisinage  du  trou  ci-dessus  mentionné,  il  existe 
une  coque  destinée  à  être  appliquée  devant  l'œil  de  l'observateur. 
On  peut  interposer  entre  ce  dernier  et  les  plaques  du  réflecteur  un 
écran  mobile  dans  lequel  sont  adaptés  des  verres  concaves  de  divers 
foyers. 

Pour  se  servir  de  l'ophthalmoscope  de  Heimhoitz,  on  place  une 
lampe  devant  les  plaques  réfléchissantes.  La  lumière ,  déviée 
en  partie  par  ces  dernières,  est  projetée  dans  l'œil  observé.  Si, 
dans  ces  conditions,  l'observateur  regarde  à  travers  le  réflecteur 
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en  ayant  soin  de  se  rapprocher  autant  que  possible  du  patient,  il 
constatera  que  la  pupille  présente  une  coloration  rouge.  En  inter- 
posant alors  un  yerre  concave,  il  parviendra  à  voir  distinctement 
une  partie  du  fond  de  l'œil,  égale  en  étendue  à  Timage  renversée  de 
la  lampe.  On  recherche  par  tâtonnement  quel  est  le  verre  con- 
caye  qui  fournit  Timage  la  plus  nette. 

2.    OphtluilmoMopefli  à  réfleetear  concATe.  —  Ruete   est    le  pre- 
mier qui  ait  employé  le  réflecteur  concave.  Son  miroir  est  en  acier 
poli,  mais  il  peut  être  également  en  verre  argenté  ;  il  a  un  diamètre 
de 4  centimètres  environ;  il  est  percé  à  son  centre  d'un  trou  h 
bords  tranchants  de  3  à  4  millimètres  de  diamètre.  11  porte  sur  son 
bord  un  pas  de  vis  sur  lequel  s*adapte  un  petit  manche  arrondi. 
Plusieurs  imitateurs  ont  augmenté  ou  diminué  la  longueur  fo- 
cale du  miroir.  Desmares  a  substitué  au  trou  central  deux  trous 
marginaux  qui  ne  sont  propres  qu'à  augmenter  sans  avantage 
les  difficultés  de  l'exploration.  Stellwag  de  Garion  a  fait  disposer 
derrière   le  miroir  un  écran  circulaire  mobile.  Dans  cet  écran 
sont  enchâssés  des  verres  concaves  et  des  verres  convexes,  des- 
tiaés  à  corriger,  s'il  y  a  lieu,  la  vue  de  l'observateur.  Cette  der- 
nière disposition,  utile  en  elle-même,  a  pourtant  plusieurs  in- 
convénients. Les  verres  correcteurs  placés  dans  le   disque  sont 
nécessairement  petits,  ils  se  salissent  vite,  se  nettoient  difficilement; 
d'autre  part,  ils  servent  rarement,  puisqu'ils  ne  sont  destinés  qu'à 
remédier  aux  degrés  déjà  élevés  de  myopie,  d'hypermétropie  et  de 
presbytie.  Comme  cet  appendice,  iuutile  le  plus  souvent,  est  lourd 
pour  les  vis  qui  le  supportent,  celles-ci  se  détériorent  vite  et  met- 
tent dans  l'impossibilité  de  le  maintenir  dans  une  position  fixe 
quelconque  :  en  résumé,  grâce  à  ce  perfectionnement,  Tophthal- 
moscope  perd  de  sa  solidité  et  de  sa  simplicité  sans  grand  avantage. 
D'autres  réflecteurs  concaves  portent  à  leur  face  .postérieure,  ce 
qui  vaut  mieux,  soit  une  griffe,  soit  un  encastrement,  destiné  à  re- 
cevoir les  verres  correcteurs  qui  sont  indépendants  de  Toplithal- 
rooscope.  On  les  adapte  quand  il  y  a  lieu. 

L'ophthalmoscope  adopté  par  le  ministre  de  la  guerre,  et  mis  en 
France  à  la  disposition  des  médecins  militaires,  diffère  peu  de  celui 
de  Stellwag  de  Carion.  11  se  compose  d'un  miroir  concave  en  verre 
argenté  de  7  pouces  (19  centimètres)  de  foyer.  Ce  miroir,  percé  d'un 
trou  central,  est  monté  à  l'aide  d'un  pas  de  vis  sur  un  manche  ar- 
rondi en  ivoire,  d'une  longueur  suffisante  pour  être  bien  en  main. 
.  Derrière  le  réflecteur  est  fixé  le  disque  mobile  dont  il  vient  d'être 
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question  Au  réflecteur  est  adjointe  une  lentille  biconvexe  de  deux 
pouces  et  quart,  destinée  à  Texamen  par  le  procédé  de  Timage  ren- 
yersée,  qui  est,  ainsi  que  nous  Tavons  dit,  le  procédé  usuel.  Le  tout 
est  renfermé  dans  un  petit  écrin.  Ce  petit  appareil  n'est  pas  irré- 
prochable: il  est  muni  d'un  disque  peu  utile,  et  dont  les  deux 
verres  concaves,  de  trop  petit  diamètre,  rendent  Texploration  à 
rimage  droite,  sinon  impossible,  du  moins  très-incomplète.  En- 
fin, la  lentille  biconvexe  a  une  monture  qui  ne  la  protège  pas 
contre  le  frottement  des  corps  étrangers,  ce  qui  fait  qu'elle 
est  promptement  rayée  et  hors  de  service.  Ajoutons  enfin  que 
récran  rigide,  qui  figure  très-bien  dans  un  arsenal  de  chi- 
rurgie, n'est  pas  très-commode  pour  le  clinicien,  qui  ne  doit  ja- 
mais s'en  séparer  s'il  désire  faire  de  rapides  progrès  en  ophthal- 
moscopie. 

Pour  obvier  à  ces  petits  inconvénients,  je  conseille  depuis  long- 
temps un  petit  ophthalmoscope  de  poche  composé:  l""  d'un  réflec- 
teur concave  de  7  pouces  (19  centimètres)  de  foyer,  en  verre  ar- 
genté, monté  sur  le  manche  ordinaire  et  muni  à  sa  face  postérieure 
d'un  encastrement  destiné  à  recevoir  les  verres  appropriés  ;  2"  d'une 
lentille  biconvexe  n""  2  |  munie  d'une  monture  suffisamment  haute 
pour  la  protéger  contre  tout  frottement;  S**  d'une  petite  collection 
de  trois  verres  convexes  et  de  trois  verres  concaves  dont  les  numé- 
ros sont  choisis  pour  répondre  aux  exigences  principales  de  l'ex- 
ploration ophthalmoscopique  et  aussi  pour  constater  la  myopie 
et  l'hypermétropie.  Les  numéros  qui  nous  ont  paru  les  plus  con- 
venables senties  suivants:  verres  positifs,  3  |,  8,  16;  verres  né- 
gatifs, 8,  12,  16.  Le  verre  convexe  3  ~  est  destiné  à  l'exploration 
par  l'image  renversée,  quand  on  a  besoin  d'un  grossissement  plus 
considérable.  Ces  divers  objets  sont  réunis  dans  un  petit  portefeuille 
très-portatif.    . 

3.  Oplithalmoscope  binoeulaire  de  Crirand-Tenlon*  —  Cet  instru- 
menta pOUr  but  de  permettre  l'exploration  ophthalmoscopique  avec 
les  deux  yeux  à  la  fois.  L'auteur  lui  attribue  les  avantages  suivants  : 
les  deux  yeux  fonctionnant  simultanément  ont  plus  de  chances 
qu'un  seul  de  rencontrer  un  des  points  de  l'image  ophthalmo- 
scopique. Dès  qu'un  des  yeux  a  rencontré  un  de  ces  points,  l'autre 
s'y  fixe  instantanément  et  comme  automatiquement,  et,  par  ce  con- 
cours des  deux  axes  visuels,  l'image  ophthalmoscopique  fusionnée 
prend  une  position  fixe  dans  l'espace  qui  entraine  avec  elle  un 
degré  harmonique  d'accommodation. 
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L'observation  binoculaire  aurait  encore  d'autres  avantages  plus 
importants.  Les  éléments  du  fond  de  Toeil  ont  trois  dimensions  :  leur 
image  offre  donc  aussi  ces  trois  dimensions.  En  la  regardant  avec  un 
seul  oeil,  la  dimension  qui  mesure  Tépaisseur  ou  la  profondeur  dis- 
parait: ri  mage  se  présente  en  projection.  C'est  un  dessin,  et  non 
plus  l'image  d'un  objet.  La  vision  binoculaire  fournit  au  sensorium 
l'impression  distincte  des  trois  dimensions  :  d'où  la  sensation  du 
relief,  et  la  notion  des  divers  plans  qu'occupent  les  parties  con- 
stitutives de  l'image.  Grâce  à  la  vision  binoculaire,  on  obtient  la 
perception  de  la  forme  des  éléments  du  fond  de  l'œil,  leur  position 
Friative,  et  même  leur  degré  de  dureté  où  de  mollesse.  C'est  ainsi 
qu'on  apprécie  facilement  la  distance  qui  sépare  la  membrane  li- 
mitante antérieure  de  la  rétine,  de  sa  couche  vasculaire  ;  celle-ci,  de 
la  choroïde.  C'est  ainsi  encore  que  la  papille  optique  et  les  di- 
verses altérations  siégeant  soit  dans  la  papille,  soit  dans  la  rétine,  soit 
dans  la  choroïde,  se  voient  du  premier  coup,  avec  leur  forme, 
leul"  siège,  leurs  niveaux  respectifs,  leurs  rapports,  etc. 

Avec  l'ophthalmoscope  ordinaire,  on  peut  aussi  arriver  à  cette 
finesse  d'observation,  mais  ce  n'est  qu'au  prix  d'une  longue  habi- 
tude, d'une  sorte  d'éducation  préalable  de  la  vision  monoculaire, 
empruntant  à  diverses  conditions  extrinsèques  les  éléments  de  son 
jugement.  Avec  les  deux  yeux,  le  jugement  surgit  en  quelque  sorte 
de  lui-même.  Dans  cet  ordre  d'idées,  Robert  Carter  nous  parait 
avoir  bien  marqué  l'avantage  particulier  de  la  vision  binoculaire, 
en  lui  attribuant  le  mérite  de  réduire  au  minimum  la  difficulté 
d'interpréter  ce  que  l'on  voit  à  l'ophthalmoscope. 

Knapp,  de  Heidelberg,  attribue  en  outre  à  l'ophthalmoscope 
binoculaire  la  faculté  de  faire  voir  en  entier  le  globe  oculaire  ob- 
servé, transporté  comme  un  globe  du  cristal  le  plus  pur  en  avant  de 
la  lentille,  et  présentant  à  la  fois  dans  leurs  rapports  exacts  le  péri- 
mètre de  la  sphère  oculaire,  l'iris,  les  membranes  internes,  et  tout 
corps  opaque  situé  à  une  distance  quelconque  des  surfaces,  ou  des 
milieux  réfringents.  On  obtient  ce  singulier  effet,  en  choisissant 
pour  l'examen  une  lentille  biconvexe  d'un  court  foyer,  un  pouce 
trois  quarts  par  exemple,  et  en  Téloignant  pendant  l'observation 
jusqu'à  trois  pouces  environ  de  l'œil  observé. 

Nous  avons  insisté  quelque  peu  sur  les  avantages  fondamentaux 
de  l'ophthalmoscope  de  Giraud-Teulon,  parce  que  son  emploi  est 
encore  trop  peu  répandus,  surtout  en  France.  Il  est  vrai  qu'il  a  bien 
aussi  quelques  inconvénients.  Il  est  relativement  d'un  prix  élevé  ; 
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il  est  (l'un  entretien  difiicile  ;  il  est  lourd  à  la  main  ;  il  exige,  pour 
maintenir  une  concordance  indispensable  entre  Taccommodation 
et  la  convergence  des  axes  visuels,  une  connaissance  théorique 
de  rinstrument,  qui  sera  difficilement  le  partage  du  plus  grand 
nombre. 

Pour  arriver  à  faire  voir  Timage  ophtbalmoscopique  avec  les 
deux  yeux  à  la  fois,  il  fallait,  de  toute  nécessité,  que  les  faisceaux 
émergents  de  Tceil  observé  fussent  partagés,  puis  déviés  plusieurs 
fois  de  façon  à  parvenir  aux  yeux  suivant  des.  directions  telles  que 
le  fusionnement  de  leurs  images  pût  s'opérer  comme  dans  le  stéréo- 
scope. Voici  par  quelle  ingénieuse  combinaison  Tauteur  a  triom- 
phé de  ces  difficultés. 

Soient  deux  rhomboèdres  MNPQ,  M'NP'Q'  réunis  par  un  de 
leurs  angles  N  derrière  le  réflecteur  ;  soit,  d'un  autre  côté,  l'image 
ophtbalmoscopique  formée  par  la  lentille  C.  Le  point  A,  qui 
fait  partie  de  cette  image,  envoie,  vers  la  surface  NP  du  rhom- 
boèdre gauche,  un  faisceau  lumineux  marqué  par  la  ligne  AB.  Ce 
faisceau  a  une  direction  telle  qu'il  y  subira  une  réflexion  totale,  se 
dirigera  ensuite  vers  la  surface  MQ,  où  il  sera  totalement  réfléchi 
de  nouveau  dans  la  direction  CD.  A  ce  point,  l'œil  de  l'observateur 
recevra  ce  faisceau  et  verra  le  point  A  suivant  le  prolongement  de 
la  ligne  CD,  c'est-à-dire  en  A'.  Un  autre  faisceau  lumineux  AB', 
émané  de  A,  suivra  la  même  marche,  et  si  l'observateur  a  un  œil 
en  D  et  l'autre  en  D',  il  verra  en  A'  et  en  A"  deux  images  du  point 
A.  Il  fallait  fusionner,  sans  fatigue  pour  les  yeux,  ces  deux  images 
en  une  seule.  Pour  y  arriver,  l'inventeur  a  placé  sur  le  trajet  de  cha- 
cun des  faisceaux  déviés  CD,  CD',  un  prisme  à  base  tournée  en  de- 
hors. Le  rayon  CD  subit  une  déviation  qui  le  rapproche  de  la  base 
du  prisme  et  qui  lui  imprime  la  direction  DE.  Dès  lors  l'œil  placé 
en  Ë  verra  le  point  A'  suivant  le  prolongement  de  la  ligne  ED, 
c'est-à-dire  en  A.  La  même  déviation  opérée  de  l'autre  côté  conduit 
à  voir  les  deux  images  A'A"  en  A,  et  l'observateur  dès  lors  ne  per- 
çoit plus  qu'une  seule  image  du  point  A. 

Les  deux  rhomboèdres  dont  il  vient  d'être  question  sont  situés 
derrière  le  miroir,  le  trou  central  de  ce  dernier  correspond  à  leur 
point  de  contact  N..  Les  prismes  sont  fixés  derrière  les  rhom- 
boèdres. Le  rapport  de  ces  différentes  pièces  est  clairement  in- 
diqué dans  la  figure  18. 

Pour  obvier  à  la  difl'érence  qui  existe  dans  l'écartement  des 
yeux,  il  était  indispensable  depouvoir  varier  la  situation  ou  l'effet 
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dus  rhomboèdres.  Cettediffieulté  a  été  vaincue  de  plusieurs  ma- 
nières :  d'abord  en  iaclinant  les  faces  externes  des  rhomboèdres 
sous  un  angle    supérieur  à  4S°,  ensuite  en    leur  ajoutant  des 


Fig.  18.  —  Opbthalmoscope  binoculaire  de  Giraud-Teulon. 

prismes  de  puissance  variable.  Le  procédé  adopté  déjà  depiris 
plusieurs  années  et  perfectionné  tout  récemment  par  Nachet,  est 
beaucoup  plus  simple.  Chacun  des  rhomboèdres  est  partagé  en 
deux  moitiés  qui  peuvent  s'écarter  ou  se  rapprocher  à  l'aide  d'une 
vis  à  effets  contraires.  Dans  ce  mouvement,  le  prisme  suit  la  moitié 
externe  du  rhomboèdre  auquel  il  est  fixé.  L'observateur  peut  ainsi 
très-aisément  trouver  le  degré  d'écartement  qui  lui  convient. 
Avec  cette  combinaison,  l'intervalle  qui  existe  entre  les  deux  moi- 
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iiés  du  rhomboèdre  étant  toujours  très-petit,  la  déviation  qui  en 
résulte  dans  la  marche  des  rayons  lumineux  peut  être  négligée.  Ce 
perfectionnement  n'est  pas  le  seul  :  dans  Torigine,  le  miroir  ne 
pouvait  être  incliné  que  suivant  un  axe  horizontal,  ce  qui  obligeait 
à  placer  la  source  lumineuse  au-dessus  de  la  tête  du  malade  ;  au- 
jourd'hui il  peut  être  incliné  dans  tous  les  sens.  Enfin  le  poids  du 
corps  de  rinstrument  a  été  beaucoup  allégé  et  le  manche  remplacé 
par  une  sorte  de  fourche  ;  autant  de  modifications  heureuses  qui 
mettent  l'instrument  mieux  en  main  et  aident  beaucoup  h  diriger 
réclairage. 

4.  Ophtiiaimoiicope  de  lianrence.  -<- John  Zacharie  Laurence, 
de  Londres,  a  eu  l'idée  de  faire  construire  un  ophtfaalmoscope 
qui  permit  à  deux  observateurs  de  voir  simultanément.  Pour  y 
arriver,  il  ajoute  à  l'ophthalmoscope  ordinaire  une  lame  de  verre 
à  faces  planes  et  parallèles.  Cette  lame  est  disposée  sous  une  in- 
clinaison de  4S°,  sur  le  trajet  des  rayons  renvoyés  par  l'œil  ob- 
servé et  au  delà  de  leur  point  de  rencontre. 

Elle  a  pour  effet  de  dédoubler  l'image  ophthalmoscopique  : 
l'une,  formée  par  les  faisceaux  lumineux  non  déviés;  est  perçue 
par  Tœil,  qui  regarde  à  travers  le  trou  du  réflecteur  ;  l'autre, 
formée  par  les  rayons  réfléchis  sur  la  plaque  de  verre,  peut  être 
vue  par  un  second  observateur,  placé  dans  une  direction  qu'il  est 
facile  de  déterminer  par  les  lois  de  la  réflexion.  Il  est  hors  de 
doute  que  ces  deux  images,  étant  formées  par  la  même  quantité  de 
lumière  que  l'image  unique  de  l'ophthalmoscope  ordinaire,  auront 
l'une  et  l'autre  moins  d'éclat,  et  nécessiteront  pour  être  utilisées, 
une  obscurité  plus  complète.  La  figure  19  est  destinée  à  re- 
produire la  marche  des  rayons  lumineux  dans  l'ophthalmoscope 
de  Laurence.  Le  point  Â  de  l'œil  observé  vient,  suivant  les  lois 
précédemment  établies,  former  son  image  en  Â'.  Les  rayons  lumi- 
neux, poursuivant  leur  marche,  rencontrent  la  plaque  de  verre 
MM'.  Là  ils  se  dédoublent  :  les  uns  vont  en  divergeant  vers  l'ob- 
servateur 0 ,  qui  perçoit  l'image  réelle  A'  ;  les  autres  se  réfléchis- 
sent vers  l'observateur  0'.  Celui-ci  perçoit  en  A''  une  seconde  image 
qui  est  virtuelle.  On  sait  que  c'est  par  un  artifice  analogue  que  sont 
produites  dans  nos  féeries  ces  apparitions  spectrales,  si  propres  à 
frapper  l'imagination. 

Giraud-Teulon,  enchérissant  encore  sur  Laurence,  a  conseillé  à 
un  troisième  observateur  de  se  placer  sur  le  trajet  des  faisceaux 
lumineux,  qui  rencontrent  le  réflecteur  en  dehors  du  trou  cen- 
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Iml.  Ces  faisceaux  se  réfléchiasent  suivant  une  direcUon  facile  à 
déterminer.  Là ,  se  trouvent  les  éléments  d'une  troisième 
image.  Mais  elle  est  moins  lumineuse  encore  que  les  deux 
précédentes ,  et  par   conséquent  elle   ne  pourrait  être  vue  que 


Kg.  ». 

dans  un  milieu  plus  obscur  encore.  Ce  sont  là  d'ingénieuses 
applications  d'optique ,  mais  elles  ont  pour  principal  mérite  de 
satisfaire  la  curiosité  scientifique  et  ne  sont  d'aucun  secours 
dans  la  pratique.  Aussi  ne  les  avons-nous  mentionnées  que  pour 
familiariser  avec  toutes  les  combinaisons  qui  peuvent  dériver 
des  lois  de  la  réflexion  et  de  la  réfraction,  lois  qu'il  importe  tant 
d'avoir  toujours  présentes  à  l'esprit,  lorsqu'il  s'agit  d'instrumenta- 
tion ophthalmoscopique. 

Par  d'autres  combinaisons  du  même  ordre,  on  a  construit  des 
appareils  à  l'aide  desquels  l'œil  gauche  peut  observer  l'œil  droit, 
et  réciproquement,  ou  bien  encore  chaque  œil  peut  s'observer  lui- 
même.  Lé  principe  de  ces  appareils,  qui  portent  le  nom  d'auto-oph- 
ihalmoicope,  avait  été  déjà  mentionné  par  Helmholtz  qui  indiqua 
que,  par  une  combinaison  de  miroirs  réflecteurs,  facile  à  trouver,  il 
était  possible  d'étendre  son  nouveau  procédé  d'exploraUon  à  l'exa- 
men d'un  œil  par  l'autre  sur  le  même  individu.  Coccius  a  présenté 
en  1862  au  congrès  ophthalmologique  de  Paris  un  auto-ophthal- 
moRcope,  qui  permet  à  l'œil  de  s'observer  lui-même.  Giraud- 
Teulon,  Heyman,  de  Dresde,  et  Zéhender,  de  Berne,  ont  aussi  fait 
connaître  à  peu  près  à  la  même  époque  (1863)  une  autre  combi- 
naison destinée  à  remplir  le  même  but.  Nous  renvoyons  pour  la  des- 
cription de  ces  appareils  plus  ingénieux  qu'utiles  au  tome  troisième 
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dii  Traité  de  Mackensie  (p.  50)  et  aux  Annales  d*oculisiiçue  (an- 
née 1863,  t.  I,  p.  34)." 

ARTICLE  II. 
Ophthalmoseopes  fixes. 

La  principale  difficulté  à  Taincre  dans  le  maniement  de  Toph- 
thalmoscope  réside  dans  la  nécessité  de  maintenir  sur  le  même  axe 
et  dans  le  même  rapport,  le  réflecteur  et  la  lentille.  Pour  Téluder, 
on  a  songé  de  bonne  heure  à  fixer  ces  deux  éléments  sur  un  sup- 
port commun.  Cette  disposition  représente  la  condition  fondamen- 
tale de  rophthalmoscope  fixe.  Celui-ci  possède  un  certain  nombre 
d'avantages.  Il  donne  une  image  plus  éclatante,  il  permet,  dès  le 
premier  exercice,  de  faire  voir  très-nettement  le  fond  de  l'œil  aux 
plus  inexpérimentés,  de  développer  chez  eux  la  confiance,  ce  qui  ne 
paraîtra  pas  un  mince  avantage  à  quiconque  sait  combien  le  novice 
déçu  est  prompt  à  se  décourager  et  même  à  mettre  en  suspicion 
la  valeur  de  la  méthode.  Est-ce  erreur  ou  médisance  d'avancer  que 
les  essais  avortés  de  tous  ceux  qui,  habitués  à  enseigner  aux  autres, 
n'ont  pas  su  ou  n'ont  pas  voulu  redevenir  élèves  en  temps  opportun, 
ont  été  jusques  alors  parmi  nous  l'un  des  principaux  obstacles  à  la 
vulgarisation  de  rophthalmoscopie?  A  côté  de  ces  avantages,  les 
ophtbalmoscopes  fixes  ont  des  inconvénients  :  ils  nécessitent  sou- 
vent la  dilatation  artificielle  de  la  pupille,  ils  réclament  une 
grande  immobilité  du  patient,  une  direction  déterminée  du  re- 
gard ;  conditions  bien  difficiles  à  réaliser  chez  le  vieillard  et  chez 
les  amblyopes.  Us  éblouissent,  surtout  si  l'on  fait  usage  des  mydria- 
tiques;  ils  fatiguent  les  malades,  parce  que  l'examen  porte  pendant 
un  temps  plus  long  sur  la  même  partie  du  fond  de  l'œil  ;  enfin,  ils 
rendent  l'exploration  successive  de  toute  la  cavité  beaucoup  plus 
longue  et  partant  plus  difficile.  Tout  bien  considéré,  les  ophtbal- 
moscopes fixes  sont  des  instruments  excellents,  indispensables  pour 
les  démonstrations,  fort  utiles  lorsqu'il  s'agit  de  se  prononcer  sur 
l'existence  ou  la  nature  de  quelque  altération  peu  appréciable. 
Mais,  en  dehors  de  ces  circonstances  exceptionnelles  l'instrument 
le  plus  simple,  le  meilleur,  est  sans  contredit  rophthahnoscope 
mobile  auquel  on  est  habitué. 

1.  OphtbaimoMope  de  Raete.  — Cet  instrument  est  aujourd'hui 
peu  usité  :  nous  le  mentionnons  parce  qu'il  peut  être  considéré 
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comme  le  type  de  plusieurs  autres  ophthalmoscopes  fixes  décorés 
du  nom  des  inventeurs  au  second  degré. 

Il  se  compose  d'un  miroir  concave  de  10  pouces  (27  centimètres) 
de  foyer,  adapté  à  un  support, sur  lequel  il  peut  se  mouvoir  dans  le 
sens  horizontal  et  danjs  le  sens  vertical.  Le  support  est  muni  d'une 
tringle  horizontale  sur  laquelle  sont  disposées  deux  lentilles  con- 
vexes ou  une  seule  lentille  concave,  montées  sur  des  tiges  munies 
de  coulisseaux  qui  glissent  le  long  de  la  tringle,  et  permettent  de 
les  rapprocher  ou  de  les  éloigner. 

2.  ophthaimoMope  4e  iToM  Hamer.  —  Von  Hasner  a  disposé  sur 
un  axe  commun  le  réflecteur  et  la  lentille,  en  les  plaçant  Fun  et 
l'autre  aux  deux  extrémités  de  deux  tubes  métalliques  engainants. 
L'extrémité  libre  du  tube  externe  est  tournée  du  côté  de  l'observa- 
teur ;  elle  est  coupée  obliquement  pour  livrer  passage  aux  rayons 
fournis  par  la  source  lumineuse,  et  munie  d'un  miroir  concave  de 
7  pouces  (19  centimètres)  de  foyer  qui  pivote  sur  un  de  ses  axes.  Le 
tube  interne  est  pourvu  à  son  extrémité  libre,  qui  est  dirigée  vers 
l'œil  observé,  d'un  pas  de  vis  destiné  à  recevoir  une  lentille  bicon- 
vexe de  deux  pouces  (84  millimètres)  de  foyer.  Les  deux  tubes  se 
meuvent  l'un  sur  l'autre  au  moyen  d'une  vis,  et  une  échelle  gra- 
duée permet  d'apprécier  à  chaque  instant  la  distance  du  miroir  à 
la  lentille,  distance  qui  atteint  8  pouces  (22  centimètres)  au  maxi- 
mum. L'instrument  se  tient  à  la  main  pendant  l'exploration. 

3.  OphtiutiBMwcope  de  liiebreich. — Cctinstrumcnt  n'cstautrc  que 
celui  de  Von  Hasner,  auquel  on  a  fait  subir  quelques  modifications 
qui  le  rendent  plus  propre  aux  démonstrations  et  à  une  observa- 
tion délicate.  Le  miroir  et  la  lentille  sont  également  fixés  aux  ex- 
trémités de  deux  tubes  noircis  à  l'intérieur,  mobiles  l'un  sur  l'autre 
à  l'aide  d'une  vis  de  rappel,  et  munis  d'une  échelle  graduée  en  mil- 
limètres, destinée  à  évaluer  l'écartement. 

Un  premier  et  important  perfectionnement  a  eu  pour  but  de 
fixer  l'appareil  à  la  table  sur  laquelle  est  placée  la  source  lumi- 
neuse. A  cet  effet,  les  tubes  engainants  sont  adaptés  sur  un  support 
muni  à  son  extrémité  inférieure  d'une  mâchoire  en  cuivre. 

Le  support  se  compose  lui-même  de  deux  tubes  engainants  en 
cuivre,  qui  se  meuvent  l'un  sur  lautre  à  l'aide  d'une  crémaillère, 
ce  qui  permet  d'élever  ou  d'abaisser  l'instrument  à  volonté. 

Une  seconde  modification  apportée  à  l'ophthalmoscope  de  Von 
Hasner  est  représentée  par  une  tige  pourvue  d'un  appui  frontal. 
Cette  tige  glisse  librement  sur  le  tube  qui  supporte  la  lentille  :  elle 
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fourmt  au  sujet  un  point  d'appui  fixe  qui  aide  beaucoup  à  con- 

seirer  à  l'03il  une  bonne  direction. 

Une  troisième,  fort  utile,  est  représentée  par  une  petite  tige  for- 
mée de  plusieurs  pièces  articulées,  et  terminée  par  un  bouton 
métallique  ;  elle  est  destinée  à  fixer  le  regard  vers  un  point  quel- 
conque da  ehamp  visuel.  Cette  tige  est  adaptée  au  tube  de  l'oph- 
tbalmoscope  à  pea  de  distance  du  miroir.  Enfiit,  deux  petits  écrans 
métalliques  maintiennent  dans  l'ombre  la  face  de  l'obserrateur  e< 
celle  du  patient. 

4.  ophtiwiMOHsope  de  FoiUn  et  iVaehet- — Cet  instrument  diSerc 
peu  de  celui  de  Liebreich.  L'appui  frontal  a  été  remplacé  par  une 
mentonnière.  Cette  substitution  est  un  progrès  :  nous  n'en  dirons 
pas  autant  de  la  suppression  des  deux  petits  écrans,  qui  oblige  à  en 
avoir  un  fi.xé  sur  la  lampe.  Enfin  la  lentille  est  devenue  mobile  sur 


Fig.  20  — Oplithalmouope  flxe  de  FollinetNachet. 

l'un  de  SCS  axes,  ce  qui  permet  de  se  débarrasser  des  images  qui  se 
forment  à  sa  surface.  Nous  donnons  ici,  d'après  Fotlin  (^^.  20), 
le  dessin  et  la  description  de  l'instrumunt  ainsi  perfectionné.  Il  se 
compose  de  deux  tubes  de  cuivre  A,  A,  qui  se  meuvent  l'un  sur 
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lautre  à  Taide  d'une  crémaillère  /  et  d'un  piston  à  engrenage  C. 
A  l'extrémité  libre  de  l'un  de  ces  tubes  est  disposé  un  miroir 
concave  de  25  centimètres  de  foyer,  mobile  autour  de  l'un  de 
ses  diamètres,  et  susceptible  de  prendre  diverses  inclinaisons. 
A  l'extrémité  libre  de  l'autre  est  placée  une  lentille  biconvexe  b. 
Par  le  jeu  de  la  crémaillère,  le  miroir  et  la  lentille  peuvent  être 
éloignés  ou  rapprochés  l'un  de  l'autre.  L'intérieur  des  tubes 
est  noirci  et  garni  de  diaphragmes.  Ils  peuvent  tourner  sur  leur 
axe  de  façon  à  permettre  l'éclairage  dans  toutes  les  directions. 
Ces  deux  tubes,  qui  forment  comme  le  corps  de  l'appareil,  iont 
supportés  par  une  tige  gg^  que  l'on  peut  élever  ou  abaisser  à 
l'aide  d'une  crémaillère,  et  qui  est  fixée  par  un  étao  y  i  une  table  I. 
De  la  partie  inférieure  de  cette  tige  verticale,  part  une  tige  hori- 
zontale //,  qui  en  supporte  une  troisième  verticale  nn,  terminée 
par  une  plaque  concave  k  sur  laquelle  le  patient  pose  le  menton. 
Sur  le  corps  de  l'instrument  est  adaptée  une  tige  mobile  articu- 
lée 6f,  terminée  par  une  boule  C,  qui  sert  de  point  de  mire.  Enfin, 
à  la  partie  supérieure  de  là  tige  verticale  qui  supporte  le  corps 
de  l'instrument,  se  trouve  une  articulation  en  genou  destinée  à  le 
rendre  mobile  dans  tous  les  sens. 

5.  OphtbaimoMoyedettaieaowski.  —  Cet  instrument  se  compose 
de  deux  tubes  rentrants,  comme  celui  de  Von  Hasner.  L'extrémité 
libre  du  tube  pourvu  de  la  lentille  convexe  est  disposée  pour 
s'adapter  exactement  sur  la  région  orbitaire  du  malade  et  former 
une  petite  chambre  noire  autour  de  l'œil.  Son  bord  est  garni  d'un 
bourrelet  élastique.  A  une  distance  constante  de  2  pouces  1/4 
(6  centimètres]  est  fixée  une  lentille  biconvexe  n""  2  -.  L'extrémité 
libre  du  tube  oculaire  est  munie  d'un  réflecteur  concave  à  court 
foyer.  Une  petite  tige  articulée  est  ajoutée  à  l'appareil,  comme  dans 
le  modèle  Liebreich. 

En  introduisant  ces  modifications,  Galezowski  a  eu  pour  but  : 
d'abord  de  placer  la  lentille  biconvexe  à  une  distance  fixe  de  l'œil, 
ce  qui  dispense  de  passer  du  temps  à  se  mettre  au  point  ;  ensuite 
d^avoir  un  appareil  qui  porte  avec  lui  sa  chambre  noire  et  permet 
de  faire  des  explorations  dans  un  milieu  éclairé  quelconque.  L'in- 
strument de  Galezowski  est  d'un  maniement  commode;  on  apprend 
vite  à  s'en  servir,  et  il  est  lé  seul  qui  permette  de  faire  bien  et  rapi- 
dement des  examens  au  lit  du  malade.  Cet  avantage  spécial,  joint 
à  la  propriété,  qu'il  partage  avec  tous  les  ophthaimoscopes  fixes,  de 
faire  voir  d'emblée  aux  élèves,  le  rend  précieux  au  clinicien.  Toute- 
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fois,  au  point  de  vue  particulier  de  la  démonstration,  sa  mobilité  est 
un  défaut  qui  me  faitdonnerlapréférence  à  celui  de  Follinet  Nachet. 
L*ophthalmoscope  binoculaire  mobiJe  de  Giraud-Teuion  a  été 
aussi  disposé  en  ophthalmoscope  fixe,  à  l'aide  d'une  monture  ana- 
logue à  celle  des  précédents. 

ARTICLE  III. 
Ophthalmo-microscope . 

Dans  le  but  d'obtenir  des  images  ophthalmoscopiques  considéra- 
blement grandies,  et  qui  permissent  de  voir  des  altérations  très- 
délicates,  on  a  eu  depuis  longtemps  la  pensée  d'examiner  l'image 
ophthalmoscopique  comme  on  examine  un  corps  éclairé  par  trans- 
parence sur  la  tablette  d'un  microscope.  La  théorie  indiquait  qu'il 
suffisait  de  placer  l'extrémité  objective  d'un  microscope  derrière 
le  trou  central  du  réflecteur.  Coccius  fit  construire  un  appareil 
de  ce  genre.  Pepuis  lors  Giraud-Teuion  a  tenté  de  nouveaux 
essais.  L'expérience  réussit,  en  ce  sens  que  Ton  parvint  à  obtenir  un 
grossissement  de  60  à  80  diamètres.  Mais  ce  que  l'on  gagnait  en  di- 
mensions était*  perdu  et  au  delà  en  netteté.  L'image  ainsi  grandie 
est  constamment  floue.  Giraud-Teuion  attribue  cette  imperfection 
à  ce  que  l'image  ophthalmoscopique  est  la  représentation  d'objets 
à  trois  dimensions.  Ne  serait-elle  pas  plutôt  un  eflet  de  l'aber- 
ration, que  l'on  ne  parvient  pas.  à  corriger  dans  la  construction  des 
lunettes  qui  donnent  un  fort  grossissement.  Quoi  qu'il  en  soit,  les 
essais  d'ophlhalmo-microscopie  n'ont  pas  encore  atteint  le  but,  ni 
permis  d'observer  des  altérations  imperceptibles  à  l'ophthalmo- 
scope  ordinaire.  Ajoutons  d'ailleurs  que  le  grossissement  obtenu 
par  le  procédé  de  l'image  droite  suffit  aux  besoins  de  la  pratique  dans 
l'immense  majorité  des  cas. 

ARTICLE  IV. 
Ophthalmoscope  micrométrique. 

La  faculté  de  mesurer  exactement  Chacun  des  éléments  de  l'i- 
mage ophthalmoscopique  représenterait  un  perfectionnement  dont 
il  ,est  facile  de  saisir  la  portée.  Déterminer  par  un  certain  nombre 
de  mensurations  bien  faites  le  diamètre  de  la  papille  optique,  des 
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vaisseaux  rétiniens,  la  grandeur  des  taches  pathologiques,  serait 
d'un  grand  secours  pour  marquer  les  limites  encore  si  indécises  de 
rétat  physiologique,  et  suivre  de  plus  près  ré.volution  des  altéra- 
tions organiques,  etc.  Malheureusement  les  essais  tentés  jusqu'alors 
n'ont  abouti  à  aucun  résultat  sérieux.  Liebreich.a  doté  son  ophthal- 
moscope  fixe  d'un  micromètre  consistant  simplement  en  une  lame 
de  verre  transparente,  divisée  au  diamant  en  petits  carrés  d'une 
étendue  déterminée.  Cette  lame  est  placée  dans  le  tube  de  l'appa- 
reil, perpendiculairement  à  son  axe,  et  dans  le  plan  que  doit  occu- 
per l'image.  Elle  a  l'inconvénient  de  réfléchir  une  certaine  quantité 
des  faisceaux  constitutifs  de  l'image,  de  diminuer  ainsi  son  éclat, 
de  rendre  ses  contours  moins  nets,  et  par  conséquent  moins  pro- 
pres à  se  prêter  à  une  mensuration.  Pour  remédier  à  cet  inconvé- 
nient, d'autres  observateurs  ont  substitué  à  cette  plaque  deux  pointes 
métalliques  susceptibles  d'être  rapprochées  ou  éloignées  à  volonté, 
à  Taide  d'une  vis  de  rappel.  Nous  avons  fait  nous-même  quelques 
essais  après  tant  d'autres;  ils  n'ont  pas  mieux  réussi.  Au  lieu  de 
placer  un  micromètre  dans  le  tube  de  l'ophthalmoscope,  nousavons 
dévié  l'image  avec  un  prisme  à  réflexion  totale,  de  façon  à  la  pro- 
jeter sur  un  papier  blanc  divisé,  à  l'encre,  en  petits  carrés  de 
dimensions  déterminées.  Ce  procédé  de  mensuration  parait  simple, 
rapide  ;  il  permet,  en  outre,  de  dessiner  sur  le  papier  l'image  oph- 
thalmoscopique,  comme  on  le  fait  à  la  chambre  claire.  Mais  le3 
résultats  ont  été  peu  encourageants,  et  il  nous  est  arrivé  souvent, 
tout  en  prenant  les  plus  grandes  précautions,  d'obtenir  des  di- 
mensions différentes  pour  la  même  papille,  mesurée  plusieurs  fois. 
Nous  ne  croyons  pas  à  la  valeur  absolue  des  renseignements  four- 
nis par  la  mensuration  micrométrique.  Dès  lors,  ils  ne  peuvent 
servir  de  base  à  une  démonstration  mathématique. 

On  conçoit  aisément  qu'il  en  soit  ainsi,  si  l'on  réfléchit  aux  condi- 
tions multiples  qui  sont  de  nature  à  modifier  les  dimensions  de 
l'image.  Celle-ci  varie  suivant  le  numéro  de  la  lentille  employée  et 
suivant  la  distance  de  cette  lentille  à  l'œil  observé.  Ces  deux  condi- 
tions peuvent  être  réglées  assez  sûrement,  mais  ilen  est  une  troisième 
beaucoup  plus  difficile,  et  qui  consiste  à  obtenir  unétat  toujours  iden- 
tique de  l'accommodation.  Si  celle-ci  change,  la  direction  des  rayons 
change  aussi,  et,  par  conséquent,  les  dimensions  de  l'image.  La 
fixation  du  regard  vers  un  objet  éloigné,  de  même  que  l'atropine, 
ne  réalisent  qu'incomplètement  le  but.  Quoi  qu'il  en  spit,  la  réu- 
oion  de  ces  trois  conditions  n'est  pas  impossible;  mais  si  elle  as- 

4 


80  OPHTHALMOSCOPIE. 

sure  un  bon  résultat  pour  l'œil  normal  ou  emmétrope,  elle  devient 
insuffisante  quand  l'œil  est  myope,  hypermétrope  ou  astigmate, 
quand  le  degré  d'amétropie  varie,  puisque  ces  diverses  condi- 
tions optiques  modifient  la  direction  des  rayons  émergents»  La 
détermination  préalable  de  la  nature  et  du  degré  de  l'étatamétro- 
pîque  contribuerait,  il  est  vrai,  à  atténuer  l'erreur;  mais  comment 
la  pratiquer  sur  les  yeux  atteints  d'un  affaiblissement  considéra- 
ble de  l'acuité  visuelle?  Cela  devient  bien  difficile,  et  cependant 
c'est  alors  qu'il  serait  surtout  précieux  de  mesurer  rigoureusement. 

ARTICLE    V 
Photographie  Dphthalmoscopique. 

L'intérêt  qui  s'attache  à  la  reproduction  exacte  de  l'image  oph- 
thalmoscopique  s'est  aussi  affirmée  par  de  nombreuses  tentatives 
faites  à  l'aide  de  la  photographie. 

Liebreîch,  Tun  des  premiers,  an  nonça  à  l'Institut  qu'il  avait 
photographié  le  fond  de  l'œil,  en  adaptant  l'objectif  d'une  petite 
chambre  noire  derrière  le  trou  d'un  miroir  métallique  concave 
et  à  court  foyer.  Le  fond  de  la  chambre  noire  pouvait  s'éloigner 
ou  se  rapprocher  à  volonté,  ce  qui  permettait  de  projeter  exacte- 
ment l'image  sur  la  plaque  sensible  dont  elle  était  pourvue.  De- 
puis lors  le  même  problème,  très-réalisable,  assez  simple  même 
au  point  de  vue  optique,  a  été  étudié  sans  aucun  succès.  On 
trouve  dans  les  Annales  d'oculistique  (t.  LUI,  p.  172),  la  reproduc- 
tion et  la  description  de  l'un  des  derniers  appareils  imaginés  à  cet 
effet.  L'auteur,  Rosebruch,  prétend  être  parvenu  à  photographier 
l'œil  du  chat.  Mais  les  épreuves,  au  dire  des  personnes  auxquelles 
elles  ont  été  soumises,  laissent  beaucoup  à  désirer  au  point  de  vue 
de  la  netteté.  Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que  cette  dernière  tenta- 
tive n'a  pas  eu  plus  de  succès  que  les  autres.  Nous  croyons  même 
pouvoir  dire  que  l'on  n'obtiendra  rien  de  satisfaisant  dans  cette  voie. 
La  couleur  jaune-orange  du  fond  de  l'œil  est  celle  qui  vient  le 
moins  bien  en  photographie.  Il  faut  beaucoup  de  temps  et  beau- 
coup de  lumière  pour  obtenir  un  résultat  même  médiocre.  Ainsi 
que  Ta  compris  Rosebruch,  la  lumière  solaire  devient  indispensable. 
Mais  cet  éclairage  est  très-difficilement  supporté  par  l'œil  qui  ne 
garde  pas  l'immobilité  indispensable  à  la  netteté  de  l'épreuve.  Chez 
les  amaurotiques  le  même  écueil  n'existe  plus,  puisque  la  rétine 
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est  torpide  ;  mais  chacun  sait  que  la  faculté  de  direction  et  de 
fixation  du  regard  disparait  avec  la  faculté  visuelle  elle«même. 
D'ailleurs  il  ne  faudrait  pas  s'exagérer  l'importance  qui  s'attache  à 
la  photographie  du  fond  de  l'œil.  On  pourrait  avoir  ainsi  des  repro- 
ductions exactes  delà  papille,  des  vaisseaux,  etc.  ;  la  question  de  vo- 
lume et  de  rapports  serait  résolue.  Mais  il  resterait  encore  la  question 
de  couleurs»  qui  est  si  importante  pour  le  diagnostic.  En  résumé, 
après  avoir  longuement  étudié  et  expérimenté,  au  moment  de  faire 
notre  atlas,  ces  divers  procédés  destinés  à  donner  plus  de  vérité  à 
l'image  ophthalmoscopique,  nous  avons  acquis  la  conviction  que 
leurs  produits  ne  valaient  pas  l'approximation  fournie  par  le  crayon 
d'un  dessinateur  habile»  et  bien  dirigé. 


CHAPITRE  IV 

DES  BÂGtES   A  SUIVRE   PENDANT  l'eXAMEN  OPHTEAUCOSCOPIQUE. 

Elles  sont  relatives  à  l'éclairage,  à  la  direction  de  l'œil  observé,  à 
la  position  de  l'observateur  et  à  la  marche  générale  de  l'exploration 
méthodique.  L'ophthalmoscope  mobile  représentant  l'instrument 
usuel  par  excellence,  nous  aurons  principalement  en  vue  son  em- 
ploi dans  ce  chapitre. 

ARTICLE  PREMIER 
Aclairage. 

Lalumière  du  jour  est  insuffisante  ;  il  est  nécessaire  d'avoir  recours 
à  une  source  artificielle  spéciale.  Celle--ci  peut  être  un  faisceau  de  lu* 
mière  solaire  introduit  dans  une  chambre  noire,  un  bec  de  gaz,  une 
lampe,  ou  même  une  simple  bougie.  Le  choix  est  loin  d'être  indiff^ 
rent  ;  il  doit  être  fondé  sur  les  deux  considérations  suivantes  :  fatiguer 
le  moins  possible  l'œil  observé,  et  obtenir  les  images  les  plus  nettes 
et  les  plus  richement  colorées.  On  s'est  beaucoup  préoccupé  dans  le 
principe  des  fâcheux  effets  exercés  sur  l'œil  parla  vive  lumière  du 
réflecteur,  on  a  parlé  d'amblyopies,  on  a  même  cité  des  exemples 
d'amaurose  passagère.  Ces  faits,  propagés  peut-être  un  peu  légère- 
ment aux  débuts  de  l'ophthalmoscope,  n'ont  point  été  confirmés, 
si  l'on  en  excepte  toutefois  les  malades  atteints  d'affections  aiguës. 
Jœger  rapporte  qu'il  a  observé,  spécialement  dans  les  affections 
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inflammatoires  de  la  rétine,  une  aggravation  marquée  de  la  ma- 
ladie, et  quelquefois  même  une  cécité  complète  pendant  ou  immé- 
diatement après  l'examen.  De  tels  accidents  doivent  être  bien  rares. 
Mais  il  suffit  qu'ils  aient  été  signalés  par  un  observateur  aussi 
attentif  pour  imposer  une  grande  réserve  et  recommander  de 
ne  recourir  à  rophthalmoscope  dans  ces  cas  qu'au  moment  où 
rhypéresthésie  rétinienne  est  calmée,  et  de  ne  faire  que  de  très- 
courtes  explorations.  Le  malade,  d'ailleurs,  n'en  supporterait  pas 
d'autres.  En  dehors  de  ces  cas  particuliers,  l'examen  au  miroir  est 
inoffensif.  Tout  se  borne  à  un  léger  éblouissement,  analogue  à 
celui  qui  se  produit  lorsqu'on  passe  d'un  milieu  peu  éclairé  dans 
un  milieu  bien  lumineux,  et  à  une  certaine  excitation  réflexe  de  la 
sécrétion  lacrymale.  Cette  immunité  provient  de  ce  que  l'iris  se 
contracte  pour  ne  livrer  passage  qu'à  la  somme  de  faisceaux  lumi- 
neux que  la  rétine  peut  supporter.  De  ce  fait  résulte  l'obligation 
de  ne  dilater  la  pupille  par  l'atropine  qu'autant  que  cela  est  né- 
cessaire ou  qu'il  existe  une  anesthésie  de  la  rétine.  S'exercer  au 
maniement  de  l'ophthalmoscope  sur  un  œil  sain,  soumis  à  l'atro- 
pine, pourrait  avoir  de  sérieux  inconvénients,  dont  le  moindre 
serait  de  ne  pas  permettre  une  exploration  tant  soit  peu  prolongée. 

Pour  protéger  plus  complètement  l'œil  observé  contre  l'action  de 
la  lumière,  FoUin  et  Janssen  ont  proposé  de  placer  devant  la  source 
lumineuse  une  sorte  d'écran  en  verre  bleu-cobalt,  destiné  à  inter- 
cepter le  jaune  et  le  rouge  qui  sont,  dans  le  spectre,  les  couleurs 
les  plus  fatigantes  pour  la  vue.  Cette  précaution,  qui  atteint  sû- 
rement spn  but,  peut  être  utilisée  dans  certains  cas  d'hypéres- 
thésie  rétinienne  ou  d'éclairage  trop  intense  ;  mais  son  usage  n'a 
point  prévalu  dans  la  pratique,  parce  qu'on  peut  s'en  passer  sans 
crainte,  et  aussi  parce  que,  de  la  sorte,  les  images  ophthalmosco- 
piques  perdent  beaucoup  de  leur  éclat  et  de  leur  netteté.  De  Ar- 
gilagos  a  proposé,  dans  le  même  but,  l'emploi  d'une  lentille  en 
verre  d'urane,  à  teinte  verte  très-claire.  Il  avait  choisi  l'urane,  non- 
seulement  à  cause  de  sa  fluorescence,  mais  encore  en  raison  de  ses 
propriétés  athermanes. 

Diverses  considérations  doivent  intervenir  dans  le  choix  du  mode 
d'éclairage.  La  lumière  solaire  éclaire  bien  ;  mais  il  est  difficile  et 
souvent  impossible  de  l'obtenir.  Il  faut  en  outre  une  installation 
toute  spéciale,  une  chambre  noire,  un  volet  percé  d'un  petit  trou 
et  miini  d'un  héliostat.  D'autre  part,  la  lumière  solaire  est  relative- 
ment peu  riche  en  rayons  jaunes,  elle  donne  au  fond  de  l'œil  une 
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coloration  terne,  d'un  gris  rougeâtre.  Pour  ces  motifs,  la  lampe  est 
préférable.  La  lampe  à  gaz  fournit  une  lumière  vive  ;  mais  elle 
aie  même  inconvénient  que  la  lumière  solaire  :  avec  elle,  les 
images  sont  ternes,  sans  grand  éclat.  On  remploie  fréquemment 
néanmoins,  surtout  dans  les  centres  de  démonstration,  parce  qu'elle 
est  d'un  maniement  très*commode.  L'huile  et  le  pétrole  donnent 
cet  éclat  jaune-orangé  qui  fournit  les  images  les  meilleures. 
Comme  l'éclairage  au  pétrole  est  le  moins  facilement  supporté, 
on  donne  habituellement  la  préférence  à  l'huile,  brûlée  dans  une 
lampe  Garcel  d'un  fort  calibre.  Il  est  possible,  quand  on  a  l'ha* 
bitude  de  l'ophthalmoscope,  d'employer  simplement  une  bougie  ; 
mais  alors  la  faiblesse  de  l'éclairage  nuit  notablement  à  la  netteté 
de  rimage,  ce  qui  représente  une  condition  très-défavorable  pour 
les  débutants,  et  même  pour  tout  le  monde,  s'il  s'agit  d'une  obser- 
vation délicate.  Le  complément  d'un  bon  éclairage  réside  dans  un* 
milieu  suffisamment  obscur.  On  sait  que,  dans  les  expériences 
d'optique,  la  chambre  noire  est  une  condition  essentielle  pour 
obtenir  des  images  bien  nettes.  11  en  est  de  même  en  ophthalmos- 
copie.  Il  est  vrai  que  plusieurs  ophthalmoscopes  sont  construits 
de  telle  sorte  que  l'image  est  placée  dans  un  tube  qui  la  protège 
contre  l'action  directe  de  la  lumière  diffuse.  Hors  ces  cas,  il  est 
très-utile  sinon  indispensable  d'observer  dans  un  milieu  obscur. 
Nous  ne  saurions  trop  mettre  en  défiance  contre  l'exemple  de  quel- 
ques  praticiens  qui  affectent  de  se  passer  d'obscurité,  et  de  se 
contenter  de  la  lueur  douteuse  d'une  allumette. 

La  place  de  la  source  lumineuse  varie  selon  l'instrument  que  Ton 
emploie.  Avec  l'ophtbalmoscope  fixe,  on  la  dispose  très-près  du  mi- 
roir ;  avec  l'ophthalmoscope  mobile  ordinaire,  à  côté  et  un  peu  en 
arrière  du  patient,  de  telle  façon  que  la  face  de  ce  dernier  soit  dans 
l'ombre.  La  flamme  de  la  lampe  doit  être,  autant  que  possible,  à  la 
hauteur  de  l'œil  observé. 

ARTICLE  II 
État  de  rœil  observé. 

L'œil  à  examiner  est  dirigé  vers  l'observateur.  Pour  être  plus 
maître  de  la  direction  du  regard,  on  fait  fixer  un  objet  rapproché, 
placé  dans  le  voisinage.  Les  ophthalmoscopes  fixes  portent,  à  cet 
effet,  nous  l'avons  dit,  une  petite  boule  métallique  brillante,  adap-^ 
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tée  à  rextrémité  d'une  tige  articulée  qui  permet  de  la  placer  dans 
toutes  les  directions.  A  défaut  de  ce  point  de  mire,  on  a  conseillé 
de  placer  derrière  la  tête  ^e  l'observateur  un  tableau  divisé  en 
casiers  numérotés,  sur  lesquels  on  dirige  l'œil.  Ces  précautions 
ne  sont  pas  indispensables  et  les  oreilles  de  l'observateur  re* 
présentent  des  points  de  mire  suffisamment  précis.  L'œil  ob- 
servé fixant  l'oreille  du  côté  correspondant  est  dans  une  bonne 
direction  :  œil  gauche,  oreille  gauche  ;  œil  droit,  oreille  droite.  Il 
est  clair  que  cette  direction,  très-favorable  pour  mettre  en  vue  la 
papille  optique  qui  est,  comme  nous  allons  le  dire,  le  point  de  dé- 
part de  l'observation  ophthalmoscopique,  devra  varier  lorsqu'il 
faudra  examiner  successivement  les  dififérentes  parties  du  fond  de 
Tœil.  Si  l'on  veut  voir  au-dessus  de  la  papille,  on  devra  diriger  l'œil 
plus  haut,  et  réciproquement.  Pour  imprimer  au  regard  une  di- 
rection appropriée,  il  suffira  de  se  rappeler  que  le  point  central  de 
la  partie  éclairée  correspond  toujours  à  l'extrémité  d'une  ligne  qui, 
menée  du  centre  du  réflecteur,  passe  par  le  centre  de  la  pupille. 
Aussi,  pour  examiner  le  pôle  postérieur  du  globe  auquel  corres- 
pond la  macula,  faut-il  diriger  l'axe  visuel  du  malade  directement 
vers  l'axe  du  miroir,  ce  que  l'on  obtient  en  lui  recommandant  de 
fixer  la  flamme  de  la  lampe* 

L'état  de  la  pupille  sera  réglé,  d'une  part  par  la  nécessité  d'ob- 
tenir un  bon  éclairage,  lequel  est  évidemment  en  rapport  avec 
le  degré  de  dilatation  de  l'iris,  d'autre  part,  par  le  désir  d'épar- 
gner au  malade  une  lumière  trop  vive  et  surtout  de  ne  pas  le  priver 
pendant  plusieurs  jours  de  l'usage  de  son  œil.  L'appréciation  de 
ces  deux  conditions  servira  de  guide  pour  déterminer  les  cas  dans 
lesquels  il  sera  utile  de  faire  usage  de  l'atropine  ;  nous  ne  men- 
tionnerons ici  que  les  plus  fréquents.  Les  yeux  myopes  ont  rarement 
besoin  d'une  dilatation  artificielle  de  la  pupille.  Les  yeux  bruns  la 
réclament  plus  souvent  que  les  autres.  Plus  la  choroïde  est  riche- 
ment pigmentée,  moins  il  y  a  de  lumière  renvoyée,  moins  il  y  a  de 
crainte  d'éblouissement,  par  conséquent,  plus  il  est  opportun, 
toutes  conditions  égales  d'ailleurs,  de  recourir  à  la  dilatation.  Lors- 
qu'on se  propose  d'examiner  spécialement  la  région  de  la  macula, 
il  est  utile  de  paralyser  l'iris,  parce  que,  en  dirigeant  l'éclairage 
vers  cette  partie  qui  est  la  plus  sensible  de  la  rétine,  on  provoque 
d'énergiques  mouvements  réflexes,  qui  rétrécissent  la  pupille  et 
rendent  l'observation  d'autant  plus  difficile,  que,  dans  cette  posi- 
tion, les  reflets  de  la  cornée  sont  à  leur  maximum  d'effet  et  devien- 
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nent  très-génants.  Mais,  pour  ne  pas  fatiguer  Toeil,  il  est  nécessaire 
que  l'exploration  soit  rapide. 

La  dilatation  de  la  pupille  est  aussi  nécessaire  quand  il  s'agit 
d'étudier  quelque  altération  siégeant  vers  Téquateur  du  globe  ou 
dans  un  plan  plus  rapproché  de  l'iris.  Sans  une  large  pupille,  il  se- 
rait impossible  de  découvrir  ces  régions.  Cette  indication  trouve 
surtout  sa  réalisation  dans  les  cas  de  décollement  de  la  rétine. 

Les  états  pathologiques  qui  altèrent  la  transparence  des  surfaces 
ou  des  milieux  réfringents,  qu'ils  siègent  dans  la  cornée,  l'appa- 
reil cristallinien  ou  le  corps  vitré,  réclament  aussi  l'atropine.  Il 
faut  évidemment  une  plus  grande  somme  de  faisceaux  lumineux 
pour  arriver  à  l'éclairage  habituel,  toutes  les  fois  qu'une  certaine 
quantité  est  neutralisée  au  passage. 

Le  mode  d'éclairage  exerce  une  grande  influence  sur  les  contrac- 
tiens  réflexes  de  Tiris;  si,  pour  une  raison  quelconque,  on  est  con-> 
dttit  à  employer  un  éclairage  très-intense,  on  fera  bien  d'employer 
l'atropine,  mais  l'exploration  devra  être  très-courte. 

Enfin  on  doit  aussi  tenir  compte  de  l'âge  du  sujet.  Pendant  la  jeu- 
nesse, la  pupille  est  relativement  large  et  les  milieux  très-transpa- 
rents :  au  fur  et  à  mesure  que  la  vieillesse  arrive,  le  cristallin  de- 
vient moins  limpide,  la  pupille  plus  étroite,  le  regard  beaucoup 
moins  fixe,  l'accommodation  moins  puissante,  la  rétine  moins  im-« 
pressionnable  :  toutes  conditions  qui  rendent  l'emploi  de  l'atropine 
moins  gênant  et  plus  utile. 

ARTICLE  m. 
Attitude  de  Tobeervatenr. 

Il  doit  se  placer  vis-à-vis  du  malade,  à  une  distance  de  2^  à  35 
centimètres,  la  tète  droite  et  un  peu  plus  élevée  que  celle  de  ce  der- 
nier. D'un  coup  d'oeil  rapide,  il  doit  relever  d'abord  la  situation  de 
la  lampe  et  la  direction  de  l'œil  observé.  Le  réflecteur  est  alors  placé, 
le  manche  dirigé  en  bas,  devant  l'œil  avec  lequel  on  a  l'habitude 
d'observer.  Son  bord  supérieur  est  solidement  appuyé  contre  l'ar-* 
cade  sourcilière,  pour  lui  assurer  plus  de  fixité.  Son  axe  est  incliné 
vers  la  lumière  d'une  quantité  que  l'expérience  seule  conduit  à  dé* 
terminer  jrapidement,  et  qui  doit  être  telle  que  le  cône  réfléchi  illu- 
mine la  totalité  de  l'œil  à  examiner.  Le  miroir  sera  maintenu  autant 
que  possible  immobile.  Les  changements  de  direction  seront  exécu- 
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tés  avec  lenteur.  Mieux  vaut,  au  début  des  études,  maintenir  le  ré- 
flecteur immobile  sur  l'arcade  sourcilière,  et  les  obtenir  par  des  mou- 
vements appropriés  à  la  tête.  La  valeur  de  cette  recommandation  est 
fondée  sur  la  nécessité  d'éviter,  autant  que  possible,  d'éblouir  le  pa- 
tient. Celui-ci  supportera  bien  mieux  un  éclairage  intense  mais  fixe, 
qu'une  lumière  faible  qui  flotte  incessamment  devant  la  rétine.  La 
main  correspondant  à  l'œil  qui  observe  est  la  mieux  appropriée 
pour  tenir  le  miroir;  l'autre  s'empare  de  la  lentille.  Celle-ci,  si  Ton 
examine  à  l'image  renversée,  sera  placée  devant  l'œil  observé,  aune 
distance  un  peu  supérieure  à  sa  longueur  focale,  à  2  pouces  1/2 
(8  cent.)  parexeinple,  si  c'est  une  lentille  de  2  pouces.  Elle  doit  avoir 
son  axe  sur  le  prolongement  de  l'axe  du  réflecteur.  Cette  condition, 
indispensable  pour  une  bonne  observation,  s'obtient  par  tâtonne- 
ment. Elle  représente  la  principale  difficulté  de  l'examen  ophthal- 
moscopique;  on  arrive  facilement  à  éclairer  le  fond  de  l'œil  avec  le 
miroir,  on  parvient  même  à  le  maintenir  dans  une  bonne  direction. 
Mais,  dès  que  Ton  interpose  la  lentille,  le  réflecteur  se  déplace,  la 
lumière  n'arrive  plus  que  d'une  façon  incomplète,  et  la  pupille  reste 
noire.  C'est  à  maintenir  le  miroir  et  la  lentille  biconvexe  dans  un 
rapport  harmonique  qu'il  faudra  s'exercer.  Cette  difficulté  n'existe 
pas  pour  l'exploration  au  miroirseul,  ou  armé  d'un  verre  concave  ; 
voilà  pourquoi  ce  dernier  mode  d'examen  est  beaucoup  plus  facile 
que  le  précédent. 

ARTICLE  IV. 
XCarohe   méthodiqae  de  rezamen  ophthalmotiicopiqae. 

Nous  nous  proposons  d'indiquer  dans  cet  article  la  marche  à 
suivre  dans  une  exploration  méthodique. 

La  lumière,  le  patient,  l'observateur,  doivent  se  trouver  dans  la 
position  respective  indiquée  dans  la  figure  21  ;  c'est  à  cette  con- 
dition seulement  que  le  miroir  projette  dans  l'œil  la  plus  grande 
quantité  de  rayons  lumineux  et  que  l'ouverture  pupillaire  est  en- 
tièrement utilisée  pour  le  passage  des  rayons  éclairants.  On  s'écarte 
bien  souvent  de  cette  règle  dans  la  pratique,  ceux  qui  la  conseil- 
lent peut-être  plus  souvent  que  les  autres.  L'habitude  de  l'ophthal- 
moscope  le  permet,  mais  un  débutant  ne  saurait  le  faire  sans  se 
créer  de  grandes  difficultés. 

Il  faut  tout  d'abord  n'employer  que  le  réflecteur  seul.  En  se  pla- 
çant à  une  distance  de  30  à  40  centimètres,  on  voit  le  fond  de  l'œil. 
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Celui-ci  apparaît  sous  l'aspect  d'une  surface  rouge  orangé,  de 
Tonne  ronde  comme  la  pupille,  de  teinte  uniforme  (/>/.  V, /^.  1,2). 


%.  Il,  ~  Attitude  de  l'obKrvitnur  et  de  l'observé  pendint  l'eiamen  ophUMlmoacopique. 

L'éclat  de  cette  surface  variera  selon  les  conditions  de  l'éclai- 
rage :  elle  paraîtra  d'un  rou^  orangé  vif  quand  le  sujet  sera 
jeune,  la  pupille,  large,  les  milieux,  bien  transparents.  Toutes 
cea  conditions  égales  d'ailleurs,  le  miroitement  est  au  minimum 
lorsque  le  regard  est  fixé  directement  sur  l'instrument,  et  au 
raaïimum  lorsqu'il  est  porté  obliquement  dans  une  direction  quel- 
conque (p/.  Il,  fig.  6),  Cette  différence  provient  de  ce  que  la  ré- 
flexion à  la  surface  de  la  cornée  et  du  cristallin  est  plus  grande 
dms  le  regard  direct  que  dans  le  regard  oblique,  et  aussi  de  ce 
que  dans  le  premier  cas  le  reflet  retourne  vers  l'observateur. 

S'il  existe  quelques  obstacles  sur  le  trajet  des  rayons,  leur  présence 
sera  révélée  par  la  projection  de  leur  ombre  sur  la  rétine.  Dansdes 
cas  de  cataractes  en  voie  de  développement,  de  synéchips,  déjà  ré- 
vélées parl'éclairage  oblique, de  synchysis,  on  constate  des  change- 
ments, analogues  à  ceux  que  nous  avons  représentés  dans  la  planche 
\\{fig.  1 , 2, 3, 4, 5,  etc.).  Pour  s'assurer  si  les  corps  opaques  sont  fixes 
ou  mobiles,  et  pour  constater  leur  siège,  on  recommande  alors  au 
malade  de  porter  plusieurs  fois  de  suite  l'œil  de  haut  en  bas,  et  de 
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dedans  en  dehors.  Mais  il  peut  se  faire  que  les  opacités  intra- 
oculaires  soient  assez  légères  pour  être  traversées  parla  lumière 
vive  du  réflecteur;  pour  les  déceler,  on  diminue  Tintensité  de 
réclairage  en  diminuant  la  flamme  de  la  lampe,  ou  plus  promp- 
tement  en  éloignant  le  réflecteur  à  une  distance  telle,  que  le 
cercle  lumineux  de  diffusion  qu'il  projette  soit  très-large,  et  par- 
tant très-peu  éclairé.  On  peut  s'éloigner  jusqu'à  ce  que  le  miroi- 
tement du  fond  de  Fœil  soit  à  peine  perceptible. 

Après  avoir  éloigné  le  réflecteur  à  une  distance  maximum,  on  le 
rapproche  ensuite  progressivement  et  lentement  de  la  face  du  ma- 
lade, jusqu'à  une  distance  de  4  à  5  centimètres.  Là,  on  s'arrête 
quelques  instants  sans  cesser  d'observer,  puis  on  s'éloigne  de  nou- 
veau jusqu'à  la  limite  maximum  pour  se  rapprocher  encore  comme 
la  première  fois.  Il  est  quelquefois  nécessaire  de  recommencer 
trois,  quatre  fois  cette  même  opération.  Elle  a  pour  but  de  s'as- 
surer, en  même  temps  que  de  la  transparence  des  milieux,  de 
l'état  de  la  réfraction  de  l'œil.  Celui-ci  est-il  emmétrope,  on  ne 
découvre  qu'un  fond  rouge  uniforme;  est-il  hypermétrope  ou 
myope  à  un  degré  suffisant,  on  constate  sur  le  fond  rouge  soit 
une  large  surface  d'un  blanc  grisâtre,  qui  n'est  autre  chose  qu'une 
partie  ou  la  totalité  de  la  papille  agrandie,  soit  de  grosses  stries 
rouges,  sinueuses,  qui  représentent  les  vaisseaux  rétiniens  plus  ou 
moins  grossis,  plus  ou  moins  nets.  Les  figures  de  la  planche  I  pe« 
présentent  ce  que  l'on  observe  en  pareil  cas.  Bien  qu'il  soit  pos^ 
sible,  dans  certaine  condition  déjà  mentionnée,  de  voir  au  miroir 
les  détails  du  fond  de  l'œil  normal,  on  peut  dire  d'une  façon  6u£g- 
samment  rigoureuse  pour  la  pratique,  que  toutes  les  fois  qu'Us 
apparaissent,  on  a  affaire  à  un  état  amétropique. 

L'observateur,  étant  ainsi  éclairé  sur  l'état  de  la  transparence  et 
de  la  réfraction,  commence  seulement  l'examen  du  fond  de  l'œil* 
Deux  procédés  sont  ici  à  sa  disposition,  l'image  droite^  et  rimagt 
renversée.  Il  est  plus  avantageux,  surtout  au  début,  de  se  familia*- 
riser  avec  le  procédé  par  l'image  renversée  qui,  en  raison  du  moin- 
dre grossissement  et  des  images  plus  nettes  qu'il  donne,  permet 
d'explorer  plus  rapidement  toute  la  cavité  oculaire. 

a.  Examen  par  fimage  renversée.  —  Il  faut  tout  d'abord  recher» 
cher  la  papille  optique.  Celle-ci  reconnue  permet  de  s'orienisr 
facilement.  Pour  la  mettre  en  vue,  l'œil  observé  doit  être  dirigé 
en  dedans  et  un  peu  en  haut.  L'expérience  m'a  démontré , 
ainsi  que  je  l'ai  déjà  dit,  que  le  moyen  le  plus  simple  et  le  plu4 
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rapide  était  de  faire  fixer  l'oreille  de  l'observateur  du  côté  corres- 
pondant,  c'est-à-dire  de  diriger  l'oeil  gauche  vers  l'oreille  gauche, 
et  réciproquement.  Il  est  clair  que,  pour  imprimer  à  l'œil  observé 
cette  direction  ou  une  direction  quelconque,  il  est  nécessaire  qu'il 
ait  encore  assez  bonne  vue  pour  voirie  point  de  mire.  Malheureu- 
sement, il  n'en  est  pas  toujours  ainsi,  puisqu'on  est  appelé  le  plus 
souvent  à  examiner  des  yeux  aveugles,  ou  dont  l'acuité  visuelle  est 
considérablement  diminuée.  Dans  ces  conditioos  on  substitue  au 
point  de  mire  la  main  du  malade.  Quoique  celui-ci  ne  voie  pas,  il 
a  toujours  conscience  de  la  situation  de  ses  membres  et  des  mouve- 
ments qu'il  leur  imprime,  et  il  peut  diriger  son  regard  en  con- 
séquence. On  a  encore  à  lutter  contre  une  autre  difficulté.  Au 
furet  à  mesure  que  la  vision  s'affaiblit,  la  fixité  du  regard  perd  de 
son  énergie.  Au  commandement  de  la  volonté  celui-ci  est  encore 
capable  de  direction,  mais,  pendant  le  moment  qui  suit,  il  retombe 
dans  cet  état  d'inertie  et  d'indifférence  qui  lui  est  habituel.  C'est 
alors  surtout  que  se  trouvent  réunies  les  meilleures  conditions  pour 
faire  usage  de  l'atropine,  si  toutefois  la  perte  de  la  faculté  visuelle 
n'a  pas  eu  déjà  pour  conséquence  la  dilatation  permanente  de  la 
pupille. 

Dans  Texamen  à  Vimage  renversée^  l'observateur  se  place,  comme 
pour  l'examen  au  miroir  seul,  devant  le  malade  et  à  une  distance  de 
25  à  3S  centimètres.  La  lumière  une  fois  dirigée  et  bien  maintenue 
sur  l'œil,  îi  reste  à  placer  convenablement  la  lentille  biconvexe  des- 
tinée à  déterminer  l'image  aérienne.  On  commence  par  la  tenir  à  une 
distance  inférieure  à  sa  distance  focale,  soit  2  pouces  par  exemple 
(6  cent.),  si  la  lentille  a  2  pouces  i/2  de  foyer  (8  cent.)  comme  c'est  la 
règle.  Si  son  axe  est  bien  placé,  c'est-à-dire  dans  la  direction  de  l'axe 
du  miroir,  la  pupille  et  une  partie  de  l'iris  seront  vivement  éclairés. 
Dans  le  but  de  conserver  plus  facilement  la  lentille  dans  une  direc- 
tion constante,  nous  conseillons  d'appuyer  solidement  la  main  qui 
la  tient  sur  la  région  orbitaire.  Une  fois  ces  premières  mesures 
prises  et  conservées,  on  l'éloigné  progressivement  de  l'œil  sans  dé- 
placer son  axe  autant  que  possible,  jusqu'à  ce  que  l'on  atteigne  le 
point  auquel  correspond  le  meilleur  éclairage.  Ce  point  est  situé, 
comme  on  sait,  un  peu  au  delà  de  la  distance  focale.  On  est  averti 
qu'elle  a  la  position  la  plus  utile,  quand  le  fond  de  l'œil  occupe  tout 
le  champ  d'observation.  Alors  la  cornée  est  éclairée  par  un  cercle 
de  diffusion  bien  lumineux,  d'un  diamètre  un  peu  plus  grand  que 
eeluidela  pupille,  etprésentant  au  centre  un  point  noir  bien  mar- 
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que,  qui  correspond  au  trou  central  du  réflecteur.  En  deçà  ou  au 
delà  de  cette  position,  le  miroitement  du  fond  de  l'œil  se  pro- 
duit aussi,  mais  alors  le  champ  éclairé  est  très-petit,  il  est  com- 
plété par  une  partie  plus  ou  moins  grande  de  la  surface  de  Tiris, 
de  telle  sorte  que  le  tableau  que  Ton  a  sous  les  yeux  est  représenté 
par  un  limbe  périphérique  qui  rappelle  la  couleur  de  l'iris,  et 
un  petit  champ  rouge  plus  ou  moins  central  qui  occupe  manifes- 
tement un  plan  plus  reculé.  Nous  avons  représenté  cette  dispo- 
sition vicieuse.  {PI.  IV,  fig.  4). 

Les  conditions  précédentes  réalisées,  l'observateur  doit  voir  net- 
tement la  partie  du  fond  de  l'œil  qui  est  éclairée,  et  pourtant,  pen- 
dant de  longues  épreuves  encore,  il  ne  verra  rien...  rien  que  le  fond 
rouge  ;  souvent  même,  au  lieu  de  ce  beau  fond  rouge  qu'il  obtint 
à  son  gré  avec  le  réflecteur  seul,  il  n'obtiendra  qu'une  surface  plus 
petite,  allongée,  échancrée,  la  plus  grande  partie  de  son  champ 
d'exploration  étant  couvert  par  un  voile  d'un  gris  ardoisé.  Cette 
première  déception  provient  de  ce  que  la  lentille  a  été  déplacée. 
Son  axe  ne  correspond  plus  à  celui  du  miroir,  ou  bien  le  cône  lumi- 
neux qu'elle  fournit  ne  correspond  plus  au  centre  de  la^  pupille, 
il  se  projette  en  partie  sur  cette  dernière,  en  partie  sur  la  surface 
de  l'iris  représenté  par  ce  voile  gris  ardoisé.  Ce  premier  écueil 
n'est  pas  le  seul  contre  lequel  on  ait  à  lutter.  La  cornée,  la  cris- 
talloïde  antérieure  et  postérieure  réfléchissent  une  assez  grande 
quantité  de  lumière.  Il  en  résulte  des  reflets  brillants,  sorte  de 
feux  follets  qui  viennent  s'interposer  entre  l'image  ophthalmos- 
copique  et  l'observateur.  De  tous  ces  reflets,  celui  de  la  cornée 
est  le  plus  incommode.  Il  devient  même  très-gênant,  lorsque  la  ré- 
flexion atteint  son  maximum,  ce  qui  arrive  dans  l'examen  de  la  ma- 
cula^  comme  nous  l'avons  dit.  Moins  l'éclairage  est  intense,  moins  ces 
reflets  gênent  l'observateur.  Sous  ce  rapport  il  y  a  donc  grand  avan- 
tage à  avoir  une  source  lumineuse  faible  et  une  pupille  large- 
ment ouverte.  Le  meilleur  moyen  de  s'en  débarrasser  consiste  à  im* 
primer  de  très-légers  déplacements  à  l'axe  visuel  sans  toucher  à  la 
lentille,  par  conséquent  à  l'aide  de  mouvements  de  tête  appropriés. 
C'est  là  encore  une  affaire  de  tâtonnements,  et  par  conséquent  de 
pratique.  On  parvient  très-vite  d'ailleurs  à  faire  abstraction  de  ces 
lueurs  brillantes. 

Un  troisième  écueil  réside  dans  la  projection  des  images  du  réflec- 
teur, produites  sur  les  faces  antérieure  et  postérieure  de  la  lentille, 
qui  font  l'office  de  miroir  convexe  et  de  miroir  concave.  Ces  deux 
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images  se  détachent  sur  le  fond  rouge  de  l'œil,  comme  deux  dis- 
ques lumineux  d'un  blanc  jaunâtre,  présentant  un  point  noir  à  leur 
centre  {PI.  VI,  fig.  3).  Elles  gênent  peu  l'observation,  parce  qu'il  est 
très- facile  de  s'en  débarrasser.  En  inclinant  la  lentille  sur  un  de  ses 
axes,  on  fait  fuir  en  sens  inverse  les  deux  images  réelle  et  vir- 
tuelle. Il  arrive  parfois  que  ces  images  sont  prises  pour  la  papille 
optique,  mais  il  suffit  de  signaler  cette  méprise  pour  empêcher  de 
la  commettre.  D'ailleurs,  sur  la  surface  de  la  papille  optique,  se 
trouve  toujours  le  point  d'émergence  des  vaisseaux  rétiniens; 
l'image  du  miroir  n'offre  rien  de  semblable. 

Après  un  nombre  suffisant  d'exercices,  après  beaucoup  de  dé- 
ceptions, entrecoupées  de  quelques  rares  et  fugitifs  aperçus, 
on  commence  pourtant  à  s'y  reconnaître,  et  l'on  constate  enfin 
que  l'on  a  bien  vu  la  papille.  11  arrive  parfois  qu'au  lieu  de  la 
papille,  on  ne  distingue  qu'un  vaisseau.  Du  moment  que  l'on 
voit  distinctement  quelque  chose  l'exploration  est  également  bonne 
et  réussie.  Si  la  papille  n'est  pas  en  vue,  cela  provient  de  ce  que 
l'œil  n'est  pas  bien  dirigé.  Pour  y  remédier,  on  ne  change  rien 
aux  conditions  acquises  de  l'observation,  mais  on  fixe  le  vaisseau 
découvert,  on  le  suit  en  remontant  vers  son  point  d'émergence, 
toujours  indiqué  par  le  sens  dans  lequel  il  augmente  de  volume. 
Au  point  d'émergence  se  trouve  nécessairement  la  papille.  Pen- 
dant cette  petite  manœuvre,  on  change  nécessairement  le  champ 
d'exploration,  c'est  par  des  déplacements  du  miroir,  ou  plutôt 
par  des  déplacements  de  l'observateur,  que  l'on  arrive  plus  sû- 
rement au  but.  Que  ce  soit  l'œil  observé  ou  l'œil  observant  qui 
change  de  direction,  on  conçoit  que  le  résultat  soit  le  même. 
Avec  un  œil  observé  immobile,  l'observateur  dirigeant  succes- 
sivement son  regard  de  haut  en  bas  et  de  bas  en  haut,  de  droite 
à  gauche  et  de  gauche  à  droite,  pourra  voir  successivement 
toutes  les  régions  de  la  cavité  oculaire  tout  aussi  complète- 
ment, sinon  aussi  facilement  que  s'il  restait  immobile,  l'œil 
observé  étant  successivement  placé  dans  ces  diverses  directions. 
Nous  ne  recommandons  pas  ces  déplacements  de  l'observateur, 
et  par  conséquent  du  réflecteur,  pour  les  exercices  du  début, 
parce  qu'ils  sont  plus  difficiles.  JMais  on  y  trouve  une  ressource 
très-précieuse,  toutes  les  fois  que  l'on  doit  examiner  un  œil  qui  - 
a  perdu  le  pouvoir  de  fixation  ou  qui  n'est  plus  mobile  dans 
tous  les  sens,  comme  il  arrive  dans  les  paralysies  de  son  appareil 
moteur. 


62  OPHTHALMOSCOPIE. 

Après  une  première  exploration  heureuse,  il  faut  s'attendre  à 
échouer  le  lendemain,...  dix  fois  de  suite  peut-être,  bien  que  l'on  ait 
pris  toutes  les  précautions,  et  réalisé  en  apparence  les  mêmes  con- 
ditions. A  quoi  cela  tient-il?  Telle  est  la  question  que  Ton  pose  bien 
souvent.  A  rien  d'apparent  qui  frappe  les  yeux,  mais  seulement  à 
uit  défaut  d'exercice  qui  ne  permet  pas  encore  de  placer  et  de  main- 
tenir en  quelque  sorte  automatiquement  sur  le  même  axe  et  le  ré- 
flecteur et  la  lentille.  C'est  à  ce  moment  des  exercices  ophthalmo- 
scopiques  que  l'on  cède  le  plus  communément  au  découragement. 
Avoir  vu  une  fois,  deux  fois...  puis  retomber  dans  les  ténèbres!  On 
en  conclut  bien  vite  que  l'on  n'est  pas  apte  à  faire  de  l'ophthalmo- 
scopie,  que  l'on  a  la  vue  mauvaise  pour  cet  usage,  et  peut-être  aussi 
que  les  révélations  de  l'ophthalmoscope  ne  sont  fondées  que  sur  des 
illusions.  Et  pourtant  il  suffisait  d'un  peu  de  patience  pour  que 
l'initiation  fût  faite  !  Si,  à  ce  moment,  l'instrument  est  mis  de  côté, 
on  perd  bien  vite  le  bénéfice  de  ce  que  Ton  avait  acquis.  Nous  ne 
saurions  trop  le  répéter  :  la  période  d'initiation  est  longue  et  labo- 
rieuse pour  tout  le  monde  ;  il  n'appartient  qu'à  des  esprits  superfi- 
ciels ou  ignorants  de  la  chose,  de  promettre  des  succès  après  quel^ 
ques  tentatives. 

Il  est  avantageux  d'employer  tout  d'abord,  surtout  lorsqu'on  a  peu 
d'habitude,  des  verres  à  court  foyer  (2  pouces,  2  pouces  1/4, 
soit  6  ou  8  cent.).  On  obtient  ainsi  une  image  qui  est  petite, 
mais  très-bien  éclairée.  Dans  ces  conditions,  on  embrasse  une  plus 
grande  étendue  du  fond  de  l'œil  à  la  fois,  et  partant  on  s'y  oriente 
plus  aisément.  Cette  sorte  de  coup  d'œil  d'ensemble  renseigne  sur  les 
parties  qui  nécessitent  une  attention  plus  spéciale.  Si  cela  est  utile,  on 
peut  alors  continuer  l'observation  avec  un  verre  d'un  foyer  plus  long, 
qui  fournira  une  image  agrandie^  plus  propre  à  faire  reconnaître  des 
altérations  délicates  ou  peu  apparentes.  Pour  obtenir  un  grossisse- 
ment très- considérable,  on  a  recours  à  une  seconde  lentille  placée 
immédiatement  au-devant  du  réflecteur.  On  arrive  dans  une  certaine 
mesure  au  même  résultat  en  ajustant  cette  seconde  lentille  derrière 
le  réflecteur,  mais  il  est  nécessaire  alors  qu'elle  ait  une  kingueur  fo- 
cale supérieure  à  la  distance  qui  la  sépare  de  l'image,  ou,  en  d'autres 
termes,  qu'elle  joue  le  rôle  de  loupe,  pour  que  les  faisceaux  lumineux 
qui  la  traversent  sortent  en  divergence  et  puissent  être  perçus  dis- 
tinctement par  l'observateur.  Dans  l'examen  des  yeux  très-myopes, 
il  suffit  d'une  lentille  convexe  unique  pour  avoir  une  image  suffi- 
samment grande. 
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b.  Uexamen  à  rùnage  droite  ne  comporte  pas  des  règles  spé- 
ciales :  il  est  le  même  que  Texamen  au  simple  réflecteur,  avec  ou 
sans  le  concours  d'un  Terre  concave  placé  derrière  le  miroir.  Nous 
ayons  établi,  en  parlant  des  résultats  fournis  par  le  réflecteur  seul, 
que  l'image  droite  ou  renversée  du  fond  de  l'œil  ne  se  produisait  que 
dans  l'état  amétropique.  Avec  l'œil  normal,  il  n'y  a  pas  d'image. 
Mais  cette  proposition,  vraie  en  général,  comporte  une  exception 
déjà  signalée  qu'il  importe  de  rappeler  ici.  Du  moment  que  l'œil  ob- 
servé et  l'observateur  sont  tous  deux  adaptés  pour  les  rayons  paral- 
lèles, c'est-à-dire  ont  leur  accommodation  au  repos,  il  est  possible, 
avec  le  réflecteur,  d'avoir  une  image  droite  et  très-grande.  La 
meilleure  condition  pour  provoquer  cet  état  d'indifférence  de  l'ac- 
commodation consiste  à  placer  l'observateur  et  l'observé  en  deçà 
de  leur  vision  distincte,  c'est-à-dire  à  examiner,  en  rapprochant 
le  miroir  à  une  distance  inférieure  à  3  ou  4  pouces,  soit  9  à 
12  cent.  Pour  y  arriver  le  malade  et  la  source  lumineuse  sont  disposés 
comme  précédemment,  l'observateur,  armé  d'un  miroir  concave, 
ou  mieux  d'un  miroir  plan,  se  rapproche  jusqu'à  quelques  centi- 
mètres du  patient,  dirige  le  cône  lumineux  vers  le  centre  de  la  pu- 
pille, constate  le  miroitement  rouge,  fixe  un  instant  le  fond  de  l'œil, 
puis  ne  tarde  pas  à  observer,  soit  la  papille,  soit  les  vaisseaux  ré- 
tiniens. Il  est  bon  d'être  averti  que,  dans  un  certain  nombre  de  cas, 
l'accommodation  ne  se  relâchant  pas  aussi  facilement,  on  ne  dis- 
tinguera rien.  Pour  éviter  toute  déception,  nous  conseillons  d'a- 
jouter un  verre  concave  derrière  le  miroir  dès  le  début  de  l'exa- 
men. On  ne  peut  indiquer  le  numéro  le  plus  convenable  pour  cet 
usage,  puisqu'il  varie  nécessairement  suivant  la  quantité  d'accom- 
modation mise  en  jeu  dans  le  moment,  c'est-à-dire  suivant  le 
degré  de  convergence  des  rayons  renvoyés  par  l'œil.  En  thèse  gé- 
nérale, on  arrive  sûrement  au  but  en  employant  un  numéro  suffi- 
samment élevé  pour  rendre  divergents  les  rayons  supposés  au 
maximum  de  convergence.  Mais,  si  l'œil  observé  accommode  peu, 
l'emploi  d'un  verre  concave  aussi  puissant  aura  pour  inconvé- 
nient de  rendre  les  rayons  lumineux  très -divergents ,  et  par- 
tant de  contraindre  l'observateur  à  élever  son  accommodation  au 
maximum ,  ce  qui  rend  l'examen  très-fatigant.  Pour  concilier 
ces  deux  exigences,  il  est  avantageux  d'employer  un  numéro  inter- 
médiaire, 10,  12  par  exemple,  ou  mieux  encore  de  commencer 
d'emblée  par  un  verre  fort,  qui  donne  une  image  grande,  puis, 
après  un  coup  d'œil  d'ensemble  rapide,  de  lui  substituer  un  second 
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verre  plus  faible,  puis  un  troisième  plus  faible  encore,  au  fur  et  à 
mesure  que  Faccommodation  se  relâche. 

Les  conseils  qui.  précèdent  sont  applicables  à  l'examen  de  Tœil 
normal  ou  emmétrope.  S'il  est  hypermétrope  (hypermétropie  ma- 
nifeste), l'usage  du  verre  concave  devient  inutile,  puisque,  dans 
un  appareil  ainsi  construit,  les  rayons  lumineux  sortent  toujours 
en  divergence. 

S'il  est  myope  au  contraire,  le  verre  concave  est  toujours  de 
rigueur,  puisqu'alors  l'état  de  la  réfraction  est  tel  que,  l'accom- 
modation étant  au  repos,  les  rayons  lumineux  affectent  des  direc- 
tions convergentes. 

Pour  apprendre  rapidement  le  maniement  de  l'ophthalmoscope, 
il  est  nécessaire  de  s'exercer  longtemps  et  régulièrement.  Ces  con- 
ditions sont  difficiles  à  réaliser.  Il  est  rare  d'avoir  assidûment  à 
sa  disposition  un  œil  complaisant.  Dans  le  but  de  faciliter  les 
longues  explorations,  on  a  conseillé  de  choisir  de  préférence 
des  yeux  amaurotiques.  Ceux-ci  sont  insensibles  à  la  lumière, 
ils  peuvent  être  examinés  autant  qu'on  le  veut  ;  on  peut  dilater 
leur  pupille.  Mais,  à  côté  de  ces  avantages  réels,  ils  ont  un 
grave  inconvénient  représenté  par  la  perte  de  la  direction  et  de  la 
fixité  du  regard,  sans  lesquelles  l'observation  est  toujours  difficile. 
L'œil  amaurotique  est  mauvais  pour  le  débutant.  Placé,  pour  faire 
mes  conférences  d'ophthalmoscopie,  dans  un  milieu  où  il  y  en  avait 
un  grand  nombre,  j'ai  dû  promptement  y  renoncer.  L'œil  du  lapin 
albinos,  l'œil  du  chat  rendent  plus  de  services,  bien  qu'il  faille 
souvent  compter  avec  le  caractère  peu  accommodant  de  ces  ani- 
maux. Ces  difficultés,  jointes  à  l'impossibilité  d'avoir  régulièrement 
à  sa  disposition  des  yeux  physiologiques,  m'ont  conduit  à  faire 
construire  un  œil  artificiel,  qui  permet  de  s'exercer  aussi  long- 
temps et  aussi  souvent  qu'on  le  veut,  et  par  ce  motif  d'abréger 
considérablement  la  période  d'initiation. 

L'appareil  se  compose  d'une  sphère  creuse  en  cuivre  dont  la 
cavité  est  approximativement  égale  au  volume  du  globe  oculaire. 
Cette  sphère  est  supportée  par  un  pied  qui  peut  s'élever  ou  s'abais- 
ser à  volonté,  et  pourvue  en  outre  d'une  articulation  0  à  sa  partie 
supérieure,  peut  être  tournée  et  inclinée  dans  tous  les  sens. 

Elle  se  décompose  en  trois  parties. 

i°  Une  partie  moyenne  A,  qui  correspond  à  la  zone  équatoriale, 
s'articule  avec  la  tige;  elle  est  noircie  à  l'intérieur  et  représente 
plus  spécialement  la  cavité  intra-oculaire  ; 
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Dans  rœil  artificiel,  l'appareil  dioptriquc,  n'étant  pas  achroma- 
tique, fournit,  quand  la  pupille  est  large  surtout,  des  cercles  bril- 
lants et  colorés.  Les  effets  caioptriques  sont  aussi  plus  accusés. 
Toutes  ces  imperfections  gênent  l'observateur.  J'avoue  que  je  ne 
m'en  suis  pas  préoccupé,  parce  que  je  cherchais  plutôt  à  augmenter 
les  difficultés  qu'à  les  amoindrir. 

2""  Un  second  avantage  non  moins  intéressant,  non  moins  pratique, 
et  sur  lequel  j'appelle  plus  particulièrement  l'attention,  réside  dans 
la  facilité  avec  laquelle  on  peut  se  familiariser  avec  les  modifications 
apportées  dans  les  explorations  ophthalmoscopiques,  par  les  divers 
états  amétropiques  de  l'œil.  L'emploi  de  l'ophtbalmoscope  en  opto- 
métrie  a  été  fort  bien  étudié.  Mais,  il  faut  bien  en  convenir,  il  n'est 
utilisé  que  par  un  très-petit  nombre.  Son  rôle  a  été  jusqu'alors 
plus  théorique  que  clinique,  même  pour  les  observateurs  exercés. 
J'en  vois  la  cause  dans  les  difficultés  que  l'on  éprouve  à  trouver,  à 
point  nommé,  des  yeux  myopes,  hypermétropes  ou  astigmates,  qui 
permettent  de  sanctionner  la  théorie  par  l'expérience. 

Avec  cet  appareil  tout  embarras  disparaît.  On  constate  très-fa- 
cilement que,  dans  tout  état  araétropique  un  peu  élevé,  les  détails 
du  fond  de  l'œil,  la  papille,  le  système  vasculaire,  rétinien,  etc., 
sont  visibles  au  simple  réflecteur;  que  leur  image  est  droite  si  le 
foyer  est  anté-rétinien,  et  renversée  s'il  est  post- rétinien. 

Et  de  même  on  vérifie  les  changements  de  forme  que  subit  la  pa- 
pille dans  l'œil  astigmate,  leur  direction  suivant  deux  méridiens 
perpendiculaires  entre  eux,  selon  le  mode  d'exploration,  etc.,  etc. 

Ce  sont  là  des  théorèmes  qui  semblent  ardus  et  peu  pratiques 
à  ceux  qui  ne  sont  pas  familiarisés  avec  les  lois  de  la  réfraction 
appliquées  à  l'optique  physiologique.  Avec  l'œil  artificiel,  leur 
constatation,  en  l'absence  même  de  toute  connaissance  théorique, 
est  plus  facile,  plus  rapide  qu'une  simple  exploration  ophthalmo- 
scopique. 

CHAPITRE  V 

DE  LA  DÉTERMINATION   DE    LA    RÉFRACTION   FIXE   A   L*AIDE 

DE   L'OPHTnALMOSCOPE. 

L'ophtbalmoscope  a  été  appliquée  l'étude  de  la  plupart  des  ques- 
tions que  comporte  la  pathologie  oculaire.  Mais,  dans  certains  cas, 
les  résultats  qu'il  fournit  ne  représentent  que  l'un  des  éléments  du 
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diagnostic  soit  d'affections  connues  avant  lui,  soit  de  troubles  fonc- 
tionnels qui  sont  plus  spécialement  du  ressort  de  l'optométrie.  Nous 
croyons  utile  de  placer  en  tête  de  ce  chapitre,  cette  observation  gé- 
nérale, pour  nous  justifier  de  n'accorder  ici  qu'une  courte  mention 
aux  troubles  de  la  réfraction  et  aux  maladies  de  l'hémisphère  anté- 
rieur du  globe  oculaire. 

Nous  désignons  sous  le  nom  de  réfraction  fixe  l'action  réfringente 
produite  par  l'œil  sans  le  concours  de  l'accommodation.  Par  opposi- 
tion, l'action  de  cette  dernière  sera  désignée  sous  le  nom  de  ré- 
fraction mobile  ou  dynamique. 

On  peut,  avec  le  miroir  oculaire,  déterminer  tres-commodément, 
très- rapidement  Fétat  de  la  réfraction  fixe  de  l'œil. 

Le  procédé  le  plus  simple  consiste  à  examiner  avec  le  réflec- 
teur seul,  que  l'on  éloigne  et  que  l'on  rapproche  alternativement. 

Si  l'œil  a  sa  réfraction  normale  (emmétrope),  on  n'aperçoit  qu'un 
fond  rouge  sans  aucun  détail  :  il  n'y  a  d'exception  qu'autant  que 
l'accommodation  est  tout  à  fait  relâchée  de  part  et  d'autre,  et  le 
miroir  placé  à  quelques  centimètres  de  l'œil. 

S'il  a  une  réfractionin  suffisante,  c'est-à-dire  si  le  foyer  est  situé 
en  arrière  de  la  rétine,  état  optique  de  l'hypermétrope,  le  fond  de 
l'œil  sera  dans  les  conditions  de  l'objet  qu'on  examine  à  la  loupe. 
On  percevra  une  image  droite,  virtuelle,  d'autant  plus  grande 
que  l'hypermétropie  est  plus  faible,  d'autant  plus  nette  que  l'on 
rapproche  davantage  le  réflecteur.  Dans  ce  cas  particulier,  l'obser- 
vateur devra  être  accommodé  pour  la  distance  à  laquelle  se  trouve 
l'image  virtuelle,  c'est-à-dire  pour  une  distance  de  quelques  cen- 
timètres. L'accommodation  se  fatigue  vite  de  la  sorte,  surtout  si 
l'qn  n'est  plus  de  la  première  jeunesse.  Pour  y  obvier,  on  peut  pla- 
cer derrière  le  miroir  ou  maintenir  devant  l'œil  en  observation 
un  verre  convexe  destiné  à  diminuer  la  divergence  des  rayons  émer- 
gents. 

Si  l'œil  possède  un  excès  de  réfraction,  c'est-à-dire  si  le  foyer 

est  situé  en  avant  de  la  rétine,  état  optique  de  l'œil  myope, 
le  réflecteur,  tenu  à  la  distance  habituelle  de  30  centimètres, 
ou  rapproché  plus  près,  ne  fera  découvrir  qu'un  fond  rouge, 
à  moins  toutefois  que  le  degré  de  la  myopie  ne  soit  très-peu 
élevé  et  inférieur  à  1/16.  Pour  obtenir  une  image  droite  suffisam- 
ment nette  et  étendue,  il  sera  jïécessaire  de  placer  derrière  le 
réflecteur  un  verre  concave  qui  rende  divergents  les  rayons 
sortant  en  convergence.  Le  numéro  le  plus  faible,  qui,  choisi 
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par  tâtonnement,  suffit  pour  donner  une  image,  indique  à  peu 
près  le  degré  de  la  myopie.  Lorsque  celle-ci  est  assez  forte  pour 
que  la  limite  éloignée  de  la  \ision  distincte  ne  soit  pas  située  au 
delà  de  6  à  8  pouces,  on  parvient,  en  éloignant  progressivement  le 
miroir,  à  avoir  une  image  sans  le  secours  de  verre  correcteur.  Mais 
cette  dernière,  contrairement  à  celle  de  T hypermétrope,  est  réelle 
et  renversée  :  elle  sera  contenue  dans  un  très-petit  ebamp  vi- 
suel. On  voit  par  là  combien  il  est  facile,  une  image  étant  obtenue 
avec  le  réflecteur  tenu  à  la  distance  moyenne  de  30  centimè- 
tres, de  savoir  si  elle  est  droite  ou  renversée,  virtuelle  ou  réelle, 
c'est-à-dire  de  savoir  si  l'œil  est  hypermétrope  ou  myope.  L'image 
droite  et  virtuelle  de  l'œil  hypermétrope  deviendra  d'autant  plus 
nette  et  plus  étendue  que  l'on  rapprochera  davantage  le  réflecteur  ; 
au  contraire,  l'image  renversée  et  réelle  de  l'œil  suffisamment 
myope  ne  deviendra  nette  qu'autant  que  l'observateur  s'éloignera 
assez  pour  la  mettre  à  la  portée  de  sa  vision  distincte.  Plus  il  s'éloi- 
gnera, plus  elle  deviendra  nette  et  l'observation  facile. 

Le  diagnostic  de  l'astigmatisme  pathologique  est  tout  aussi 
facile  et  non  moins  important.  Cette  anomalie  de  la  réfraction 
est  caractérisée,  nous  le  verrons,  par  une  différence  dans  la  puis- 
sance réfringente  de  deux  méridiens  perpendiculaires  entre  eux. 
Habituellement,  c'est  le  méridien  vertical  qui  a  la  réfraction  la 
plus  forte,  et  par  conséquent  le  foyer  le  plus  court.  Cet  état 
se  révèle  au  miroir  d'une  façon  caractéristique.  Dans  l'examen 
à  l'image  droite,  les  milieux  réfringents  de  l'œil  font  l'office 
de  loupe  comme  nous  venons  de  le  dire.  Ils  donnent,  comme  ces 
instruments,  un  grossissement  d'autant  plus  considérable  que  la 
distance  focale  est  plus  petite.  Il  en  résulte  que,  chez  l'astigmate, 
le  grossissement  est  plus  grand  dans  le  sens  du  méridien  le  plus 
réfringent.  De  là  nécessairement  une  déformation  dans  l'image  des 
objets.  L'image  d'une  surface  ronde,  comme  la  papille  optique , 
paraîtra  ovale  et  allongée  dans  le  sens  du  méridien  qui  a  le  foyer 
le  plus  court.  Il  ne  faudrait  pas,  toutefois,  attribuer  à  ce  signe  une 
valeur  trop  absolue,  et  conclure  du  fait  de  la  déformation  ovalaire 
de  la  papille,  à  l'existence  de  l'astigmatisme.  Il  arrive,  rarement  il 
est  vrai,  que  le  nerf  optique  est  anatomiquement  ovalaire  au  lieu 
d'être  rond.  Dans  un  cas  de  ce  genre  on  serait  conduit  à  attribuer 
à  l'astigmatisme  ce  qui  n'est  qu'une  anomalie  congénitale.  Mais 
il  existe  une  contre -épreuve  qui  supprime  tout  embarras.  Elle 
est  fournie  par  le  procédé  de  l'image  renversée.  Nous  avons  dé- 
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montré,  en  traitant  de  la  théorie  de  ce  procédé ,  que  Timage 
est  d'autant  plus  grande  que  le  plan  focal  est  plus  éloigné.  Il  en  ré- 
sulte que  si  Tœil  en  observalion  a  des  foyers  de  différentes  longiïeu rs, 
la  papille,  supposée  sphérique,  deviendra  ovalaire  et  allongée  dans 
le  sens  du  méridien  le  moins  réfringent,  c'est-à-dire  qui  a  le  plus 
long  foyer.  En  termes  généraux,  on  voit  que,  dans  l'œil  astigmate, 
la  papille,  vue  à  Timage  droite,  paraîtra  oblongue  dans  le  sens  du 
méridien  le  plus  réfringent  ;  vue  à  l'image  renversée,  elle  paraîtra 
allongée  dans  le  sens  inverse.  Ce  double  caractère  ne  laisse  plus  de 
place  au  doute,  car  Tobjet  lui-même  ne  change  pas  de  forme,  et  de 
telles  modifications  ne  peuvent  avoir  pour  cause  qu'une  illusion 
d'optique.  On  peut  supposer  le  cas  infiniment  rare  où  Tœil  observé 
aurait  à  la  fois  une  papille  anatomiquement  ovalaire  et  de  l'astig- 
matisme. 11  est  facile  de  déduire  de  ce  qui  précède  les  résultats  de 
l'observation.  La  déformation  produite  par  l'astigmatisme  exagérera 
ou  corrigera  plus  ou  moins  la  malformation  congénitale.  Si  Ton 
emploie  successivement  les  deux  procédés,  l'un  exagérera  la  défor- 
mation, l'autre  la  corrigera  :  résultat  qui  ne  peut  encore  être 
donné  que  par  un  effet  d'optique. 

Les  détails  dans  lesquels  nous  venons  d'entrer  paraîtront  peut- 
être  ardus  à  uiie  première  lecture,  et  d'autant  moins  faciles  à  com- 
prendre qu'ils  supposent,  par  anticipation,  quelques  connaissances 
en  optométrie.  Nous  y  attachons  assez  d'importance  pour  les  recom- 
mander à  une  attention  plus  soutenue.  Ils  forment  la  base  d'un 
procédé  d'exploration  trop  négligé  jusqu'alors  et  qui  pourtant  est  le 
plus  simple  et  le  plus  rapide  pour  reconnaître  l'existence  et  les 
formes  de  l'amétropie  ;  ajoutons  aussi  qu'il  est  le  plus  précieux  parce 
qu'il  est  exclusivement  objectif.  L'étude  des  développements  théo- 
riques sera  d'ailleurs  singulièrement  facilitée  par  leur  constatation 
expérimentale  à  l'aide  de  notre  œil  artificiel.  Son  agencement 
permet  de  relever  successivement  les  divers  cas  qui  se  rencontrent 
dans  la  pratique. 
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CHAPITRE  VI 

APPLICATIONS     DE     î/ÉCLAIRAGE    ARTIFICIEL    AU    DIAGNOSTIC    DES    MALADIES 
DE   l'DÉMISPUÈRE    ANTÉRIEUR    DU   GLOBE   OCULAIRE. 

Procédé.  —  Eclairage  oblique.  —  Eclairage  au  miroir.-^  Choisir 
de  préférence  le  miroir  plan. 

I.  Cornée.  —  La  cornée  saine,  examinée  à  Téclairage  oblique,  pré- 
sente une  légère  teinte  bleuâtre  qu'elle  doit  à  la  membrane  limitante 
antérieure  et  posU^rieure.  11  importe  de  se  rappeler  cette  particu- 
larité, parce  qu'elle  est  souvent  attribuée  à  des  altérations  patholo- 
giques. Au  miroir  elle  paraît  parfaitement  transparente  et  incolore, 
mais  elle  donne  par  réflexion  Firnage  du  réflecteur.  Celle-ci  est 
d'autant  plus  claire,  plus  petite  et  plus  nette  que  le  réflecteur  est 
plus  éloigné;  elle  est  d'autant  plus  grande,  plus  tern6,  plus  diffuse 
que  le  miroir  est  plus  rapproché. 

Toutes  les  altérations  de  la  cornée,  qui  sont  de  nature  à  troubler 
sa  transparence,  détruire  sa  substance,  ou  changer  sa  courbure,  se 
révèlent  à  l'observateur,  et  par  l'éclairage  oblique,  et  par  l'éclai- 
rage au  miroir. 

Avec  ce  dernier,  les  moindres  troubles  se  traduisent  par  des 
ombres,  des  zones  grisâtres  ou  des  stries  fines,  estompant  le  fond 
rouge  éclairé.  Si  le  trouble  survenu  est  très-léger,  il  deyient  parfois 
utile  de  diminuer  l'intensité  de  l'éclairage. 

Lorsque  les  opacités  de  la  cornée  sont  suffisamment  épaisses . 
rien  n'est  facile  comme  d'en  préciser  le  siège.  Mais  si  au  contraire 
elles  sont  très-ténues  et  diffusées  sur  une  large  surface,  il  devient 
facile  de  les  confondre  avec  des  altérations  situées  plus  profondé- 
ment. On  remarque  cependant  qu'elles  sont  plus  ou  moins  opaques 
selon  les  points  quand  on  imprime  de  légers  déplacements  au  ré- 
flecteur. Quoi  qu'il  en  soit,  c'est  à  l'éclairage  oblique  qu'il  faut 
recourir  pour  étudier  avec  soin  leur  siège,  leur  étendue  et  leur 
nature.  Il  en  est  de  même  aussi  pour  les  corps  étrangers  qui 
peuvent  être  implantés  dans  l'épaisseur  de  la  cornée,  et  plus 
ou  moins  masqués  par  le  travail  d'opacification  qu'ils  provoquent 
autour  d'eux.  Le  cône  lumineux  pour  cet  examen  sera  dirigé  très- 
obliquement  de  façon  à  isoler  la  coniée  des  plans  situés  plus  pro- 
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fondement.  En  faisant  affleurer  Tun  des  bords  du  cône  lumi- 
neux, avec  chacun  des  points  de  Taltération,  on  projette  sur  eux 
une  lumière  moins  vive,  ce  qui  permet  d'apprécier  leur  degré  de 
transparence,  leurs  limites  précises  et  aussi  de  les  distinguer 
du  reflet  bleu  grisâtre  fourni  par  cette  membrane  à  Tétat  normal. 
L'éclairage  oblique  permet  aussi  de  constater  facilement  le  siège 
des  abcès  cornéens,  ce  qui  est  d'une  certaine  utilité  pour  le  traite- 
ment. 

Les  changements  de  courbure  de  la  cornée  se  traduisent  à 
réclairage  oblique  et  au  réflecteur.  Ils  occasionnent  des  modifica- 
tions dans  l'image  de  la  papille  optique  quand  ils  rendent  l'œil 
astigmate.  Mais  le  moyen  le  plus  rigoureux  de  les. apprécier  réside 
dans  la  mensuration  des  images  réfléchies  à  sa  surface.  Nous  ne 
pouvons  que  mentionner  ici  les  progrès  que  cet  examen  par  la 
catoptrique  a  faits  depuis  la  découverte  et  l'application  des 
instruments  de  précision  de  Kramer  et  de  Helmholtz,  désignés 
sous  le  nom  d'ophthalmomètres,  et  à  l'aide  desquels  il  est  pos- 
sible de  constater  et  de  mesurer  les  modifications  les  plus  lé- 
gères dans  la  grandeur  des  images  produites  à  la  surface  de  la 
cornée. 

IL  Cristallin.  —  Les  faces  antérieure  et  postérieure  de  la  capsule 
du  cristallin  donnent  naissance  à  deux  images  distinctes,  tant  qu'on 
examiné  à  une  certaine  distance;  dès  qu'on  se  rapproche,  ces  reflets 
pâlissent  au  point  de  disparaître.  Si  la  pupille  est  assez  dilatée  pour 
permettre  d'éclairer  le  bord  de  la  lentille,  celui-ci  se  dessine  sous  la 
forme  d'un  disque  grisâtre  qui  tranche  par  sa  couleur  sur  le  fond 
rouge  de  l'œil.  Nous  avons  reproduit  cet  aspect  [pi.  III,  ,fiff.  3) 
chez  un  sujet  atteint  d'un  retrait  très-prononcé  de  l'iris  de  nature 
inflammatoire.  On  constate  aussi  sur  cette  figure  l'ombre  d'autres 
opacités.  Nous  n'appelons  l'attention,  en  ce  moment,  que  sur  la 
zone  grise  correspondant  à  l'équateur  de  la  lentille. 

A  l'éclairage  oblique,  la  cristalloïde  ne  produit  aucun  reflet, 
mais  la  substance  même  du  cristallin  apparaît  avec  une  teinte 
bleuâtre,  plus  ou  moins  foncée  suivant  les  sujets,  et  produite  par 
la  cavité  oculaire.  Elle  est  de  nature  à  donner  le  change  lorsqu'on 
a  peu  d'expérience,  et  à  faire  croire  à  un  commencement  de  cata- 
racte. Pour  échapper  à  l'illusion,  nous  recommandons,  comme  nous 
l'avons  fait  à  propos  de  la  cornée,  de  promener  le  bord  du  cône  lu- 
mineux sur  toute  la  surface  du  cristallin.  S'agit-il  d'un  reflet  phy- 
siologique, il  se  produira  dans  toutes  les  directions,  sur  tous  les 
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points  ;  s*agit-ii ,  au  contraire ,  d'une  opacification  commen- 
çante, réclairage  révèle  son  siège,  son  épaisseur,  ses  bords, 
sa  couleur  propre  qui  tranche  en  gris  sur  le  fond  bleuâtre  gé- 
néral. 

Le  bord  du  cristallin  apparaît  aussi  à  Féclairage  oblique  avec  la 
teinte  grise  qui  lui  est  particulière;  mais  les  conditions  de  cette  ob- 
servation sont  assez  difficiles  à  réaliser. 

Pour  reconnaître  et  étudier  les  changements  survenus,  soit  dans 
la  position,  soit  surtout  dans  la  transparence  du  cristallin,  Féclai- 
rage au  miroir  et  Téclairage  oblique  sont  tous  deux  fort  utiles  et  se 
corroborent  l'un  l'autre. 

Il  arrive  dans  des  circonstances  rares  que  le  cristallin  se  déplace, 
soit  spontanément,  soit  par  l'effet  d'une  violence  extérieure.  Dans 
ces  cas,  la  zone  grisâtre  qui  marque  son  bord  n'occupera  plus  une 
situation  symétrique.  Si  Ton  dilate  la  pupille  et  si  l'on  fait  porter 
Tœil  aussi  énergiquement  que  possible,  successivement  en  haut, 
en  bas,  en  dedans  et  en  dehors,  on  constatera  au  réflecteur  que  les 
espaces  situés  au  delà  de  la  lentille  ont  diminué  dans  un  sens  et 
augmenté  dans  le  sens  contraire,  ce  qui  ne  peut  provenir  que 
d'un  déplacement. 

Par  le  même  mode  d'éclairage,  les  opacités  très-variés,  dont  cet 
organe  est  le  siège,  projettent  leur  ombre  sur  le  fond  rouge  éclairé 
comme  sur  un  écran.  On  les  voit  sous  les  formes  les  plus  diverses, 
tantôt  noires,  tantôt  grisâtres,  selon  le  défaut  plus  ou  moins  grand 
de  transparence.  On  peut,  d'une  façon  générale,  établir  une  dis* 
tinction  entre  les  opacités  nucléaires  et  celles  des  couches  cor- 
ticales ou  de  la  cristalloïde.  Quand  le  noyau  est  opaque,  l'altération 
se  dessine  sous  la  forme  d'une  tache  noire,  plus  ou  moins  ronde, 
plus  opaque  au  centre  que  sur  ses  bords  {pi.  H,  fiff.  4).  S'agit-il, 
au  contraire,  d'opacités  superficielles,  elles  seront  moins  marquées; 
tantôt  elles  représenteront  une  zone  circulaire,  véritable  arc  se- 
nile,  dans  lequel  est  placé  le  cristallin  parfaitement  transparent 
{pL  III,  {/ig.  3)  ;  tantôt  ce  sont  des  plaques,  des  aiguilles,  isolées  ou 
réunies  entre  elles,  de  petites  masses  punctiformes  {pi.  III,  fig.  4); 
disséminées,  etc.  Nous  avons  représenté  {pL  III,  fig.  5)  l'aspect  au 
réflecteur  d'un  œil  opéré  de  cataracte,  dans  lequel  il  y  eut  une 
prolifération  cellulaire  persistante  sur  la  cristalloïde  antérieure. 
La  portion  centrale,  débarrassée  de  tout  obstacle  par  la  discision, 
parait  en  rouge,  la  portion  périphérique  parait  aussi  en  rouge,  inais 
d'une  nuance  mitigée  par  un  réseau  gris  clair.  On  remarquera  que 
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les  tons  offrent  ici  peu  d'éclat,  parce  que,  mettant  en  pratique  la  re- 
commandation que  nous  avons  faite  précédemment,  nous  n'avons 
employé  qu'une  très-faible  lumière.  Lorsque  le  noyau  a  conservé 
sa  transparence,  il  est  possible  de  s'assurer  au  réflecteur  par  des  dé- 
placements appropriés  du  globe,  si  les  opacités  corticales  siègent 
en  avant  ou  en  arrière.  Si  les  opacités  sont  antérieures,  les  mouve- 
ments d'élévation  ou  d'abaissement  les  feront  disparaître  en  totalité 
ou  leur  feront  subir  un  déplacement  marqué.  Si  elles  sont  post('- 
rieures  au  contraire,  ces  déplacements  ne  s'observent  pas  ou  s'ob- 
servent à  peine. 

Le  réflecteur  renseigne  très-bien  et  très-vite  sur  l'existence  des 
opacités  du  cristallin,  aussi  est-il  préférable  de  commencer  par 
lui.  Mais  il  n'éclaire  qu'incomplètement  sur  leur  siège,  leur  cou- 
leur, leur  nature.  Pour  y  arriver,  on  doit  avoir  recours  à  l'éclai- 
rage oblique.  Les  opacités  nucléaires,  qui  sont  les  plus  apparentes, 
les  plus  faciles  à  reconnaître,  se  traduisent  par  une  tache  centrale, 
le  plus  souvent  grise,  quelquefois  jaune«  vivement  accusée  sur  le 
fond  bleu  normal  [pi.  II,  fig.  4).  Les  opacités  corticales,  quoique 
moins  massives,  sont  également  bien  distinctes  avec  leur  forme, 
leur  couleur,  tous  leurs  détails  en  un  mot.  On  les  rencontre  sous 
l'aspect  de  stries,  de  rayons,  de  facettes  à  reflets  nacrés,  tantôt  dis- 
séminées, tantôt  disposées  en  rayons,  en  étoiles,  tantôt  réunies  de 
façon  à  constituer  un  réseau  plus  ou  moins  régulier.  Les  figures  2, 
5,  6  de  la  planche  I;  1  et  3  de  la  planche  H,  représentent  quelques 
cas  d'opacités  corticales  vues  à  l'éclairage  oblique. 

Les  altérations  des  cataractes  partielles  ou  stationnaires  méritent 
ici  une  mention  plus  spéciale,  parce  que  l'éclairage  artificiel  est 
indispensable  pour  les  observer  avec  soin.  > 

On  sait  qu'elles  se  présentent  sous  plusieurs  formes. 

Dans  la  forme  zonulaire  ou  stratifiée,  l'opacité,  d'une  teinte  faible, 
a  la  forme  d'un  disque  régulier,  entouré  d'un  anneau  transparent 
formé  par  la  zone  périphérique  du  cristallin,  non  altérée.  En  pro- 
jetant la  lumière  très-obliquement,  on  reconnaît  que  ce  disque 
opaque,  d'une  étendue  de  3  à  5  millimètres,  est  convexe  en  avant 
et  séparé  de  la  capsule  antérieure  par  une  certaine  épaisseur  de 
couches  corticales  restées  transparentes.  En  la  dirigeant  plus  pro- 
fondément, on  constate  que  la  lentille  est  restée  transparente,  et 
qu'à  travers  son  épaisseur  on  perçoit  le  reflet  diffus  de  l'opacité 
sur  la  cristalloîde  postérieure.  Au  lieu  d'être  de  teinte  uniforme, 
la  couche  opaque  est  parfois  parsemée  de  bandes  rayonnantes. 


EXAMEN  DU  CRISTALLIN.  75 

d'autres  fois  ses  bords  présentent  des  prolongements  qui  s'irradient 
dans  Ja  substance  corticale  restée  transparente.  11  arrive  encore, 
mais  plus  rarement,  que  les  opacités  sont  multiples,  occupent  des 
couches  superposées  et  sont  séparées  les  unes  des  autres  par  des 
parties  transparentes,  représentant  de  la  sorte  des  cataractes  zonu- 
laires  à  doulile  ou  triple  stratification. 

Dans  la  forme  disséminée  ou  pointillée,  l'opacité  n'eM  plus  ré- 
gulière. Elle  est  formée  par  de  petites  masses  grises  ou  des  points 
blancs  disséminés  comme  de  trè^-petits  grains  de  semoule  dans  la 
substance  d'ailleurs  transparente  du  cristallin.  Parfois  ces  petits 
grains  représentent  toute  l'altération  ;  ailleurs  ils  s'accompagnent 
soit  de  plaques  grises,  soit  de  quelques  stries  très-fines  {pi.  II, 
fig.  3). 

Dans  la  cataracte  polaire  postérieure,  l'altération  est  marquée 
par  une  petite  tache  grise  ou  jaunâtre  qu'il  faut  distinguer  du 
reflet  fauve  produit  par  l'éclairage  sur  la  cristalloïde  postérieure 
et  qui  est  vue  à  travers  toute  l'épaisseur  du  cristallin  parfaitement 
transparent. 

Enfin,  dans  la  cataracte  polaire  antérieure,  Topacité  se  présente 
sous  l'aspect  d'une  masse  blanchâtre,  pyramidale,  siégeant  sous 
la  cristalloïde  antérieure  et  faisant  saillie  dans  le  champ  pupil- 
laire. 

Lorsque  l'opacité  du  cristallin  est  complète,  que  la  cataracte  est 
mûre  comme  on  dit,  l'éclairage  oblique  est  encore  d'un  grand  se- 
cours, non  plus  pour  constater  l'altération,. mais  pour  apprécier  la 
nature,  la  consistance,  le  volume  de  la  cataracte,  pour  savoir  s'il 
existe  un  noyau,  etc.  La  cataracte  molle,  sans  noyau,  présente  à  la 
lumière  une  nuance  gris^perle  sans  mélange  d'autre  couleur  ;  que 
ce  gris  soit  uniforme,  strié  de  lignes  plus  claires,  parsemé  de  fa- 
cettes nacrées,  chatoyantes,  il  importe  peu.  La  cataracte  dure  au 
contraire,  formée  d'un  noyau  central  recouvert  de  couches  corti- 
cales plus  ou  moins  épaisses,  plus  ou  moins  opaques,  aura  égale- 
ment une  nuance  grise,  mais  avec  un  reflet  jaunâtre,  sucre  d'orge, 
dont  l'étendue,  la  situation,  la  netteté  de  tons«  sont  en  rapport  avec 
l'étendue,  la  situation  du  noyau  et  l'épaisseur  des  masses  qui  le 
recouvrent  {pi.  II,  fig,  5  et  6). 

III.  Iris  et  bord  pupillàire.  —  C'est  à  l'éclairage  oblique  qu'il  faut 
avoir  recours.  Les  adhérences  de  l'iris  à  la  cristalloïde  antérieure, 
la  forme  régulière  ou  irrégulière  de  la  pupille,  son  étendue,  les 
mouvements  d'ondulation,  de  tremblotement  du  voile  iridien,  des- 
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tinés  à  renseigner  sur  l'existence  d'un  ramollissement  du  corps 
vitré,  sont  les  points  sur  lesquels  se  porte  habituellement  l'atten- 
tion :  nous  n'avons  rien  de  particulier  à  en  dire  ici.  Nous  nous  bor- 
nerons à  signaler  l'existence  fréquente  sur  la  cristalloîde  antérieure 
de  dépôts,  qui,  en  raison  de  leur  ténuité,  de  l'absence  de  tout  tra- 
vail phlegmasique  antérieur  ou  concomitant,  échappent  à  l'obser- 
Tateur  et  le  conduisent  à  rechercher  ailleurs  la  cause  des  troubles 
visuels  qui  lui  sont  signalés.  A  la  suite  d'attaques  aiguës  de  cho- 
roîdite,  terminées  par  la  guérison,  mais  plus  souvent  encore  sans 
antécédent  appréciable,  il  se  développe  dans  le  champ  de  la  pupille 
de  petites  stries  très-fines,  de  couleur  rouge,  disposées  symétri- 
quement et  formant  autour  du  centre  de  la  pupille  un  cercle 
radié  plus  ou  moins  complet  Ces  dépôts,  dus  à  de  légères  exsuda- 
tions colorées  par  l'uvée,  sont  quelquefois  tout  à  fait  isolés,  d'au- 
tres fois  ils  se  fixent  au  bord  de  l'iris  et  en  enchaînent  les  mou- 
vements. La  figure  5,  de  la  planche  I,  représente  un  cas  de  ce 
genre. 

Enfin  l'éclairage,  oblique  renseigne  sur  la  nature  de  certaines 
atrésies  pupillaires,  dues  au  développement  insidieux  dé  légères 
exsudations  au  pourtour  de  la  pupille.  Par  un  examen  un  peu  at- 
tentif, on  constate  que  le  bord  libre  de  l'iris  est  recouvert  d'un  li- 
séré grisâtre  très-fin,  qui,  par  sa  propriété  rétractile  et  son  siège, 
suffit  pour  paralyser  l'action  des  fibres  radiées,  et  opérer  l'oc- 
clusion de  la  pupille,  si  l'on  n'a  recours  en  temps  utile  aux  mydria- 
tiques. 


CHAPITRE  VII 


DU     CnAMP    VISUEL. 


Les  affections  intra-oculaires  dont  nous  allons  nous  occuper  avec 
plus  de  détails,  ont  pour  caractère  commun,  d'altérer  la  faculté 
visuelle  soit  dans  son  étendue,  champ  visuel,  soit  dans  sa  finesse, 
acuité  visuelle.  Ces  troubles  reparaissent  si  souvent,  ils  ont  une 
telle  importance  dans  ce  qui  va  suivre,  qu'il  est  indispensable  d'ap- 
prendre à  les  rechercher  et  à  les  mesurer  avant  de  faire  la  descrip- 
tion des  maladies  qui  les  produisent. 

Déflnltloii.  ' —  L'œil  normal,  comme  nous  le  démontrerons  plus 


DU  CHAMP  VISUEL.  77 

lard,  rei>résente  dans  ses  rapports  arec  le  monde  extérieur,  une 
chambre  noire  dont  le  fond  hémisphérique  tapissé  par  la  rétine, 
est  situé  dans  le  plan  focal  de  son  système  dioptrique  :  de  la  sorte 
les  rayons  tumineun,  émanés  des  points  éclairés,  situés  entre  les 
limites  de  la  vision  distincte,  et  qui,  par  leurs  directions,  peuvent 
traverser  l'ouverture  de  la  pupille,  tendent  à  former  une  image  plus 
ou  moins  nette  sur  la  rétine. 


Fig.  ÎI.  —  Champ  visuel  monocultlj*. 

La  ligne  courbe  passant  par  ces  points  représente  l'clendue  du 
champ  visuel.  La  tigure  22  indique  ce  rapport. 

Le  point  A,  placé  dans  la  direction  de  l'axe  optique  (1),  envoie 
un  cane  lumineux  qui  se  réunit  sur  la  rétine,  en  un  point  A'. 
Transporté  en  B  et  B',  il  fournit  des  cônes  lumineux  qui  forment 
foyer  en  B  et  B'.  Et  de  même  si  on  le  transporte  successivement  en 
C  et  C,  D  et  D',  E  et  E',  F  et  F',  il  aura  son  image  sur  la  rétine  en 
C  et  C,  D  et  D',  E  et  E',  F  et  P. 

■  (t)  On  donne  le  nom  d'Axe  optique  &  la  ligne  qui,  partant  du  pâle  postérieur  de  la 
'idière  ocui«ire,  pftle  qui  correspond  h  la  tache  jaune,  passe  par  le  centre  optique  et  far 
un  point  voisin  du  centre  de  la  cornée. 
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On  peut  aisément  se  faire  une  idée  de  l'étendue  du  champ  de  la 
vision  en  fixant  a\ec  un  œil,  Tautre  étant  fermé,  un  point  de  mire 
immobile,  pendant  qu'un  assistant  promène  dans  diverses  direc- 
tions un  objet  bien  éclairé.  On  constate  que  l'on  aperçoit  non-seu- 
lement le  premier,  mais  encore  l'objet  mobile.  Celui-ci  n'est  perdu 
de  vue  complètement  du  côté  externe,  qu'au  moment  où  les  rayons 
qu'il  envoie  deviennent  à  peu  près  perpendiculaires  à  l'axe  optique. 
Du  côté  interne,  il  disparait  plus  rapidement  à  cause  de  la  saillie 
du  nez.  En  dirigeant  ainsi  successivement  le  même  objet  éclairé 
au-dessus,  au-dessous,  en  dedans  et  en  dehors  du  point  de  mire,  on 
constate  la  vaste  étendue  que  peut  embrasser  la  vision.  Cette  éten- 
due est  telle  qu'elle  a  été  comparée  à  une  demi-sphère  creuse  placée 
vis-à-vis  de  l'œil,  et  dont  le  centre  est  traversé  par  l'axe  optique 
prolongé.  Les  limites  normales  du  champ  visuel  ne  sont  pas  à 
égale  distance  du  centre  de  cette  demi-sphère.  En  menant  de  cha- 
cune d'elles  des  lignes  qui  viennent  rencontrer  l'axe  optique  au  ni- 
veau de  la  cornée,  on  obtient  des  angles  qui  peuvent  être  évalués 
en  degrés  et  qui  sont  l'expression  exacte  de  l'étendue  de  la  vision 
dans  les  diverses  directions.  Pour  la  facilité  et  la  clarté  du  langage, 
nous  désignerons  chacun  de  ces  angles  par  le  nom  de  la  région  cor- 
respondante. 

Angle  supérieur,  angle  frontal  ;  a:ngle  inférieur,  angle  jugal  ; 
angle  interne,  angle  nasal;  angle  externe,  angle  temporal. 

L'angle  temporal  équivaut  à  peu  près  à  90%  ou  85°  selon 
Fœrster. 

L'angle  jugal  mesure  de  78°  à  82°  ; 

L'angle  frontal,  75°  environ; 

L'angle  nasal,  de  65°  à  70°,  ou  de  50  à  55°  selon  Fœrster. 

L'angle  visuel  le  plus  grand  est  donc  approximativement  de  160° 
dans  le  sens  horizontal  et  de  150"*  dans  le  sens  vertical. 

Les  images  des  objets  situés  dans  le  champ  de  la  vision  sont  loin 
d'avoir  la  jnême  valeur.  Celles  qui  se  forment  au  niveau  de  la  ma- 
cula atteignent  le  maximum  de  netteté  ;  les  autres  deviennent  de 
plus  en  plus  confuses  à  mesure  que  l'on  s'éloigne  de  ce  point.  Les 
premières  correspondent  à  la  vision  centrale,  les  secpndes  à  la 
vision  périphérique.  Il  résulterait  des  travaux  de  E.  Weber, 
Fœrster  ,  Aubert ,  etc.,  que  cette  différence  provient  non  pas 
de  ce  que,  dans  la  vision  périphérique,  les  faisceaux  lumineux 
traversent   les  milieux  réfringents  suivant  des  axes  de   plus  en 
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plus  obliques,  mais  de  la  raréfaction  progressive  des  éléments 
sensoriels  de  la  rétine  à  partir  de  la  macula.  La  diminution  de  la 
sensibilité  de  la  rétine  n'est  pas  répartie  en  zones  concentri- 
ques :  elle  décroit  plus  rapidement  de  haut  en  bas  que  de  dehors 
en  dedans  (Aubert,  Fœrster).  Cette  disposition  a  pour  effet  d'em- 
pêcher la  confusion  qui  résulterait  de  la  perception  simultanée  par. 
le  même  œil  de  plusieurs  images  également  distinctes. 

En  général,  on  n'étudie  guère  que  la  vision  centrale,  parce  qu'elle 
est  la  seule  qui  serve  pour  voir  distinctement  les  objets,  quoique, 
dans  certains  cas,  chez  les  strabiques  par  exemple,  la  vision  péri- 
phérique soit  aussi  utilisée.  Néanmoins,  il  est  toujours  très-utile 
d'explorer  attentivement  les  deux  zones,  parce  que  les  diminutions 
dans  la  zone  périphérique  fournissent  un  excellent  signe  diagnostique 
au  début  de  certaines  formes  d'amaurose. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  du  champ  visuel,  s'applique  à  la 
vision  monoculaire.  Dans  la  vision  binoculaire,  la  seule  qui  soit 
complète,  le  champ  visuel  se  décompose  en  deux  parties  :  l'une 
centrale,  circonscrite  de  chaque  côté  par  la  limite  de  l'angle  nasal 
et  dans  laquelle  s'exerce  la  vision  binoculaire,  l'autre  périphé- 
rique, composée  de  tout  ce  qui  se  trouve  en  dehors  de  la  partie 
précédente,  et  dans  laquelle  la  vision  est  évidemment  monocu- 
laire. 

Cette  disposition  est  rendue  saisissante  dans  la  figure  23. 

La  partie  BAC  limitée  de  chaque  côté  par  la  ligne  qui,  passant 
par  le  centre  optique,  affleure  le  dos  du  nez,  est  commune  aux  deux 
yeux  :  elle  est  en  même  temps  centrale,  et  correspond  par  consé- 
quent à  la  vision  directe,  celle  qui  donne  les  images  nettes.  Les 
deux  parties  situées  au  delà  de  C  et  de  D,  bornées  de  chaque  côté 
par  la  limite  même  de  l'angle  temporal,  représentent  la  zone  péri- 
phérique. Ici  la  vision  est  nécessairement  monoculaire,  et  les 
images,  confuses. 

La  vision  périphérique  correspond  à  la  partie  interne  des  deux 
rétines  ;  peu  propre  à  faire  voir  distinctement  les  objets,  elle  aide 
surtout  à  constater  leur  présence.  C'est  une  sorte  de  fonction  prépa- 
ratoire ou  d'avertissement  qui  provoque,  avec  ou  sans  la  participa- 
tion de  la  volonté,  le  mouvement  de  tête  nécessaire  pour  placer 
l'objet  ainsi  signalé  dans  la  direction  de  la  vision  centrale  et  as- 
sociée. 
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AHTICLB  PREyiEK 
DAtermlDatlon  du  champ  Tisnel. 

Pour  déterminer  l'état  du  champ  de  la  \ision,  on  place  le  malade 
en  face  et  à  une  petite  distance,  50  centimètres  par  exemple,  d'un 
tableau  noir  bien  éclairé.  Une  petite  croix  est  tracée  à  la  craie  au 
centre  du  tableau.  L'œil  à  examiner  est  dirigé,  l'autre  étant  fermé, 
vers  cette  petite  croix  qu'il  devra  fixer  sans  interruption.  Ces  mesures 
prises,  un  morceau  de  craie  blanche  monté  sur  une  tige  en  bois,  est 
d'abord  rapproché  du  point  de  mire,  puis  éloigné  lentement  et  pro- 
gressivement dans  le  sens  horizontal,  jusqu'à  ce  que  le  malade  cesse 


Fig.  tZ.  —  Champ  visuel  binoculaire. 

de  te  voir  nettement.  Le  point  est  marqué  d'un  trait.  On  continue 
dans  la  même  direction  jusqu'à  ce  que  le  morceau  de  craie  ne  soit 
plus  aperçu  :  là  un  nouveau  trait.  Le  premier  marque  la  limite  du 
champ  visuel  central;  le  second,  la  limite  du  champ  visuel  périphé- 
rique. On  procède  de  même  pour  les  autres  côtés.  L'ordre  adopté  est 
indifférent.  On  a  de  la  sorte  les  limites  du  champ  visuel  dans  les  qua- 
tre directions  cardinales.  Rien  ne  s'oppose  à  ce  que  l'on  poursuive  son 
investigation,  si  la  chose  est  utile,  dans  des  directions  inlefmé- 
diaires.  On  a  l'habitude,  dans  les  salles  de  clinique,  de  tenir  le  mor- 
ceau de  craie  à  la  main.  Cette  manière  de  faire,  qui  demande  un  peu 
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moins  d'apprêts,  donne  des  résultats  moins  satisfaisants  ;  Téclat  de 
la  main  et  de  la  manche  de  Thabit  sont  des  causes  d'incertitude  et 
d'erreur,  quand^on  interroge  la  vision  périphérique.  Quoi  qu'il  en 
soit,  il  est  bon  de  revenir  plusieurs  fois  de  suite  sur  la  même 
exploration,  lorsqu'il  existe  des  doutes  et  que  l'on  a  quelque  raison 
de  procéder  avec  précision. 

On  peut  faire  la  même  épreuve  avec  une  large  feuille  de  papier 
blanc,  munie  à  son  centre  d'une  petite  croix  tracée  à  l'encre  et  sur 
laquelle  on  promène  une  plume  ou  un  crayon  noir. 

Les  limites  une  fois  marquées  et  la  distance  du  point  de  mire 
mesurée,  il  est  facile  d]évaluer  en  degrés  les  différents  angles  visuels. 
Le  docteur  Sous,  de  Bordeaux,  a  dressé  un  tableau  destiné  à  don*- 
ner  en  degrés,  minutes  et  secondes  la  valeur  de  chaque  angle  visuel. 
Dans  ce  calcul,  le  point  de  mire  est  placé  à  50  centimètres  de  l'œil 
observé  et  l'angle  est  relevé  pour  chaque  centimètre  d'écartement. 
Divers  appareils  ont  été  imaginés  pour  mesurer  avec  plus  de  préci-^ 
sion  le  champ  visuel.  Wecker  a  conseillé  l'usage  d'un  cercle  muni 
de  rayons  en  fil  d'archal,  le  long  desquels  glissent  des  curseurs  en 
bois.  Le  point  de  mire,  placé  à  50  centimètres,  est  au  centre.  Le  cur- 
seur est  conduit  au  point  où  le  malade  cesse  de  voir.  La  distance  du 
centre  au  curseur,  évaluée  en  centimètres,  représente  la  valeur  de 
l'angle  visuel.  A  la  même  époque,  Fœrster  a  proposé  un  appareil  des- 
tiné à  relever  en  degrés  de  latitude  et  de  longitude,  chacun  des  points 
de  la  demi-sphère  concave  que  représente  le  champ  visuel.  Il  se  com- 
pose d'un  demi-cercle  traversé  dans  son  milieu  par  un  axe  autour  du- 
quel il  exécute  des  mouvements  de  rotation.  En  faisant  parcourir  à 
ce  demi-cercle  une  révolution  de  ISO"",  on  décrit  la  surface^  d'une 
demi-sphère  ;'en  étendant  la  rotation  à  SCO"",  chaque  point  du  demi- 
cercle  a  tracé  sur  sa  route  un  cercle  de  latitude,  et  chacune  de  ses 
positions  représente  en  même  temps  un  méridien.  Sur  ce  demi- 
cercle  est  disposé  un  petit  objet  mobile  représenté  par  un  morceau 
de  papier  blanc  d'un  quart  de  pouce  carré  collé  sur  fond  noir.  11 
suffit,  pour  employer  l'appareil,  l'œil  étant  fixé  sur  le  point  de 
mire,  de  marquer  les  points  au  niveau  desquels  l'objet  parait  ou 
disparait. 

On  ne  saurait  apporter  trop  de  soin  et  de  rigueur  dans  la 
détermination  du  champ  visuel.  Néanmoins  dans  l'immense  ma- 
jorité des  cas,  les  procédés  par  approximation  sont  tenus  pour  suffi- 
sants. Dans  la  pratique  habituelle  on  emploie  même  des  moyens 
plus  expéditifs  encore.  L'un  des  plus  usuels  consiste  à  faire  fixer 
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par  le  patient  les  deux  doigts  indicateurs,  placés  à  uiie  distancé  de 
15  à  18  cent.  L'un  d'eux  étant  maintenu  immobile  comme  point 
de  mire,  l'autre  est  porté  successivement  dans  les  diverses  direc- 
tions principales.  S'il  existe  une  altération  du  champ  visuel  un 
peu  importante,  ce  procédé  élémentaire  suffit  pour  la  révéler.  On 
procède  alors  à  un  examen  plus  rigoureux,  s'il  y  a  lieu.  L'explora- 
tion doit  toujours  être  faite  sur  chaque  œil  isolément.  On  peut  en- 
suite rechercher,  par  le  même  procédé,  l'étendue  du  champ  visuel 
binoculaire. 

Il  est  un  autre  mode  d'examen  qui  mérite  toute  attention,  car  il 
est  le  seul  praticable  chez  les  sujets  atteints  de  cataracte  ou  d'o- 
pacités siégeant  sur  la  cornée  ou  dans  le  champ  de  la  pupille; 
Les  opacités  cristalliniennes  ne  sont  que  relativement  opaques. 
Si  elles  arrêtent  les  rayons  lumineux  fournis  par  un  éclairage 
peu  intense,  elles  peuvent  être  traversées  par  une  lumière  plus 
vive.  Dès  lors  il  suffit,  pour  explorer  le  champ  visuel,  de  substi- 
tuer à  la  petite  croix  blanche  du  tableau  qui  ne  serait  pas  per- 
çue, une  lumière  plus  intense.  Voici  comment  on  y  arrive.  Le 
sujet  est  placé  dans  une  chambre  obscure.  Deux  bougies  ou  mieux 
deux  lampes  sont  placées  l'une  à  côté  de  l'autre  à  quelques  pieds 
de  distance  de  l'œil  à  examiner,  préalablement  dilaté  par  l'atro- 
pine. L'une  des  deux  lumières  sert  de  point  de  mire  ;  on  la  laisse 
immobile.  L'autre  est  portée  successivement  dans  la  direction 
des  quatre  points  cardinaux.  Si  la  lumière  est  perçue  partout  éga- 
lement, la  rétine  est  évidemment  impressionnable  dans  tou;te  son 
étendue.  Si  au  contraire  elle  cesse  d'être  vue  en  un  point  donné, 
on  enxonclut  que  la  rétine  est  torpide  dans  la  partie  qui  est  nor- 
male à  la  direction  des  rayons  lumineux,  puisque  la  lumière  est 
perçue  suivant  la  direction  de  la  perpendiculaire  à  l'élément  réti- 
nien impressionné. 

De  Graefe  a  imaginé  dans  le  même  but  un  procédé  qui  con- 
siste à  prendre,  comme  moyen  d'épreuve,  une  source  lumineuse 
d'égale  intensité.  L'auteur  l'obtient  en  faisant  usage  d'une  de 
ces  chandelles  de  fabrique  anglaise,  renommées  pour  l'unifor- 
mité constante  de  leur  composition  et  de  leur  fabrication.  Il  la 
nomme  la  chandelle  normale.  Cette  chandelle  est  placée  dans  une 
lanterne  carrée,  noircie  à  l'intérieur,  à  telle  distance  que  sa  flamme 
soit  au  foyer  principal  d'une  lentille  enchâssée  dans  l'une  des  parois 
de  la  lanterne.  Les  rayons  lumineux,  après  avoir  traversé  la  lentille, 
sortent  forcément  en  état  de  parallélisme.  Ils  rencontrent  alors 
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une  lame  de  verre  dépoli,  et  y  dessinent  une  surface  uniforménïent 
éclairée  dont  le  pouvoir  éclairant  est  en  rapport  drrect  avec 
rétendue  de  la  surface.  Celle-ci  peut  être  graduée  à  Taide  d'un 
diaphragme  mû  par  un  petit  mécanisme  à  levier.  L'appareil  réglé 
aux  n""  1,  2,  4,  fournit  des  surfaces  éclairantes  proportionnelles. 
Cet  instrument  étant  placé  dans  une  chambre  obscure,  le  malade 
est  assis  à  une  distance  de  8  pouces  (24  cent.),  le  regard  dirigé  vers 
la  surface  éclairée.  ^La  distance  de  8  pouces  est  fournie  commo- 
dément mais  très-approximativement  par  l'espace  qui  sépare  l'ex- 
trémité du  pouce  de  l'extrémité  de  l'annulaire,  tenus  au  maximum 
d'écartement.  L'appareil  de  Graefe  est  peu  répandu,  parce  qu'il 
n'est  pas  indispensable.  Le  procédé  des  deux  lumières  dont  il  a  été 
précédemment  question  suffit  aux  besoins  de  la  pratique.  Toutefois 
nous  tenions  à  ne  point  le  passer  sous  silence  pour  montrer,  par  les 
efforts  qui  ont  été  tentés,  combien  il  est  important  d'interroger 
soigneusement  la  sensibilité  rétinienne. 

L'exploration  par  les  phosphènes,  dont  il  sera  bientôt  question, 
représente  aussi  un  excellent  moyen  d'apprécier  l'état  du  champ 
visuel. 

La  partie  centrale  qui  sert  à  la  vision  directe  présente  une  lacune, 
une  tache  obscure  dont  il  importe  de  connaître  1  existence  et  le 
siège,  parce  qu'elle  est  constante,  physiologique,  et  qu'elle  préoc- 
cupe trop  souvent  ceux  qui,  par  hasard,  en  ont  découvert  chez  eux 
l'existence.  Il  est  aisé  de  la  trouver  en  faisant  fixer  un  papier  blanc 
sur  lequel  est  dessiné  à  gauche  une  petite  croix,  et  à  droite  sur  la 
même  ligne  horizontale,  à  une  distance  de  3  pouces  environ  (8  cent.), 
'  une  tache  noire,  ronde,  mesurant  un  demi-pouce  de  diamètre. 


L'œil  libre  étant  fermé,  on  fait  regarder  constamment  la  petite 
croix  avec  l'œil  observé,  puis  on  rapproche  lentement  le  papier  tenu 
d'abord  à  une  assez  grande  distance.  Ail  pouces  environ  (29  cent.), 
la  tache  noire  disparait  ;  elle  réparait  quand  on  rapproche  davan- 
tage. Cette  lacune  a  la  forme  d'une  ellipse  irrégulière  sur  les  bords 
de  laquelle  on  peut  reconnaître  les  origines  des  plus  gros  troncs 
vasculaires  qui  en  émergent.  Avec  un  peu  d'attention,  on  constate 
que  ces  vaisseaux  forment  des  lignes  obscures  qui  s'étendent  assez 
avant  dans  le  champ  rétinien.  La  tache  principale  mesure  6  degrés 
dans  le  sens  horizontal,  et  8  dans  le  sens  vertical.  Son  bord  interne, 
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qui  est  le  plus  voisin  du  point  de  fixation,  est  situé  à  une  dis- 
tance de'  i  2  degrés  environ.  Pour  se  faire  une  idée  de  l'effet  qui 
en  résulte  sur  la  vision  monoculaire,  il  suffit  de  rappeler  qu'elle 
est  assez  grande  pour  couvrir  une  tête  d'homme  à  la  distance  de 
six  à  sept  pieds.  Mariotte,  qui  le  premier  découvrit  ce  phénomène, 
amusa  beaucoup  le  roi  Charles  II  d'Angleterre  et  ses  courtisans,  en 
leur  montrant  la  manière  de  se  voir  réciproquement  sans  tête.  Cette 
lacune,  située  en  dehors  du  centre  du  champ  visuel,  doit  corres- 
pondre à  une  partie  insensible  de  la  rétine,  située  un  peu  en  dedans 
de  la  tache  jaune.  On  a  donné  à  cette  partie  insensible  le  nom  de 
tache  aveugle  {punctum  cœcum).  Des  mesures  exactes  ont  montré 
qu'elle  coïncidait  avec  la  papille  du  nerf  optique.  Et  précisément  le 
microscope  enseigne  qu'en  ce  point,  l'élément  impressionnable  de 
la  rétine,  c'est-à-dire  la  couche  des  cônes  et  des  bâtonnets  fait  dé- 
faut. 

L'effet  de  cette  lacune  est  nul  pour  la  vision  binoculaire  parce 
que  le  point  lumineux  non  perçu  par  un  œil  l'est  par  l'autre;  ils 
corrigent  ainsi  réciproquement  leur  imperfection. 

ARTICLE  II. 
Altérations  du  champ  visuel  d*origine  sensoriale. 

Le  champ  visuel  est  fréquemment  altéré  dans  les  maladies  de 
l'œil.  Son  examen  trop  négligé  est  une  précieuse  ressource  pour 
le  diagnostic.  Les  troubles  qu'on  y  rencontre  peuvent  avoir  leur 
siège  dans  l'appareil  sensorial,  ou  résulter  d'un  défaut  de  trans- 
parence dans  les  milieux  réfringents,  l'humeur  aqueuse,  le  cristal-  ' 
lin,  l'humeur  vitrée,  ou  dans  leurs  surfaces  de  séparation,  la  cor- 
née et  la  cristalloïde. 

Les  altérations  d'origine  sensoriale  revêtent  plusieurs  formes. 

I.  Hémlople.  —  La  moitié  du  champ  visuel  peut  être  plus  ou 
moins  obscurcie  ou  même  complètement  abolie  :  d'où  le  nom  d'hé- 
miopie.  L'hémiopie  peut  exister  dans  le  sens  vertical  ou  dans  le 
sens  horizontal. 

Vhémiopie  verticale  dans  laquelle  l'une  des  deux  parties  laté- 
rales est  troublée,  présenté  elle-même  deux  variétés  qu'il  est  très- 
utile  de  distinguer  :  elle  peut  être  homonyme  ou  croisée. 

Vhémiopie  homonyme  se  reconnaît  en  explorant  le  champ 
visuel  binoculaire.  Voici  à  quel  caractère.  Quand  le  regard  est 
dirigé  vers  un  objet  situé  à  quelques  pieds  de  distance,  une  moitié 
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seulement  est  vue  distÎDclement,  toutes  coDditions  d'éclairage  égales 
d'ailleurs  ;  l'autre  est  plongée  dans  une  ombre  plus  ou  moius  pro- 
fonde. Même  résultat  si  l'on  transporte  successivemeot  le  point  de 
mire  sur  tons  les  objets  qui  sont  à  portée  de  la  vue.  L'anatomîe 
permet  aisément  de  remonter  du  trouble  fonctionnel  à  sa  cause. 
Admettons  que  ce  soit  la  moitié  droite  des  objets  qui  reste  voilée. 
Les  axes  optiques  venant  s'entre-croiser  vers  le  centre  de  figure  du 
point  de  mire,  les  faisceaux  de  lumière  émanés  de  la  partie  située 
à  droite  viennent  impressionner  les  rétines  en  deux  points  sy- 
métriques et  par  conséquent  situés,  l'un  en  dedans  et  l'autre  en 
dehors,  à  une  même  distance  du  centre  qui  correspond  à  l'axe 
optique.  11  faut  donc,  pour  que  cette  partie  de  l'objet  ne  soit 
pas  vue,  qu'il  y  ait  anestbésie  de  la  rétine  ou  du  nerf  optique, 
d'un  côté  dans  sa  partie  externe  et  de  l'autre  dans  sa  moitié  in- 
terne. Cet  état  dérive  du  mode  de  répartition  des  nerfs  optiques  au 
DÎveau  du  cbiasma.  On  sait  que  ces  nerfs  s'entre-croisent,  mais  en 
partie  seulement,  et  de  telle  sorte  que  leurs  fibres  les  plus  ex- 
ternes poursuivent  leur  direction  primitive,  tandis  que  les  plus 
internes  passent  à  la  partie  interne  du  côté  opposé,  comme  l'Indi- 
que la  figure  24. 


Fig.  34.  —  Entre-croiiement  do»  oerTs  opUquei  »u  nive»u  du  cliiaBiui. 

Il  est  clair  que  la  moitié  externe  de  la  rétine  gauche  est  en  rap- 
port avec  le  même  nerf  optique  que  la  moitié  interne  de  la  rétine 
droite  et  réciproquement.  Par  conséquent,  si  dans  un  cas  donne 
semblable  à  celui  que  nous  avons  admis  tout  ii  l'heure  par  hypo- 
thèse, la  partie  externe  d'une  rétine  et  la  partie  interne  de 
l'autre  sont  simultanément  insensibles,  il  y  a  Heu  d'admettre 
une  lésion  de  l'une  des  bandelettes  optiques-  ou  de  ses  origines  cé- 
rébrales. 

Vhémiopie  croisée  se  reconnaît  à  ce  caractère  que  les  parties 
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similaires  des  deux  rétines,  soit  les  deux  moitiés  internes,  soit  les 
deux  moitiés  externes,  cessent  d'être  impressionnables.  Ici  on  n'ar- 
rive facilement   au   diagnostic  qu'en    interrogeant  monoculaire- 
ment  le  champ  visuel.  Voici  ce  que  Ton  constate  :  l'œil  gauche,  par 
exemple,  dirigé  vers  un  objet  éclairé  et  situé  à  bonne  portée, 
n'en  voit  bien  que  la  moitié  droite,  l'autre  moitié  restant   dans 
l'ombre.  L'œil  droit  interrogé  à  son  tour  ne  voit  pas  la  moitié  droite, 
mais  bien  la  moitié  gauche.   En  consultant  la  figure  précédente 
on  reconnaît  aisément  qu'un  semblable  trouble  ne  peut  résulter 
que  d'une  altération  des  deux  nerfs  optiques,  portant  d'jin  côté  sur 
la  moitié  externe,  de  l'autre  sur  la  moitié  interne  ou  réciproque- 
ment. L'hémiopie  est  donc  croisée.  Dans  cet  état  de  choses,  on  com- 
prend pourquoi  l'examen  doit  être  fait  monoculairement.  L'un  des 
yeux  voyant  distinctement  l'une   des   moitiés  de  l'objet  et  l'autre 
la  moitié  opposée,  il  en  résulte  que,  dans  l'acte  binoculaire,  les 
deux  yeux   peuvent  se  corriger  l'un  l'autre  et  fournir  au  senso- 
rium  une  image  uniformément  éclairée.  C'est  à  cette  circonstance 
apparemment  que  l'on  doit  de  constater  si  rarement  l'hémiopie 
croisée  qui  doit  être  assez  fréquente  dans  les  affections  de  l'encé- 
phale ou  de  ses  enveloppes,  et  en  particulier  dans  les  cas  d'hémor- 
rhagie  cérébrale. 

Dans  la  pratique,  la  détermination  de  l'existence  et  de  la  forme 
de  l'hémiopie  n'est  pas  toujours  aus^si  facile  ni  aussi  nette  que 
semble  le  promettre  l'anatomie.  Il  est  vrai  que  dans  les  amauroses 
hémiopiques,  on  rencontre  le  plus  souvent  d'autres  troubles  ner- 
veux, tels  que  lit  paralysie  des  nerfs  olfactifs,  du  moteur  oculaire 
commun,  etc.,  et  quelquefois  une  hémiplégie  complète,  qui  suffi- 
sent au  diagnostic. 

L'hémiopie  eét  habituellement  sous  la  dépendance  d'un  caillot 
embolique,  d'un  foyer  d'encéphalite,  ou  d'une  tumeur  qui  se  déve- 
loppe lentement  et  progressivement  à  la  base  du  crâne.  Toutefois, 
il  y  a  des  exceptions.  Nous  avons  fait  voir  souvent  dans  nos  confé- 
rences un  malade  atteint  d'une  maladie  organique  du  cœur  chez 
lequel  survint  une  hémiopie  homonyme  persistante^  très-bien  ca- 
ractérisée.' A  l'autopsie,  l'examen  le  plus  attentif,  pratiqué  à  l'œil 
nu  il  est  vrai,  ne  permit  de  constater  aucune  altération,  ni  ramol- 
lissement, ni  suffusion  sanguine  ou  séreuse,  etc. 

Dans  certains  cas  l'hémiopie  change  de  forme  chez  le  même 
malade  :  une  première  attaque  survient  d'un  côté  et  disparait 
après  quelques  jours...  longtemps  après,  elle  est  remplacée  par  une 
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seconde,  siégeant  du  côté  opposé.  Le  docteur  Woliaston,  qui  a  décrit 
avec  beaucoup  de  soin  ce  singulier  trouble  fonctionnel,  observa  sur 
lui-même  ces  hémiopies  alternantes.  Dans  une  première  attaque, 
les  moitiés  droites  des  deux  rétines  furent  complètement  anesthé- 
siées  ;  au  bout  de  dix  jours,  ce  premier  trouble  avait  disparu  :  vingt 
ans  plus  tard  ce  fut  le  tour  des  deux  moitiés  gauches,  et  pour- 
tant une  seule  couche  optique  était  altérée  et  envahie  par  une 
tumeur  de  consistance  caséeuse. 

L'hémiopie  p^it  être  un  symptôme  transitoire,  du  à  un  simple 
trouble  dynamique.  Mackensie  avance  avec  raison  que  les  altéra- 
tions de  Fencéphale  déterminent  souvent  des  troubles  dans  les 
fonctions  peu  en  rapport  avec  la  partie  lésée.  L'excitation  d'un 
cerveau  malade  réagit  autrement  que  celle  d'un  cerveau  sain  et 
des  effets  non  prévus  par  la  physiologie  peuvent  en  être  la  con- 
sécpience.  Il  y  a  lieu  de  croire  que  ces  troubles  fonctionnels  sont  dus 
à  des  troubles  dans  la  circulation  interstitielle,  dont  la  cause  organi- 
que peut  être  plus  ou  moins  éloignée.  On  conçoit  de  la  sorte  com- 
ment rhémiopie,  dans  ces  cas,  subsiste  longtemps  sans  que  les 
papilles  optiques  paraissent  malades.  Si  au  contraire  elle  est  due  à. 
une  cause  organique  directe,  représentée  le  plus  souvent  par  des 
tumeurs  du  crâne,  siégeant  dans  le  voisinage  des  couches  optiques, 
les  papilles  s-atrophient.  On  peut  exceptionnellement  rencontrer 
des  atrophies  papillaires  partielles  en  rapport  avec  Thémiopie.  De 
Graefe  a  rapporté  un  fait  dans  lequel  une  hémiopie  gauche  qui 
remontait  à  trois  ans  fut  suivie  d'une  atrophie  des  moitiés  droites 
des  papilles. 

Hémiopie  horizontale.  —  L'hémiopie,  au  lieu  d'être  verticale 
comme  dans  la  forme  précédente,  peut  être  horizontale.  La  partie 
supérieure  est  voilée,  la  partie  inférieure  reste  nette,  distincte.  C'est 
ainsi  que  les  choses  se  présentent  le  plus  souvent,  mais  non  cons- 
tamment, comme  l'ont  dit  certains  auteurs.  Il  est  des  cas  où  le 
contraire  existe,  au  moins  durant  un  certain  temps  :  le  malade 
voit  bien  en  haut  |et  mal  en  bas.  Il  arrive  même  que  l'hémiopie  est 
latérale  comme  dans  la  forme  précédente  ;  nous  en  avons  observé 
au  cas  d'origine  traumatique.  Toutefois,  ces  faits  sont  très-rares  et 
leur  signification  n'est  jamais  embarrassante  à  cause  de  leur  mode 
de  production  et  des  circonstances  dans  lesquelles  on  les  ob- 
serve. 

L'hémiopie  horizontale  débute  brusquement  :  tout  d'abord  elle 
n'est  pas  nettement  accusée^  tout  le  champ  yisuel  est  obscurci,  mai^ 
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beaucoup  plus  eu  haut  qu'en  bas.  A  mesure  que  les  milieux  ré- 
fringents recouvrent  leur  transparence,  rétal  des  choses  se  révèle 
mieux,  la  partie  supérieure  des  objets  reste  couverte  d'une  ombre 
profonde,  leur  partie  inférieure,  au  contraire,  devient  assez  dis- 
tincte. Une  ligne  courbe  ou  ondulée  les  sépare  Tune  de  l'autre.  A 
ce  signe  unique,  le  plus  souvent  découvert  par  le  malade  avant 
l'arrivée  du  médecin,  on  peut  affirmer  l'existence  d'un  épanche- 
ment  sous-rétinien  avec  décollement  de  la  rétine. 

II.  Bëtréclssements  centripètes  ou  eenîTitugem  du  cliamp 
irlttuei.  —  Le  champ  visuel  est  fréquemment  rétréci  de  la  péri- 
phérie vers  le  centre.  Ses  limites  horizontales  et  verticales,  au  lieu 
de  mesurer  de  160**  à  i70%  ne  présentent  plus  que  des  angles  de  100, 
de  80,  de  oO,  de  20*  et  même  moins.  La  vue  distincte  disparait 
pour  peu  que  l'on  s'écarte  du  point  de  mire,  comme  il  arrive  quand 
un  œil  sain  regarde  à  travers  un  tube  de  quelques  centimètres  de 
diamètre.  Cette  diminution  concentrique  est  rarement  régulière.  On 
croit  généralement  que  dans  les  cas  d'excavation  pathologique  de  la 
papille  optique  le  champ  visuel  est  surtout  rétréci  en  haut  et  en 
bas,  ce  qui  lui  donne  une  forme  allongée  dans  le  sens  transversal. 
D'après  les  recherches  de  Fœrster,  il  existerait  une  relation  cer- 
taine et  caractéristique  entre  la  configuration  des  champs  visuels 
et  les  maladies  diverses  de  l'appareil  nerveux  de  l'œil. 

Dans  l'atrophie  papillaire,  qui  se  lie  à  l'ataxie  locomotrice,  les 
parties  insensibles  ont  de  la  tendance  à  prendre  la  forme  d'un 
secteur  dont  le  sommet  correspond  à  la  tache  de  Mariotte.  Ces  sec- 
teurs, qui  dépassent  en  étendue  un  quart  de  cercle,  siègent  surtout 
en  haut  et  en  dehors,  plus  rarement  en  bas  et  en  dedans.  Ce  n'est 
qu'à  une  période  avancée  du  mal  que  la'  partie  restée  sensible  dimi- 
nue, et  que  la  vision  distincte  se  limite  aune  petite  surface  étendue 
de  la  tache  de  Mariotte  à  la  tache  jaune. 

Dan^  le  glaucome,  le  rétrécissement  est  plus  régulièrement  con- 
centrique; il  est  marqué  surtout  en  dedans  et  en  bas.  Il  arrive  que 
la  limite  de  la  partie  sensible  s'est  rapprochée  à  lO**  et  même  5"  du 
point  de  fixation  avant  que  le  rétrécissement  commence  en  dehors 
et  se  continue  jusqu'à  ce  que  la  vision  soit  restreinte  à  une  petite 
surface  dont  le  centre  est  la  macula.  Dans  d'autres  affections  le  ré- 
trécissement suit  une  marche  inverse.  Il  débute  par  la  macula  et 
respecte  le  reste  de  la  rétine,  de  telle  façon  que  l'altération  se  tra- 
duit par  un  véritable  trou  obscur  dans  le  champ  visuel,  trou  s'éten- 
dant  jusque  vers  la  tache  de  Mariotte.  Dans  cette  dernière  forme. 
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lophibalmoscope  ne  découvre  rien,  et  Tamblyopie  est  coDstam- 
ment  bilatérale. 

III.  «colonies  du  cliamp  wlsnel.  —  L'altération  du  champ 
visuel  se  présente  sous  une  troisième  forme  moins  régulière,  moins 
étendue  et  quelquefois  plus  difficile  à  constater  que  les  précé- 
dentes. Le  malade  remarque  de  petites  tacbes  obscures  qui  conser- 
vent invariablement  la  même  position  dans  Tespace  tant  que  l'œil 
fixe  le  même  point.  C'est  à  ces  espaces  sombres  que  Ton  a  donné 
le  nom  de  scotomes.  Quelques  auteurs  les  désignent  aussi  par  le  nom 
impropre  de  moucbes  fixes  par  opposition  avec  la  dénomination  de  ' 
mouches  volantes.  Le  scotome  est  fixe,  mais  il  n'est  pas  mouche, 
ces  dernières  ayant  pour  raison  d'être  non  une  incapacité  sensoriale, 
mais  une  ombre  projetée  sur  la  rétine  par  quelque  opacité  siégeant 
dans  l'appareil  de  réfraction. 

Les  scotomes  peuvent  affecter  les  formes  les  plus  bizarres;  quel- 
ques malades  les  comparent  à  des  moucbes,  à  des  points  noirs 
qui  viennent  fatalement  entrecouper  leur  champ  de  vision,  d'au- 
tres leur  attribuent  la  forme  d'une  croix,  d'une  bande  allongée,  d'un, 
caractère  d'alphabet,  d'un  papillon,  etc.  L'imagination  surexcitée 
se  plaît  souvent  à  prêter  les  formes  les  plus  étranges  à  ces  appa- 
ritions ;  cependant,  quand  on  soumet  à  une  analyse  comparative 
les  formes  de  scotomes  indiquées  par  les  malades,  on  y  reconnaît 
presque  toujours  soit  de  petits  cercles  noirs,  plus  ou  moins  com- 
plets, soit  des  lignes  noires  se  rencontrant  sous  des  angles  variables, 
circonscrivant  des  espaces  plus  clairs  et  au  niveau  desquels  toute 
sensation  lumineuse  n'a  pas  complètement  disparu. 

Les  scotomes  sont  toujours  noirs  ;  ils  sont  vus  dans  l'espace, 
mais  plus  nettement  et  d'une  façon  plus  gênante  sur  la  page  du 
livre  qu'on  lit,  sur  la  feuille  de  papier  qui  sert  pour  écrire,  etc. 

Les  scotomes  révèlent  des  points  insensibles  dans  la  rétine.  Sou- 
vent leur  existence  se  rattache  à  des  lésions  graves  et  appréciables 
de  cette  membrane,  telles  que  des  apoplexies,  des  dégénérescences 
graisseuses,  des  altérations  de  nutrition  de  la  choroïde,  etc.  — 
D'autres  fois  ils  semblent  provenir  de  simples  congestions,  provo- 
quées ou  entretenues  par  un  exercice  forcé  de  la  vision,  comme  il 
arrive  chez  les  micrographes,  les  graveurs  sur  métaux,  etc.  Ces 
exercices  seront  d'autant  plus  pernicieux  que  l'on  aura  moins  pris 
garde  de  corriger  quelques  légers  degrés  d'amétropie. 

Il  est  une  forme  de  scotomes  qui  mérite  d'être  plus  spéciale- 
ment signalée,  en  raison  de  son  siège,  4e  sa  rareté  et  des  difficultés 
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du  diagnostic.  Ici  les  taches  aveugles  sont  centrales,  disposées  sy- 
métriquement, par  rapport  aux  axes  visuels,  et  semblent  dues  à 
Tagrandissement  des  tâchea  aveugles  physiologiques.  Dans  les 
quatre  observations  qu'il  nous  a  été  possible  de  recueillir,  les  sco- 
tomes  centraux  avaient  occasionné  des  troubles  assez  graves  pour 
rendre  impossible  tout  exercice  de  la  vision  rapprochée.  Les  lignes 
d'imprimerie,  même  pendant  la  vision  binoculaire,  étaient  coupées 
en  morceaux  par  des  taches  noires  qui  couvraient  un  certain  nom- 
bre de  mots  ou  de  syllabes  et  empêchaient  de  composer  la  phrase. 
11  est  vrai  que  l'habitude  conduit  à  corriger. ce  défaut  par  des 
mouvements  de  tête  qui  déplacent  automatiquement  Taxe  visuel. 
Une  éducation  de  ce  genre  permit  à  un  peintre  distingué  de  repren- 
dre ses  travaux,  et  même  de  lire  et  d'écrire.  Dans  un  autre  cas  observé 
chez  un  jeune  homme,  l'altération  de  la  vision  était  compliquée 
d'une  héméralopietrès-ancienne.  Ici,  l'ophthalmoscopene  découvre 
aucune  altération  appréciable.  Par  une  simple  coïncidence  sans 
doute,  l'œil  était  atteint  d'amétropie  dans  les  quatre  faits  qui  me 
sont  personnels,  une  fois  hypermétrope,  une  fois  myope  et  deux 
fois  astigmate. 

Le  diagnostic  de  ces  scotomes  centraux  que  nous  appellerons 
essentiels  parce  que  nos  moyens  d'investigation  ne  leur  trouvent 
aucune  cause  matérielle,  est  facile  si  l'on  procède  méthodiquement 
à  la  détermination  du  champ  visuel.  Le  malade  signale,  en  dehors 
de  la  petite  croix  qui  sert  de  point  de  mire,  une  surface  plus 
large  que  la  tache  aveugle  physiologique  et  qui  s'étend  parfois 
jusqu'à  la  macula.  Ce  qui  aide  encore  à  les  reconnaître,  c'est  qu'ils 
sont  constamment  symétriques.  Leur  traitement  s'est  montré  jus- 
qu'alors infructueux.  Fort  heureusement  qu'ils  restent  indéfiniment 
stalionnaires. 

On  peut  juger  par  les  détails  précédents  combien  ces  faits  res- 
semblent à  ceux  qui  ont  été  signalés  par  Fœrster  et  qui  viennent 
d'être  rappelés  à  la  page  88.  Le  trouble  fonctionnel  est  le  même,  seu- 
lement Fœrsteren  place  le  point  de  départ  dans  la  macula,  tandis 
que  nous  croyons  l'avoir  constaté  au  niveau  de  la  tache  aveugle. 

IV.  Iftaltonlsme  [dyschromatopsie^  akyanoblepsie,  chromaiopseu- 
dopsie^  achromatopsié).  —  La  partie  centrale  de  la  rétine  perçoit  à 
l'état  normal,  toutes  les  couleurs  du  spectre  ;  elle  permet  de  les 
distinguer  les  unes  des  autres.  Cette  faculté  est  perdue  ou  pervertie 
chez  un  certain  nombre  de  sujets.  C'est  à  cette  curieuse  altéra- 
tion de  la  fonction  visuelle  que  l'on  a  donné  le  nom  de  Daltonisme, 
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du  nom  du  physicien  anglais  Dalton,  qui  Ta  décrite  le  premier  en 
1798,  après  l'avoir  observée  sur  lui-même. 

Le  daltonisme  revêt  deux  formes  principales  que  Seebeck  a  bien 
décrites  dans  les  Annales  de  Poggendorff[{%yi), 

a.  Quelques  malades  ne  distinguent  dans  le  spectre  que  deux 
couleurs  auxquelles  ils  donnent. le  nom  de  bleu  et  de  rouge. 

b.  Dans  la  grande  majorité  des  cas,  ils  ne  voient  pas  du  tout 
le  rouge  peu  lumineux,  le  rouge  intense  leur  parait  vert  sale.  Le 
jaune  leur  donne  Timpression  du  vert  à  un  plus  haut  degré  que 
le  vert  lui-même,  qui  est  d'une  teinte  moins  franche.  Ces  deux  de- 
grés dans  la  perception  du  vert  sous  l'impression  du  jaune  et  du 
vert  font  qu'instruits  par  leur  expérience,  les  Daltonistes  attribuent 
aux  deux  couleurs  leur  valeur  propre.  Enfin,  le  bleu  et  le  violet 
paraissent  bleus.  Malgré  ces  imperfections,  le  daltonisme  n'em- 
pêche pas,  le  plus  souvent,  de  distinguer  toutes  les  couleurs  çt 
même  des  différences  de  ton  très-légères,  à  la  suite  d'une  éduca- 
tion suffisante. 

Le  daltonisme  est  fréquent,  surtout  dans  ses  degrés  légers. 
G.  Wilson,  qui  a  appelé  l'attention  sur  l'inconvénient  des  signaux 
colorés  employés  sur  les  chemins  de  fer,  a  trouvé  plus  de  cinq 
Daltonistes  sur  cent  personnes  examinées.  Ajoutons  même  qu'en 
employant  des  procédés  plus  délicats,  on  trouve  rarement  trois 
personnes  qui  voient  les  couleurs  de  la  même  façon.  Mais  si  la 
dyschromatopsie  est  une  imperfection  très-répandue,  elle  ne  devient 
une  infirmité  que  si  elle  existe  à  un  haut  degré. 

On  ne  saurait  expliquer  la  cause  de  ce  trouble  dans  la  perception 
des  couleurs  sans  connaître  le  mode  suivant  lequel  s'opèrent  les  im- 
pressions des  ondes  lumineuses.  Or,  à  cet  égard,  on  en  est  encore  ré- 
duit à  des  hypothèses  plus  ou  moins  plausibles.  La  plus  rationnelle 
nous  parait  être  encore  celle  qui  fut  formulée  par  Thomas  Young  en 
1807.  Il  explique  tous  les  phénomènes  de  la  vision  à  l'aide  des  deux 
hypothèses  suivantes  :  a.  Il  existe  dans  l'œil  trois  sortes  de  fibres 
nerveuses  dont  l'excitation  donne  la  sensation  du  rouge,  du  vert  et 
du  violet,  b.  La  lumière  excite  les  trois  espèces  de  fibres,  mais 
avec  une  intensité  différente,  selon  la  couleur. 

Le  rouge  simple  excite  fortement  les  fibres  sensibles  au  rouge, 
et  faiblement  les  deux  autres. 

Le  jaune  excite  modérément  les  fibres  du  rouge  et  du  vert,  et 
modérément  celle  du  violet  :  l'ébranlement  simultané  des  fibres 
du  rouge  et  du  vert  donne  donc  la  sensation  du  jaune.  Le  vert 
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n'excite  fortement  qu'une  seule  espëctj  de  fibres.  Il  en  est  de  même 
du  \iolet. 

Le  bleu  excite  peu  les  fibres  du  rouge,  et  modérément  les  fibres 
du  vert  et  du  violet. 

Dans  cet  ordre  dUdées,  la  sensation  de  couleur  serait  due  soit 
à  Tcxcitation  isolée  d'un  seul  ordre  de  fibres,  soit  à  Texcitation  si* 
multanée,  mais  à  des  degrés  différents,  des  trois  ordres  réunis. 
L'hypothèse  de  Th.  Young  n'est  pas  démontrée  par  l'anatomie , 
mais  il  faut  convenir  qu'elle  rend  bien  clairement  compte  des  faits, 
et  qu'elle  trouve  un  remarquable  appui  dans  la  théorie  de  Helm- 
holtz,  relativement  au  mode  de  perception  des  ondes  sonores. 

Le  daltonisme  est  le  plus  souvent  congénital  et  incurable.  Il 
peut  être  provoqué  artificiellement.  La  santonine  a  la  propriété 
d'anesthésier  les  fibres  nerveuses,  mises  en  vibration  par  la  lon- 
gueur d'onde  du  violet.  L'injection  de  SO  centigrammes  de  san- 
tonate  de  soude  empêche,  au  bout  d'un  quart  d'heure,  de  perce- 
voir la  couleur  violette,  et  fait  prendre  aux  divers  objets  une  teinte 
jaune  très-marquée. 

Le  daltonisme  se  développe  fréquemment  pendant  le  cours  des 
affections  de  la  rétine  et  du  nerf  optique.  Dans  ces  conditions,  il 
diffère  peu  du  daltonisme  congénital.  Il  se  traduit  d'abord  par  la 
difficulté,  puis  par  l'impossibilité  de  distinguer  les  nuances  secon- 
daires. Plus  tard,  la  perception  du  rouge  est  compromise,  puis 
abolie.  De  même  le  bleu  et  le  jaune,  facilement  perçus  isolément, 
ne  sont  plus  i^econnus  si  on  les  place  l'un  à  côté  de  l'autre  ;  le 
malade  perçoit  une  teinte  verte. 

On  conçoit  que  ce  trouble  fonctionnel  devienne,  entre  des 
mains  exercées,  un  intéressant  élément  de  diagnostic.  Nous  ne  sau- 
rions trop  approuver  le  docteur  Galezowski  d'avoir  récemment  ap- 
{)elé  Tattention  sur  ce  point.  Si  la  valeur  clinique  de  ce  moyen  d'in- 
vestigation a  été  exagérée  par  lui,  il  y  a  lieu  d*espérer  que  l'on  ren- 
contrera dans  cette  voie  des  particularités  dignes  dlntérêt  sur  la 
question  si  peu  connue,  si  complexe,  de  la  perception  des  couleurs. 

Pour  constater  Texistence  de  la  dyschromatopsie,  il  suffit  de  sou- 
mettre à  Texamen  du  malade  des  papiers  diversement  colorés  :  les 
couleurs  non  {perçues  paraîtront  grises,  ou  se  confondront  soit  avec 
les  nuances  voisines  du  spectre,  soit  avec  la  complémentaire.  En  sub- 
stituant au  papier  des  verres  colorés,  on  jugera  mieux  du  degré 
de  la  perversion,  |)arce  que  dans  cette  dernière  expérience  les  cou- 
leurs, étant  beaucoup  plus  vives,  seront  moins  facilement  confon- 
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dues.  Si  dans  cette  dernière  épreuve  la  confusion  persiste,  on  pourra 
e»  conclure  qu'il  existe  un  haut  degré  de  daltonisme.  Ces  procédés 
sont  simples,  mais  très-élémentaires.  Le  tableau  du  spectre  donne 
des  résultats  meilleurs.  E.  Rose  a  proposé,  il  y  a  quelques  années, 
un  instrument  destiné  à  l'utiliser.  Il  se  compose  d'un  prisme  de 
Nicol,  d'un  diaphragme  rectangulaire,  d'un  prisme  biréfringent, 
d'une  lame  de  quartz  et  d'un  second  prisme  de  Nicol,  le  tout  su- 
perposé et  disposé  sur  une  seule  et  même  ligne. 

V.  PUaspliénefi,  Iniages  entoptlques. — La  sensibilité  spé- 
ciale de  la  rétine  peut  être  mise  en  jeu  par  un  ébranlement  quel- 
conque et  surtout  par  une  pression  mécanique  exercée  directement 
sur  elle  à  travers  la  sclérotique  et  le  tissu  des  paupières.  Il  se  pro- 
duit de  la  sorte  des  sensations  lumineuses,  identiques  à  celles  que 
détermine  la  lumière  venue  du  dehors,  et  auxquelles  on  a  donné  le 
nom  de  phosphènes.  C'est  ainsi  qu'un  coup  porté  directement  sur 
l'œil,  ou  même  un  choc  violent  à  la  tête,  peut  provoquer  des  sen- 
sations de  lumière,  et  faire  voir  milie  chandelles^  suivant  l'expres- 
sion populaire.  Dans  ces  cas,  l'impression  est  extériorée  par  le 
sujet  selon  le  principe  inné  de  direction  qui  consiste  à  attribuer  aux 
rayons  lumineux  la  direction  de  la  normale  du  point  ou  des  points 
impressionnés  de  la  rétine.  Par  conséquent,  une  compression  de 
la  rétine  en  bas  provoquera  une  apparition  lumineuse  en  haut,  et 
de  même  pour  les  autres  directions. 

Ces  sensations  accidentelles  de  lumière  ont  été  signalées  depuis 
longtemps  déjà.  Morgagni  le  premier  les  a  décrites  avec  soin,  il  a 
même  indiqué  leur  importance  dans  le  pronostic  de  la  cataracte  vraie. 
Newton,  Brewster,  MuUer,  etc.,  en  firent  aussi  mention.  Mais 
il  appartient  à  Serres  (d'Uzès)  d'avoir  fait  de  cette  particularité 
physiologique  un  excellent  procédé  pour  déterminer  l'état  de  la 
sensibilité  rétinienne. 

Pour  obtenir  les  phosphènes,  il  faut  placer  le  sujet  dans  un  mi- 
lieu peu  éclairé  et  lui  recommander  de  fermer  doucement  les  yeux 
comme  dans  l'attitude  du  sommeil.  On  exerce  alors  une  compres- 
sion sur  le  globe  oculaire,  à  travers  la  paupière.  L'image  lumi- 
neuse a  d'autant  plus  de  netteté  et  d'éclat  que  le  point  comprimé 
est  mieux  circonscrit.  Serres  conseille  d'opérer  cette  compression 
avec  l'extrémité  unguéale  de  la  pulpe  du  doigt.  On  peut  avec  au- 
tant d'avantage  se  servir  de  l'extrémité  mousse  d'un  petit  corps 
dur,  tels  qu'un  crayon,  une  curette,  etc.  En  opérant  successive- 
ment dans  les  quatre  directions  cardinales,  on  obtient  les  phosphè- 
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nés  cardinaux  correspondants.  On  désigne  sous  le  nom  de  phosphène 
frontal^  celui  qui  succède  à  la  compression  de  la  région  supérieure 
de  la  rétine  :  il  est  situé  dans  Fangle  yisuel  jugal;  àe  phosphène 
jugal^  celui  qui  siège  dans  Tangle  visuel  frontal  ;  de  phosphène  na- 
sal^ celui  qui  siège  dans  Tangle  visuel  temporal,  et  enfin  de  phos- 
phène temporal^  celui  qui  siège  dans  Fangle  visuel  nasal.  On  peut 
tout  aussi  facilement  provoquer  Fapparition  des  phospbènes  dans 
des  directions  intermédiaires. 

Les  phosphènes  affectent  la  forme  générale  d*un  cercle,  surtout 
si  la  compression  est  faite  avec  le  doigt.  Mais  ce  cercle  n'est 
pas  égal  pour  les  quatre  points  cardinaux  :  le  phosphène  nasal  re-  . 
présente  un  cercle  complet,  ou  seulement  marqué  d'une  petite 
échancrure,  1^  phosphène  temporal  offre  une  échancrure  beau- 
coup plus  considérable,  le  phosphène  frontal  est  sensiblement 
demi-circulaire,  enfin  le  phosphène  jugal  est  réduit  à  un  tiers  ou 
un  quart  de  cercle.  Cette  différence  n'accuse  point  des  degrés  iné- 
gaux dans  la  sensibilité  rétinienne  :  elle  tient  à  ce  que  le  globe 
oculaire  n'est  pas  également  accessible  au  doigt. 

Le  cercle  phosphénien  est  d'un  blanc  bleuâtre,  comparable  à  la 
lumière  du  gaz.  Sa  coloration  varie  suivant  le  degré  d'obscurité 
du  milieu  ambiant,  et  aussi  suivant  sa  direction. 

Outre  Fapparition  lumineuse  située  au  côté  opposé  du  point 
comprimé,  il  en  existe  une  seconde  située  du  même  côté  et  signalée 
pour  la  première  fois  par  Brewster.  On  Fa  désignée  sous  le  nom 
de  petit  phosphène,  par  opposition  avec  la  première  appelée  grand 
phosphène.  Le  petit  phosphène  est  le  contre-coup  de  la  compres* 
sion  :  il  se  produit  sur  un  point  de  la  rétine  diamétralement 
opposé. 

Outre  ces  apparitions  lumineuses,  il  en  est  d'autres  qui  sur- 
viennent sous  Faction  de  chocs  divers  capables  d'ébranler  la  rétine. 

Les  changements  brusques  dans  le  mouvement  de  convergence 
des  yeux  et  Fétat  de  Faccommodation  donnent  aussi  naissance 
à  des  cercles  lumineux.  On  sait  qu'au  mouvement  de  convergence 
s'associe  toujours  un  effort  d'accommodation  de  même  valeur.  En 
entrant,  par  exemple,  dans  un  appartement  sombre,  il  suffit  de 
faire  converger  énergiquement  les  yeux  pour  obtenir  deux  cercles 
lumineux.  Le  même  phénomène  est  observé  par  ceux  qui,  après  avoir 
longtemps  exercé  la  vision  distincte  rapprochée,  se  placent  subite- 
ment dans  l'obscurité.  Tel  est  le  cas  des  personnes  qui  ont  l'ha- 
bitude   de   lire  longtemps  au  lit.  Après  avoir  éteint  la  lumière, 
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elles  voient  des  cercles  de  feu  passer  rapidement  et  se  reproduire 
à  de  courts  intervalles  pendant  plusieurs  minutes.  Il  arrive  même 
assez  fréquemment  que  certaines  personnes,  très-impressionnables 
à  la  lumière,  ne  peuvent  s'exposer  à  la  vive  lumière  d'une  salle  de 
spectacle  ou  de  bal  sans  éprouver  pendant  plusieurs  minutes,  et 
même  pendant  une  demi-heure  des  sensations  lumineuses,  rappe- 
lant la  forme  et  Téclat  des  lumières  qui  les  avaient  éblouies  peu  de 
temps  auparavant. 

L'exploration  de  la  sensibilité  rétinienne  par  les  phosphènes 
a  rendu  de  grands  services  à  la  pratique  :  elle  est  encore  la  seule 
ressource,  lorsque  les  milieux  réfringents  ont  totalement  perdu  leur 
transparence,  comme  il  arrive  chez  les  cataractes  atteints  d'atré- 
sie  pupillaire.  En  toute  autre  circonstance,  l'examen  ophthalmosco^ 
pique  sera  préféré  :  il  est  plus  simple,  plus  sûr,  et  nécessite  à  un 
moindre  degré  le  concours  de  l'intelligence  du  malade. 

La  sensibilité  de  la  rétine  à  la  pression  rend  facilement  compte 
des  sensations  subjectives  qui  s'observent  dans  le  cours  de  certaines 
affections  des  membranes  de  l'œil.  Dans  toutes  les  maladies  qui  pro- 
voquent un  excès  de  tension  intra-oculaire,  comme  le  glaucome, 
l'irido-choroïdite ,  les  cataractes,  au  début,  le  patient  est  tour- 
menté par  l'apparition' fréquente  de  cercles  lumineux  d'un  blanc 
jaunâtre,  ou  d'étincelles  de  couleur  jaune-orangé,  qui  traversent  le 
champ  de  la  vision.  On  conçoit  sans  peine  que  la  pression  intra- 
oculaire  joue  le  même  rôle  que  la  pression  du  doigt  ;  seulement, 
comme  elle  est  la  même  sur  tous  les  points,  elle  provoque  plutôt 
des  sensations  de  surfaces  plus  ou  moins  éclairées  que  des  images 
nettes  comme  les  phosphènes. 

Ces  sensations  lumineuses  affectent  diverses  formes  :  tantôt  ce 
sont  de  petites  mouches  irisées  qui  traversent  le  champ  visuel, 
tantôt  des  espèces  de  flocons  de  neige,  d'autres  fois  des  arborisa- 
tions grisâtres,  etc. 

ARTICLE  111. 

Altérations  du  champ  visuel  par  défknt  de  transparence  de 

Tappareil  de  réfraction. 

On  désigne  ces  altérations  sous  le  nom  de  myodésopsie  (de  i^uta, 
mouche,  slSbç,  forme,  et  &<^,  œil).  Ce  sont  en  effet  des  apparitions  de 
couleur  plus  ou  moins  sombre,  de  formes  très-variées,  et  que  Von 


96  OPHTHALMOSCOPIE. 

compare  le  plus  communément  à  des  mouches  suspendues  et 
voltigeant  dans  l'air.  11  est  peu  de  questions  en  ophthalmologie 
qui  aient  autant  exercé  l'imagination  des  auteurs.  Leur  grande 
fréquence,  leur  existence  compatible  a\éc  la  vue  la  meilleure,  les 
sombres  préoccupations  que  provoque  leur  apparition  chez  cer- 
tains esprits,  enfin,  il  faut  bien  le  dire,  la  question  non  encore 
résolue  de  leur  provenance,  sont  des  motifs  suffisants  pour  justi- 
fier la  multiplicité  des  hypothèses  qui  ont  été  émises  à  leur  sujet. 

Les  mouches  sont  toujours  produites  par  des  ombres  projetées 
sur  la  rétine;  celle-ci  est  plus  ou  moins  épaisse,  plus  ou  moins 
étendue,  suivant  la  forme,  Téloignement,  la  translucidité  relative 
du  corps  opaque  qui  lui  donne  naissance.  Elle  est  à  l'égard  de  ce 
dernier  dans  un  rapport  qui  peut  toujours  être  défini.  Ces  divers  ca- 
ractères distinguent  essentiellement  la  mouche  du  scotome  dans  le- 
quel, ainsi  que  nous  l'avons  dit,  il  n'y  a  pas  d'ombre  portée  sur  la 
rétine,  et  par  conséquent,  pas  de  corps  opaque  pour  la  produire, 
mais  bien  une  incapacité  plus  ou  moins  complète  d'un  ou  de  plu- 
sieurs points  de  cette  membrane. 

Les  caractères  de  la  mouche  sont  déterminés  par  l'opacité  qui 
lui  donne  naissance. 

Les  caractères  du  scotome  sont  déterminés  par  l'étendue,  le  siège 
et  le  degré  de  l'insensibilité  de  la  rétine. 

Les  mouches  sont  de  deux  ordres  :  les  unes  sont  fixes,  et  les  autres 
mobiles. 

Uonclies  fixes.  —  Les  mouches  fixes  surtout  ont  été  confondues 
avec  les  scotomes,  parce  que,  comme  ces  derniers,  elles  conservent 
immuablement  la  même  position  dans  l'espace,  tant  que  l'œil  re- 
garde le  même  point.  Si  elles  paraissent  parfois  animées  d'un  léger 
mouvement,  c'est  que  l'œil,  conservant  difficilement  une  immobilité 
absolue,  a  subi  une  légère  déviation  involontaire.  Et  par  contre,  elles 
suivent  tous  les  mouvements  volontaires  du  globe;  elles  s'élèvent 
quand  l'œil  se  porte  en  haut,  elles  s'abaissent  quand  il  se  porte  en 
bas,  etc. 

Les  mouches  fixes  apparaissent  sous  des  formes  variées  :  tantôt 
c'est  un  fer  à  cheval  ou  un  disque  plus  ou  moins  complet,  dont  le 
bord  est  sombre  et  le  centre  beaucoup  plus  clair,  tantôt  elles  sont 
comparées  à  un  chiffre,  un  caractère  d'alphabet  ;  ailleurs  c'est  un 
nuage  grisâtre,  une  sorte  de  fumée  de  tabac,  dans  laquelle  appa- 
raissent  une  foule  de  points  noirs.  L'expression  subjective  de 
mouches  fixes  pourrait  être  facilement  confondue,  comme  on  le  voit, 
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avec  celle  de  scotomes,  surtout  chez  des  sujets  peu  exercés  à  ana- 
lyser leurs  seùsations.  Mais  Texamen  de  Tappareil  dioptrique  lèvera 
toute  difficulté.  Il  sera  nul,  s'il  s'agit  d'un  scotome;  il  décèlera 
une  opacité  s'il  s'agit  de  mouches  fixes;  parfois  ce  sera  une  infil- 
tration légère  des  lames  de  la  cornée,  ou  des  dépôts  granulo-grais- 
seux,  punctiformes,  situés  à  la  face  profonde  de  cette  membrane 
derrière  la  membrane  de  Descemet  ;  le  plus  souvent  on  trouvera 
des  altérations  de  l'appareil  cristallinien,  soit  des  dépôts  granuleux 
très-fins,  disséminés  dans  les  couches  corticales,  soit  des  exsudats 
légers  et  pigmentés,  déposés  sur  la  cristalloïde  antérieure  pendant 
le  cours  d'une  irido-choroîdite.  La  recherche  de  ces  opacités  ré« 
clame  quelque  attention  en  raison  de  leur  petit  volume  et  d'un  cer- 
tain degré  de  transparence  qui  leur  feste.  Nous  avons  indiqué  com- 
ment on  parvient  à  éviter  des  erreurs  de  diagnostic  d'autant  plus 
préjudiciables  qu'elles  conduisent  fatalement  à  attribuer  les  troubles 
de  la  vision,  soit  à  une  simulation,  soit  à  une  insensibilité  rétinienne. 

Monclies  irolanies.  —  Les  mouches  volantes^  par  opposition 
aux  mouches  fixes,  sont  caractérisées  par  des  apparition^  mobiles 
plus  ou  moins  fugitives  dans  le  champ  de  la  vision. 

11  est  utile  d'en  faire  deux  groupes  :  les  unes  peuvent  être  considé- 
rées comme  physiologiques^  en  ce  sens  qu'elles  gênent  si  peu  la  vi- 
sion qu'on  ne  les  découvre  que  par  hasard,  et  que  chacun  peut  les 
voir  sur  soi-même  en  se  plaçant  dans  certaines  conditions  déter- 
minées ;  les  autres  sont  morbides^  en  ce  sens  qu'elles  troublent  la 
vue  et  qu'on  les  rencontre  surtout  chez  les  sujets  qui  présentent  une 
altération  pathologique  des  milieux  réfringents  et  plus  spéciale- 
ment du  corps  vitré. 

Mouches  volantes  physiologiques.  —  Les  plus  communes  consis- 
tent en  de  petits  globules,  marqués  d'un  contour  noir  et  d'un  centre 
clair,  qui  apparaissent  dans  le  champ  de  la  vision.  Ces  globules 
parfaitement  ronds,  de  volumes  inégaux,  se  présentent  tantôt  isolés, 
tantôt  en  groupes  irréguliers,  tantôt  juxtaposés  linéairement  de  fa- 
çon à  représenter  une  sorte  de  chapelet  plus  ou  moins  ondulé, 
flexueux  et  souvent  replié  sur  lui-même.  Tous  ces  petits  corps  sont 
animés  de  mouvements  dans  le  champ  visuel.  Au  moment  où  le 
regard  se  porte  en  haut,  ils  apparaissent  vers  la  partie  la  plus  élevée, 
puis  redescendent  tantôt  verticalement,  tantôt  obliquement  soit  en 
dehors,  soit  plus  fréquemment  en  dedans.  C'est  à  tort  que  certains 
auteurs  leur  ont  attribué  un  mouvement  constant  de  haut  en  bas,  et 
de  dehors  en  dedans.  La  chute  de  ces  corps  globulaires  n'est  pas 
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d'ailleurs  aussi  prononcée  qu'elle  le  parait.  L'illusion  provient  de 
ce  que  Tœil,  après  avoir  constaté  leur  existence  dans  les  régions 
élevées  du  champ  visuel,  les  suit  instinctivement  dans  leur  chute, 
et  fait  ainsi  paraître  celle-ci  plus  rapide.  Mais  si  par  un  effort  de  la 
volonté  le  regard  reste  fixé  sur  le  même  point,  on  constate  fréquem- 
ment qu'ils  peuvent  rester  momentanément  immobiles,  être  animés 
de  mouvements  transversaux  et  qu'ils  ne  descendent  que  lentement 
à  l'horizon. 

Les  divers  groupements  de  ces  corps  globulaires  ont  été  désignés 
par  des  noms  différents  que  nous  ne  pouvons  passer  sous  silence, 
parce  qu'ils  existent  dans  le  langage  scientifique. 

Lorsqu'ils  forment  deux  bandes  étroites,  rectilignes  ou  légère- 
ment ondulées,  composées  de  deux  lignes  sombres  qui  circonscri- 
vent un  espace  clair,  ils  représentent  ce  que  Mackenzie  a  décrit  sous 
le  nom  de  spectre  aqueux.  Quand  ils  semblent  détachés  les  uns 
des  autres,  ils  portent  le  nom  de  spectre  globulaire  isolé  (Mac- 
kenzie); s'ils  sont  groupés  en  chapelet  flexueux,  entortillés  de  façon 
à  simuler  plus  ou  moins  grossièrement  l'aspect  d'un  collier  de 
perles,  ils  constituent  le  spectre  perlé  (Mackenzie). 

On  peut  constater  sur  soi-même  l'existence  et  les  divers  modes 
d'agencement  de  ces  petits  globules  à  l'aide  d'une  expérience  très- 
simple.  Il  suffit  de  fixer  l'horizon  ou  un  mur  bien  éclairé,  à  travers 
une  carte  percée  d'un  petit  trou  et  maintenue  à  10  millimètres  de 
Tœil.  Dans  ces  conditions,  les  rayons  qui  pénètrent  dans  l'œil  affec- 
tent une  direction  sensiblement  parallèle.  Immédiatement  les  glo- 
bules apparaissent  en  très-grand  nombre.  Le  champ  visuel  en  est 
en  quelque  sorte  tapissé  ;  ce  qui  lui  donne  un  aspect  chagriné,  gri- 
sâtre {pL  IV,  fig.  2).  On  les  voit  flotter  lentement  à  quelques  pieds 
de  distance,  puis,  quand  le  regard  est  dirigé  en  haut,  reparaître  au 
zénith,  rester  un  instant  immobiles  et  reprendre  ensuite  leur  mou- 
vement descendant.  Si  l'on  augmente  le  diamètre  du  trou  qui  sert 
d'oculaire,  toute  apparition  disparait.  En  plein  air,  quand  le  re- 
gard est  dirigé  à  l'horizon,  ces  spectres  paraissent  plus  volumi- 
neux, sans  cesser  de  présenter  les  mêmes  variétés;  ils  ont  aussi 
des  contours  moins  nets  et  par  conséquent  moins  faciles  à  décrire. 
En  cherchant  à  les  définir,  on  reconnaît  le  plus  souvent  une  forme 
rubanée  claire  avec  des  contours  grisâtres.  Une  observation  moins 
attentive  leur  donne  la  forme  de  petits  .flocons,  de  petits  rubans, 
de  longs  fils  aplatis  très-diversement,  sinueux  ou  enroulés,  et  de 
nuance  grise  plus  ou  moins  foncée.  Par  l'éclairage  solaire  direct, 
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tout  disparait  :  un  ciel  couvert,  un  vaste  espace  dans  lequel  le  re* 
gard  erre  à  Vaventure,  représentent  des  conditions  dans  lesquelles 
beaucoup  de  personnes  les  trouvent  en  très-^grand  nombre.  Ce  sont 
alors  de  véritables  mouches.  Ces  apparitions  sont  plus  saisissantes 
encore  quand,  sortant  d'un  lieu  sombre,  on  se  trouve  vis-à-vis  d'une 
surface  bien  éclairée,  un  mur  blanc,  par  exemple,  frappé  par  le  so«^ 
leil.  C'est  ainsi.le  plus  souvent  que  le  hasard  fait  découvrir  ces  mal- 
heureux petits  globules  dont  la  présence  va  devenir,  au  moins  du- 
rant un  certain  temps,  une  source  de  vives  préoccupations. 

Ce  n'est  pas  ici  le  lieu  d'examiner  les  diverses  théories  rela- 
tives à  l'origine  des  mouches  volantes  physiologiques.  Aucune, 
il  faut  bien  le  dire,  n'est  complètement  satisfaisante.  Mais  on 
s'accorde  généralement  à  les  attribuer  à  la  présence  de  corpus- 
cules microscopiques  disséminés  à  des  profondeurs  diverses  dans 
le  corps  vitré,  et  produisant  sur  la  rétine  des  ombres  en  rapport 
avec  leur  siège,  leur  volume  et  leur  degré  de  transparence.  De- 
puis longtemps  déjà.  Donné  avait  constaté  au  microscope  la  pré- 
sence dans  l'humeur  aqueuse  et  dans  l'humeur  vitrée  d'une  grande 
quantité  de  globules  qui  ressemblaient  assez  bien  aux  globules  du 
sang  dilués  dans  l'eau.  Depuis  lors,  Donders  entre  autres  a  éga- 
lement signalé  l'existence  de  ces  mêmes  petits  corps  dans  la  vi- 
trine. Et  cependant,  comment  expliquer  ainsi  leur  mouvement  de 
translation  à  travers  l'humeur  vitrée,  surtout  quand  ils  affectent  la 
forme  de  ces  longs  chapelets  aux  formes  bizarres  et  si  variées  ! 

Les  apparitions  spectrales  physiologiques  revêtent  encore  d'autres 
formes.  Mais  ces  dernières  ont  moins  d^mportance  clinique,  parce 
qu'elles  ne  se  produisent  point  spontanément  et  qu'ainsi  leur  décou- 
verte accidentelle  ne  vient  jamais  troubler  le  repos  des  malades.  L'une 
d'elles  a  été  désignée  sous  le  nom  de  spectre  miico-lacrymal.  Pour 
l'observer,  il  suffit  de  rendre  l'œil  fortement  myope  ou  hypermétrope 
en  l'armant  d'un  verre  sphérique  convexe  ou  concave  de  4  à  8  pouces 
de  foyer  (12  à  24  cent.).  En  fixant  alors  à  une  distance  de  8  à  10  pieds 
la  lumière  d'une  lampe  ou  d'un  bec  de  gaz,  on  voit  un  disque  bril- 
lant, sur  lequel  circulent  lentement  de  gros  globules  dont  les  con- 
tours sont  clairs  et  le  centre  obscur  {pL  IV,  fig.  i).  Ces  globules  sont 
le  plus  souvent  isolés,  parfois  on  les  voit  réunis  entre  eux  par  une 
ligne  dont  les  contours  paraissent  sombres  au  contraire  et  le  centre 
clair.  Ils  sont  animés  de  mouvements  verticaux  soit  de  haut  en  bas, 
soit  de  bas  en  haut,  suivant  que  l'on  fait  usage  d'un  verre  convexe 
ou  d'un  verre  concave.  Un  simple  clignement  des  paupières  en  pro- 


iOO  OPHTHALMOSGOPIE. 

duit  à  volonté,  en  modifie  le  volume,  le  nombre  et  la  situation.  En 
répétant  plusieurs  fois  de  suite  ce  clignement  palpébral,  on  acquiert 
la  conviction  que  le  spectre  muco-lacrymal  est  produit  par  Tom- 
bre  grandie  que  projettent  sur  la  rétine  les  globules  muqueux  et 
les  desquamations  épithéliales  de  la  surface  de  la  cornée.  L'œil 
étant  rendu,  par  l'interposition  d'un  verre,  fortement  myope  ou 
hypermétrope,  son  foyer  se  trouve  déplacé  soit  en  avant,  soit 
en  arrière.  Dès  lors,  il  ne  se  produit  plus  sur  la  rétine  d'images 
nettes,  mais  bien  des  cercles  de  diffusion  sur  lesquels  se  dessinent 
par  leur  ombre  ces  petits  corps  plus  ou  moins  opaques  ;  il  est  clair 
que  leur  ombre  grandie  doit  être  directe  avec  un  verre  concave  et 
renversée  avec  un  verre  convexe.  Voilà  pourquoi,  suivant  la  forme 
de  la  lentille,  le  mouvement  du  spectre  muco-lacrymal  parait  se 
produire  dans  des  directions  inverses. 

Spectre  étoile  du  cristallin.  —  Le  spectre  muco-lacrymal  n'est 
en  quelque  sorte  qu'un  épiphénomène  des  curieu^s  apparitions 
lumineuses  que  donne  l'expérience  précédente  et  que  l'on  désigne 
sous  le  nom  du  spectre  étoile  du  cristallin:  En  fixant  à  travers 
un  verre  de  12  pouces  (324  millimètres),  convexe  ou  concave,  et  à 
une  distance  de  10  pieds  (3"" ,24),  la  lumière  d'une  bougie  ou  mieux 
d'une  bonne  lampe,  on  voit,  autour  d'une  flamme  centrale,  une 
couronne  complète  de  flammes  semblables,  moins  nettes,  il  est 
vrai,  et  plus  pâles.  En  s'éloignant  davantage  on  constate  que  les 
images  disposées  en  couronne  s'élargissent  et  représentent  par  leur 
réunion  un  disque  lumineux  plus  ou  moins  grand,  plus  ou  moins 
éclatant  suivant  l'intensité  de  la  lumière,  et  partagé  en  segments 
réguliers  appartenant  au  type  hexagonal.  Ces  phénomènes  dispa- 
raissent et  font  place  à  l'image  simple  de  la  flamme  dès  que  l'on 
rentre  dans  le  champ  de  la  vision  distincte.  C'est  à  ces  apparitions 
que  l'on  a  donné  le  nom  de  polyopie  monoculaire  et  de  spectre 
étoile  du  cristallin. 

Quand  on  fixe  à  travers  une  carte  opaque  percée  de  deux  petits 
trous,  éloignés  l'un  de  l'autre  d'une  dislance  moindre  que  le  dia- 
mètre de  la  pupille,  ce  qui  constitue  Toptomètre  de  Scheiner,  un 
petit  corps  éclairé,  une  tète  d'épingle  par  exemple,  on  constate  que 
l'image  de  l'objet  se  dédouble  si  on  le  place  en  deçà  ou  au  delà  de 
la  vision  distincte  :  nous  dirons  plus  loin  pourquoi.  Si,  au  lieu  de 
deux  trous,  on  en  pratique  quatre,  cinq,  contenus  dans  un  cercle 
plus  petit  que  la  pupille,  on  voit  l'image  de  l'épingle  se  tripler, 
se  quadrupler  dans  les  mêmes  conditions  que  précédemment,  c'est- 
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à-dire  qu'il  se  produit  une  véritable  couronne  d'images  provenant 
d'un  seul  objet,  absolument  comme  dans  la  polyopie  monoculaire. 
Il  suit  de  là  qu'il  existe  dans  l'œil  quelque  appareil  qui  remplit  le 
rôle  de  l'optomètre  de  Scheiner,  multipliant  comme  lui  les  images, 
quand  l'objet  visé  se  trouve  placé  en  deçà  ou  au  delà  des  limites  de 
l'adaptation,  par  l'interposition  d'un  verre  sphérique  convexe  ou 
concave  suffisamment  puissant. 

L'aspect  étoile  de  ce  spectre  rappelle  trop  la  structure  anatomi- 
que  du  cristallin  pour  ne  pas  indiquer  tout  d'abord  que  cet  organe 
est  lui-même  l'appareil  multiplicateur.  11  est,  en  effet,  parfaitement 
constitué  pour  ce  rôle,  puisqu'il  se  compose  d'un  certain  nombre 
de  segments  disposés  autour  d'un  centre  commun  et  d'autant  plus 
marqués  que  le  sujet  est  plus  avancé  en  âge.  L'éclairage  oblique 
démontre  cette  disposition.  D'ailleurs,  Giraud-Teulon  a  constaté' 
directement  le  pouvoir  optométrique  du  cristallin  en  recueillant 
sur  un  verre  dépoli  les  images  diffuses  fournies  par  la  lentille  ocu- 
laire d'animaux  âgés  ,  récemment  abattus.  11  obtint  ainsi,  en  pla- 
çant récran  en  deçà  ou  au  delà  du  foyer,  des  segments  triangu- 
laires représentant  autant  d'images  diffuses  de  la  source  lumi- 
neuse. Au  point  focal,  ces  segments  se  réunissaient  en  un  seul. 
Nous  avons  actuellement  en  observation  un  vieillard  myope  chez 
lequel  la  polyopie  monoculaire  se  produit  spontanément.  11  suffit 
de  lui  faire  fixer  la  lumière  d'une  lampe  à  une  distance  plus  grande 
que  la  limite  supérieure  de  sa  vision  distincte  pour  qu'il  signale 
immédiatement  l'apparition  d'une  couronne  complète  de  lumières. 
Chez  lui  le  phénomène  est  assez  tranché  pour  qu'il  en  fasse  sans 
hésiter  l'énumération.  En  examinant  à  l'éclairage  oblique ,  on 
constate  que  les  segments  du  cristallin  sont  isolés  par  des  plans 
d'intersection  moins  transparents  qu'à  l'état  normal,  et  particuliè- 
rement propres  à  la  production  des  phénomènes  de  polyopie  mo- 
noculaire. 

Des  images  multiples  s'observent  quelquefois  en  l'absence  du 
cristallin.  Mais  on  constate  alors  que  celui-ci  est  remplacé  dans  son 
rôle  par  des  tractus  membraneux  développés  sur  la  cristalloide. 
Dans  tous  ces  cas,  au  moyen  d'un  verre  sphérique  qui  corrige 
l'amétropie,  on  fait  disparaître  la  polyopie.  C'est  à  cette  influence 
du  cristallin  que  sont  dues  la  forme  étoilée  des  astres  et  l'appa- 
rence stellaire  des  points  lumineux  très-éloignés,  tels  qu'un  bec  de 
gax,  un  phare  électrique,  etc. 

Mouches  valantes  pathologiques,  —  Toutes  les  fois  que  les  appa- 
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ritions  spectrales  dont  nous  venons  de  parler  se  présentent  dans  le 
champ  visuel  en  assez  grande  abondance  et  avec  assez  de  constance 
pour  troubler  la  vision,  elles  acquièrent  une  autre  signification  et 
peuvent  être  considérées  comme  pathologiques.  La  différence  que 
nous  voulons  établir  entre  Fétat  physiologique  négligeable  et  cet 
autre  état  qui  réclame  certaines  précautions,  ne  réside  que  dans 
une  question  de  quantité  et  de  fréquence.  Cette  distinction  pour- 
rait paraître  subtile  au  point  de  vue  nosologique,  et  pourtant 
elle  s'impose  à  la  clinique.  Ainsi,  il  arrive  souvent  chez  les  per- 
sonnes dont  les  yeux  sont  impressionnables,  qui  se  livrent  à  des 
travaux  un  peu  assidus  avec  le  microscope,  Tophthalmoscope,  avec 
le  burin,  ou  l'aiguille,  surtout  si  elles  font  usage  d'une. lumière 
un  peu  vive,  que  ces  travaux  occasionnent  l'apparition  d'une  énorme 
quantité  de  mouches  volantes  parfois  accompagnées  d'une  certaine 
tension  du  globe.  A  quoi  cela  tient-il  ?  Il  est  difficile  de  le  dire 
exactement,  n'ayant  aucune  explication  du  même  phénomène  quand 
il  est  compatible  avec  l'état  physiologique.  Cependant  il  est  ra- 
tionnel de  penser  que  la  congestion  intra-oculaire,  inévitable  à  la 
suite  d'excès  de  ce  genre,  amène  un  certain  trouble  dans  la  nutri- 
tion du  cristallin  ou  du  corps  vitré,  et  multiplie  le  nombre  des  cor- 
puscules qu'ils  renferment,  ou  bien  qu'elle  réagit  sur  la  rétine,  la 
rend  plus  impressionnable,  et  par  conséquent  plus  apte  à  percevoir 
des  ombres  qui,  en  temps  ordinaire,  lui  échappent  en  raison  de 
leur  ténuité.  Quoi  qu'il  en  soit,  en  pareille  conjoncture,  il  est  pru- 
dent de  renoncer^  au  moins  pendant  un  certain  temps,  aux  exercices 
un  peu  fatigants  de  la  vision.  Sans  autres  soins  que  le  repos,  l'état 
normal  ne  tarde  pas  à  revenir.  Ce  qui  semble  marquer  qu'il  s'agit 
plutôt  d'un  trouble  fonctionnel  de  la  membrane  sensoriale  que 
d'une  altération  organique  véritable. 

En  dehors  de  ces  circonstances,  les  mouches  volantes  morbides 
sont  produites  par  les  corpuscules  ou  corps  flottants  du  corps  vitré 
qui  sont  la  conséquence  habituelle  des  phlegmasies  ou  des  altéra- 
tions de  nutrition  de  la  choroïde.  Ces  corps  flottants,  dont  nous 
avons  appris  à  reconnaître  l'existence  et  les  caractères  avec  le  mi- 
roir oculaire,  affectent  les  formes  les  plus  diverses.  Les  uns  sont 
globuleux,  les  autres  allongés,  branchus,  semblables^  à  des  fils 
déliés,  fixés  par  une  de  leurs  extrémités  et  quelquefois  par  les  deux  ; 
ailleurs,. ils  ont  l'aspect  d'une  sorte  de  poussière  impalpable,  etc. 
Tous  ont  pour  caractère  commun  d'être  plus  opaques  que  les 
corpuscules  qui  donnent  naissance  aux  diverses  formes  de  spectres 
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physiologiques.  Il  en  résulte  que  Tombre  qu'ils  projettent  sur  la 
rétine  est  plus  nette  et  assez  foncée  pour  donner,  dans  leurs  dépla* 
céments,  le  change  au  malade  et  lui  faire  \oir  des  corps  étrangers  ani- 
més ou  inanimés,  de  couleur  noire,  qui  Toltigent  dans  Tair  à  sa  por- 
tée et  dont  il  cherche  à  protéger  Tœil  par  des  mouvements  de  la  main. 

Ces  illusions  d'optique  affectent  des  formes  très-yariées  en  rap- 
port avec  les  corps  opaques  qui  les  produisent  et  aussi  un  peu  avec 
l'imagination  qui  en  fait  le  portrait  i  les  plus  communes  sont  com* 
parées  à  des  moucherons,à  des  araignées,  à  des  papillon^,  à  des  frag- 
ments de  papier  brûlé,  aune  toile  d'araignée,  etc. 

Les  mouches  volantes  pathologiques  sont  toujours  brunes  ou 
tout  à  fait  noires.  Elles  sont  mobiles;  elles  parcourent  l'étendue 
du  champ  visuel  par  un  mouvement  lent  et  descendant,  assez 
semblable  à  celui  des  spectres  physiologiques.  D'autres  fois  leurs 
mouvement^  sont  très-limités  et  ne  représentent  que  de  simples  os- 
cillations, ailleurs,  elles  sont  tout  à  fait  fixes.  Il  arrive  parfois  que 
les  mouches  volantes  morbides  disparaissent  et  sont  remplacées  par 
des  mouches  fixes.  Ce  changement  provient  ou  bien  de  ce  que  les 
corpuscules  du  corps  vitré  primitivement  mobiles  ont  pris  adhé- 
rence en  quelques  points  sous  l'influence  d'un  travail  phlegmasique 
qui  se  continue;  ou  bien  de  ce  que  les  mouches  fixes  étant  plus 
grosses,  plus  noires  généralement  que  les  autres,  les  sujets  finissent, 
par  habitude,  par  négliger  les  premières  et  ne  faire  attention  qu'aux 
autres,  ou  bien,  le  plus  souvent,  parce  que  la  vision  est  devenue 
plus  mauvaise. 

C'est  au  moment  où  le  malade  passe  d'un  milieu  peu  éclairé  dans 
un  milieu  inondé  de  lumière  que  les  mouches  volantes  sont  h; 
mieux  marquées  et  le  plus  nombreuses,  quand,  par  exemple,  au 
sortir  de  l'appartement,  il  avise  un  mur  blanc  éclairé  par  le  so- 
leil. Voici  pourquoi.  La  vitrine  remplie  de  corps  flottants  patho- 
logiques a  beaucoup  perdu  de  sa  transparence.  Il  en  résulte  une 
grande  perte  de  lumière,  ce  qui  fait  que,  dans  un  milieu  peu 
éclairé,  les  images  rétiniennes  ont  peu  d'éclat  et  sont  peu  pro- 
pres à  fournir  des  sensations  précises.  Mais  vient-on  à  doubler  ou 
à  tripler  la  puissance  de  l'éclairage,  immédiatement  les  conditions 
changent,  les  images  rétiniennes  deviennent  lumineuses,  et  les 
ombres  qui  s'y  trouvent  sont  par  cela  même  nettement  dessinées 
et  nettement  accusées. 

JLrbre  wascalaire  île  Parklnge.  —  On  peut  rattacher  à  une 
cause  de  même  ordre  certains  phénomènes  subjectifs,  très-curieux 
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au  point  de  vue  physiologique,  et  qui  consistent  dans  la  perception 

de  l'ombre  du  réseau  vasculaire  de  sa  propre  rétine. 

Ces  phénomènes  se  produisent  rarement  d'une  façon  sponlaDéc. 
On  doit  à  Listing  le  procédé  suivant  pour  les  obtenir.  Le  regard  est 
dirigé  en  dedans  aussi  fortement  que  possible  vers  un  fond  sombre, 
puis  un  pinceau  de  lumière  vive,  soit  de  la  lumière  solaire  recueil- 
lie à  travers  un  petit  trou  pratiqué  dans  un  volet,  soii  les  rayons 
lumineux  d'une  bonne  lampe,  collectés  par  une  lentille  à  court 
foyer,  est  dirigé  sur  le  côté  externe  du  globe  :  au  bout  de  peu 
d'instants,  l'œil  en  expérience  voit  apparaître  dans  son  champ 
visuel  des  ramifications  qui  affectent  ta  même  disposition  que  les 
vaisseaux  rétiniens  et  qui  tranchent  par  leur  nuance  sombre  sur  le 
fond  clair  général,  comme  on  le  voit  dans  la  figure  2^. 


Fig.  J&.  —  Arbre  vaaculaire  de  Purkinge. 

On  peut  encore  rendre  la  chose  plus  sensible  eu  imprimant  quel- 
ques mouvements  à  la  source  lumineuse  de  façon  à  déplacer  son 
foyer  sur  la  rétine. 

Le  moyen  le  plus  simple,  qu'il  est  posssîble  de  renouveler  à  vo- 
lonté dans  son  cabinet,  est  celui  qui  a  été  indiqué  par  Purkinge.  Il 
suffit  de  se  placer  dans  une  pièce  sombre  et  de  promener  devant 
l'œil  en  observation,  avec  une  certaine  vitesse,  la  lumière  d'une 
bougie.  La  distance  qui  m'a  paru  préférable  pour  obtenir  le  plus 
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riche  réseau  est  de  25  centimètres.  Dans  ces  conditions,  Varbre 
vasculaire  est  du  plus  beau  noir  et  fort  bien  dessiné  sur  un  fond 
gris  cendré. 

La  raison  physiologique  de  ce  phénomène  est  facile  à  trouver. 
En  dehors  des  faisceaux  lumineux  utilisés  pour  former  Timage  de 
la  bougie,  il  en  est  d'autres  qui  pénètrent  dans  Tœil  et  provoquent 
une  sensation  de  lumière  diffuse.  Si  la  rétine  était  également  im- 
pressionnée de  toutes  parts,  le  champ  visuel,  en  dehors  de  Tirnage 
de  la  flamme,  apparaîtrait  comme  une  surface  doucement  et  unifor- 
mément éclairée.  Mais  la  présence  des  vaisseaux  dans  la  couche  an- 
térioure  ou  interne  de  la  rétine,  intercepte  une  certaine  quantité  des 
rayons  lumineux  destinés  aux  parties  sous-jacentes.  Il  en  résulte 
une  inégalité  dans  l'éclairage,  qui  est  imperceptible  quand  la  quan- 
tité de  lumière  diffuse  est  grande,  mais  qui,  dans  les  conditions  de 
Texpérience  de  Purkinge,  se  traduit  par  des  arborisations  sombres 
et  même  noires,  représentant  exactement  celles  des  vaisseaux  ré- 
tiniens, et  se  détachant  sur  un  fond  plus  ou  moins  clair. 

On  rencontre  parfois  des  sujets  qui  ont  constate  spontanément 
sur  eux-mêmes  les  arborisations  rétiniennes.  Ce  sont  des  malades 
chez  lesquels  la  cornée  ou  le  cristallin  sont  devenus  assez  opaques 
pour  s'opposer  à  toute  réfraction  régulière,  tout  en  restant  translu- 
cides. La  lumière  est  ainsi  dispersée  dans  Tœil  suivant  toutes  les 
directions,  comme  dans  Texpérience  de  Listinget  de  Purkinge.  Dès 
lors,  la  partie  translucide  du  globe  exposée  à  la  lumière  apparaît 
comme  un  disque  lumineux  sur  lequel  se  détache  Tombre  du  ré- 
seau rétinien. 

Non-seulement  on  peut  voir  Tombre  des  vaisseaux  rétiniens, 
mais  il  est  possible  même  de  constater  la  circulation  dans  leur  ca- 
vité. Ce  phénomène,  qui  a  été  étudié  par  un  certain*  nombre  d'ob- 
servateurs, est  plus  difficile  à  découvrir  que  le  précédent.  Vierord 
a  indiqué,  pour  y  arriver,  le  procédé  suivant.  On  fixe  avec  les  deux 
yeux  le  verre  dépoli  d'une  bonne  lampe,  puis  on  interpose  les 
deux  doigts  écartés  de  la  main  en  leur  imprimant  un  mouvement 
très-rapide.  Après  quelques  instants  le  champ  visuel  ^'obscurcit  ; 
le  plus  souvent  les  arborisations  apparaissent,  et  dans  le  calibre 
des  plus  gros  troncs  vasculaires,  on  aperçoit  de  petits  corpuscules 
animés  d'un  mouvement  rapide,  qui  ne  peuvent  représenter  que 
l'image  entoptique  de  la  circulation  rétinienne. 


my  OPHTHALMOSCOPIE. 


CHAPITRE  VIII 


DE   l'acuité  de  la   YISION. 


Déflnltlaii.  —  On  désigne  ainsi  la  finesse  du  sens  de  la  \ue, 
jugée  indépendamment  de  Tétat  de  Tappareil  réfringent  de  Tceil. 
Cette  finesse,  (|ui  s'évalue  par  le  degré  de  ténuité  des  objets  vus 
nettement  à  une  même  distance,  varie  suivant  les  individus  et 
surtout  suivant  Tétat  de  santé  ou  de  maladie.  C'est  ainsi  «que 
deux  personnes  chez  lesquelles  la  réfraction  est  intacte  ne  pour- 
ront percevoir  le  même  objet  placé  dans  des  conditions  iden- 
tiques d'éloignement  ou  d'éclairage.  L'une  distingue  nettement  des 
caractères  de  1  millimètre  de  hauteur  ;  l'autre,  par  exemple,  ne 
percevra  avec  une  netteté  pareille  que  des  caractères  de  hauteur 
double,  c'est-à-dire  de  2  millimètres.  La  première  a  un  sens 
deux  fois  plus  délicat  que  la  seconde,  soit  aussi  unç  acuité,  vi- 
suelle deux  fois  plus  puissante.  Des  diflerences  autrement  considé- 
rables seront  observées  dans  la  pratique,  si,  au  lieu  de  comparer 
entre  eivx  des  yeux  sains,  on  compare  un  œil  sain  avec  un  œil  dont 
la  rétine  ou  le  nerf  optique  est  malade. 

Jusqu'à  ces  derniers  temps  on  s'était  peu  occupé  de  l'état  de 
l'acuité  visuelle  en  ophthalmologie.  On  se  bornait  à  constater 
si  le  malade  pouvait  encore  distinguer  de  menus  objets,  comme  les 
caractères  d'un  livre,  les  aiguilles  d'une  montre,  etc.,  sans  se  sou- 
cier même  beaucoup  des  conditions  diverses  qui  pouvaient  interve- 
nir. Il  était  indispensable  de  trouver  des  points  de  repère  exacts, 
qui  permissent  une  évaluation  plus  méthodique,  plus  rigoureuse, 
et  capable  d'être  exprimée  facilement  dans  le  langage.  Telle  est  la 
lacune  importante  qui  a  été  comblée  avec  plus  ou  moins  de  bon- 
heur par  les  diverses  échelles  typographiques.  La  plus  ancienne 
appartient  à  Joeger.  Elle  est  formée  d'une  échelle  progressivement 
croissante  de  caractères  d'imprimerie.  Cette  échelle  comprend 
vingt  numéros,  depuis  le  numéro  1  qui  correspond  au  caractère 
le  plus  fin,  1  demi-millimètre  environ  de  hauteur,  jusqu'au  nu- 
méro 20  qui  mesure  2  centimètres.  Mais  dans  le  livre  de  Joeger 
qui,  cependant,  a  marqué  un  progrès  important,  le  rapport  des  ca- 
ractères successifs  n'est  pas  constant,  et  la  hauteur  prise  pour  , 
point  de  départ  est  arbitraire;  elle  n'a  aucun  rapport  déterminé 


DE  I/ACUITE  DE  LA  VISION.  407 

avec  rélément  rétinien  qui,  sous  la  plus  petite  étendue,  peut  être 
impressionné.  Or,  de  la  grandeur  de  ce  dernier,  dépend  le  degré 
d'acuité  que  peut  atteindre  la  vision.  La  lumière  qui  atteint  un  seul 
élément  sensible  ne  peut  provoquer  qu'une  seule  sensation  lumi- 
neuse. Il  est  possible  de  percevoir  des  points  lumineux  dont  Timage 
rétinienne  soit  bien  plus  petite  qu'un  élément  sensible  de  la  rétine, 
mais  à  la  condition  que  la  quantité  de  lumière  que  Tœil  reçoit  de 
ces  points  soit  assez  grande  pour  exciter  l'élément.  C'est  ainsi  que 
les  étoiles  fixes,  par  exemple,  sont  perçues  par  l'œil,  malgré  la  pe- 
titesse infinie  de  leur  grandeur  apparente.  La  présence  de  deux 
points  lumineux  séparés  ne  saurait  être  constatée  que  si  la  distance  de 
leurs  images  est  plus  grande  que  la  largeur  d'un  élément  rétinien. 
Si  cette  distance  était  moindre,  les  deux  images  tomberaient  néces- 
sairement sur  le  même  élément  ou  sur  deux  éléments  voisins  :  dans 
le  premier  cas,  les  deux  images  ne  provoqueraient  qu'une  sensa- 
tion unique  ;  dans  le  second,  les  éléments  étant  contigus,  on  ne 
pourrait  encore  distinguer  si  l'on  a  affaire  à  deux  points  lumineux 
ou  bien  à  un  seul  dont  l'image  coïnciderait  avec  la  ligne  de  contact 
de  deux  éléments. 

C'est  sur  cette  base  physiologique  que  furent  successivement 
construites  les  autres  échelles  typographiques. 

L'unité  fut  obtenue  par  la  mesure  de  l'image  de  l'objet  éclairé 
le  plus  petit  que  l'œil  puisse  distinguer  à  l'unité  de  distance.  La 
mesure  de  l'image  rétinienne  est  donnée  par  l'angle  qu'elle  suus- 
tend,  et  l'angle  qu'elle  sous-tend  est  égal  à  l'angle  visuel  [fig.  26). 

On  désigne  sous  le  nom  d'angle  visuel,  l'angle  formé  par  deux 
lignes  droites  menées  des  deux  extrémités  de  l'objet  visé  au  centre 
optique  de  l'œil.  L'angle  visuel  ACB  est  formé  par  les  lignes  AC, 
BC,  menées  des  deux  extrémités  de  la  flèche  AB  au  centre  optique 
C.  En  prolongeant  ces  deux  lignes  après  leur  entre-croisement 
jusqu'à  leur  intersection  par  la  rétine,  on  obtient  l'angle  aCb  sous- 
tendu  par  l'arc  rétinien  aOh.  L'angle  aC6  est  dans  un  rapport  cons- 
tant avec  Tare  rétinien  aOb  et  aussi  avec  sa  corde  ab.  D'autre  part, 
il  est  égal  à  l'angle  ACB,  puisqu'il  lui  est  opposé  par  le  sommet. 
Il  en  résulte  que  la  mesure  de  l'image  rétinienne  peut  être  obtenue 
par  la  mesure  de  Tangle  visuel. 

D'un  autre  côté,  il  est  facile  de  comprendre,  comme  l'indique  la 
même  figure  ci-dessus  :  1*  que,  pour  une  même  distance,  l'angle 
visuel  est  en  raison  directe  des  dimensions  de  l'objet  :  ainsi,  la 
flèche  A'B'  étant  supposée  double  de  AB,  l'angle  visuel  A'CB'  sera 
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double  de  l'angle  AGB,  et  par  conséquent,  l'image  rétinienne  a'ii' 
double  de  l'image  ab;  2*  que,  pour  un  objet  de  même  dimension, 
l'angle  visuel  sera  en  raison  inverse  de  la  dislance.  Ainsi,  la  Qèche 
A'B*  étant  supposée  égale  à  la  Ûëche  AB,  mais  à  une  distance  dou- 


Fig.  JO.— Angle  visuel. 

ble  du  centre  optique,  l'angle  visuel  ACB  sera  égal  à  la  moitié  de 
A"CB"  et  l'image  rétinienne  ai'b"  sera  égale  à  la  moitié  de  l'i- 
mage ah. 

Sur  cette  base  on  peut  déterminer  par  le  calcul  quelle  est  l'étendue 
de  l'arc  rétinien  impressionné  par  un  objet  éclairé  quelconque, 
situé  à  une  distance  quelconque  de  l'œil,  pourvu  qu'il  ne  soit  point 
situé  en  deçà  ou  au  delà  des  limites  de  la  vision  distincte. 

Tel  est  le  principe  sur  lequel  ont  été  établies  les  échelles  ty- 
pographiques de  Snellen  et  Giraud-Teulon.  Ils  ont  pris  pour 
unité,  comihe  nous  l'avons  dit,  la  plus  petite  image  perçue  par  la 
rétine  à  l'unité  de  distance  qui  est  le  pied,  ou  324  millimètres. 
L'intensité  de  l'éclairage  ne  parait  pas  exercer  une  grande  influence 
sur  les  résultats.  Tob.  Heyer,  qui  a  fait  des  expériences  à  ce  sujet, 
a  constaté  que  la  clarté  d'un  beau  jour  représentait  un  moyen 
d'éclairage  excellent.  L'expérience  a  démontré  que  le  plus  petit 
objet  qui,  à  cette  distance,  peut  être  distingué  nettement  d'un 
autre  semblable  à  lui  et  séparé  du  premier  par  un  intervalle  de 
même  étendue,  mesure  l/lO  de  millimètre.  Il  fournit  à  l'œil  une 
image  rétinienne  qui  sous-tend  un  angle  de  60  secondes,  ou  1  mi- 
nute. Cette  image  ou  l'arc  rétinien  qu'elle  impressionne  corres- 
pond à  très-peu  près  à  la  dimension  de  l'élément  nerveux  sensible. 
En  effet  un  angle  visuel  de  60  secondes  répond  à  une  longueur  de 
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O'",00438,  et  d'après  les  mensurations  de  Kôlliker,  le  diamètre  des 
cônes  dans  la  tache  jaune  est  de  0",004o  à  0",0054.  L'unité  a  été 
obtenue  par  Yoie  expérimentale  en  choisissant  pour  types  un  grand 
nombre  de  sujets  jeunes,  doués  d'une  bonne  \ue,  et  en  prenant  la 
moyenne  des  résultats  obtenus.  Cette  unité  n'a  donc  pas  de  valeur 
absolue.  Elle  représente  une  moyenne  suffisamment  exacte  pour 
les  besoins  de  la  physiologie  et  de  la  clinique.  Elle  yarie  en  particu- 
lier avec  l'âge.  Ces  variations  ont  été  l'objet  de  recherches  intéres- 
santes de  la  part  de  Vrœsom  de  Haan.  D'après  des  observations 
relevées  chez  281  individus  dont  l'œil  ou  les  yeux  étaient  normaux, 

jusqu'à  concurrence  d'un  degré  d'hypermétropie  inférieur  à  ^^  cet 

observateur  a  constaté  : 

1"  Que  l'acuité  visuelle  ne  se  modifie  pas  jusqu'à  27  ans,  et 
qu'alors  elle  diminue  de  façon  à  être  réduite  de  moitié  dans  un  âge 
avancé  ; 

2"*  Que  l'acuité  visuelle  est  en  moyenne  supérieure  à  l'unité  de 
Snellen  et  de  Giraud-Teulon  jusqu'à  42  ans  :  l'acuité  visuelle  la 
plus  élevée  trouvée  par  lui^  été. de  '1,7  ; 

3**  Que  les  variations  dépendant  de  différences  dans  l'éclairage  du 
jour  et  dans  l'état  de  l'individu  font  osciller,  chez  le  même  sujet,  la 

valeur  de  l'unité  de  l'acuité  visuelle  entre  ~î  et  ^^  ; 

i""  Que  la  diminution  de  l'acuité  visuelle  occasionnée  par  Vàçce 
provient  à  la  fois  d'une  altération  dans  la  transparence  des  milieux 
réfringents  et  d'un  affaiblissement  de  l'appareil  sensorial.  Celui-ci 
provient  surtout  d'un  épaississement  verruqueux  de  la  lame  élas- 
tique de  la  choroïde,  qui  envahit  sur  certains  points  la  couche  des 
bâtonnets  et  y  détruit  un  certain  nombre  de  ses  éléments. 

S""  L'acuité  visuelle  diminue  plus  rapidement  dans  l'œil  myope 
que  dans  l'œil  eihmétrope.  Chez  les  sujets  âgés  de  60  ans,  elle  est 

généralement  inférieure  à  ^  si  la  myopie  est  égale  à  jou  g--  Cette  di- 
minution provient  de  Tatrophie  croissante  des  membranes  intra-ocu- 
laires,  d'une  tension  oculaire  maintenue  au  maximum  et  de  l'état 
jumenteux  du  corps  vitré  qui  en  est  la  conséquence.  Malgré  ces 
restrictions  dont  on  pouvait  encore  augmenter  le  nombre,  on  peut, 
comme  on  le  voit,  accepter  comme  suffisamment  rigoureuse  l'unité 
adoptée  par  Snellen  et  Giraud-Teulon. 

Ainsi  donc  le  n°  1  de  l'échelle  typographique  correspond  à  un 
caractère  qui  mesure  transversalement  O"",!  et  qui  vu  à  1  pied  de 
distanoe  (324  millim.),  sous*-tend  un  an  glevisuel  de  1  minute  et 
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correspond  à  un  arc  rétinien  de  5  millièmes  de  millimètre  environ. 

Les  autres  types  typographiques  sont  répartis  en  15  numéros 
successifs  et  progressifs.  Dans  toute  Téchelle,  les  parties  noires, 
c*est-à-dire  les  caractères  eux-mêmes  sont  égaux  aux  espaces  blancs 
qui  les  séparent  de  façon  à  isoler  plus  sûrement  les  unes  des  autres 
les  images  rétiniennes. 

Le  rapport  qui  a  été  choisi  pour  la  graduation  de  Téchelle  est 
des  plus  simples;  il  consiste  à  choisir  pour  chaque  numéro  des  ca- 
ractères de  la  grandeur  du  numéro  qui  précède  immédiatement, 
augmentée  de  la  valeur  de  Tunité,  et  à  le  placer  à  une  distance  telle 
que  l'angle  visuel  ne  change  pas.  Ainsi  le  n"*  2  est  égal  comme 
grandeur  au  double  du  n""  1  ;  le  n""  3  est  égal  au  n""  2  plus  le  n**  1,  et 
ainsi  de  suite.  Pour  que  Tangle  visuel  ne  change  pas,  le  n*"  2  devra 
évidemment  être  à  une  distance  double,  c'est-à-dire  à  2  pieds;  le 
n®  3,  à  une  dislance  triple,  etc.  Le  numéro  respectif  de  chaque  ca- 
ractère est  marqué  au-dessus  de  lui,  et  il  indique  la  distance  à  la- 
quelle il  doit  être  lu. 

Ceci  posé,  il  est  évident  que  plus  est  grande  la  distance  à  la- 
quelle une  personne  peut  lire  un  caractère  donné,  toutes  condi- 
tions d'éclairage  égales  d'ailleurs,  plus  est  grande  l'acuité  de  sa 
vision.  En  d'autres  termes,  l'acuité  de  la  vision  est  en  raison  in- 
verse de  la  grandeur  de  l'angle  visuel  minimum. 

Pour  déterminer  l'acuité  de  la  vision,  il  est  toujours  indispen- 
sable de  se  mettre  à  l'abri  de  l'influence  que  peut  exercer  l'état 
de  la  réfraction  ou  de  l'accommodation  de  l'œil  :  sans  cette  pré- 
caution, on  peut  commettre  de  graves  erreurs  et  attribuer  à  une 
altération  de  l'acuité,  ce  qui  provient  d'un  vice  de  réfraction  que 
l'on  peut  corriger  avec  des  verres  appropriés. 

Dans  ce  but,  on  a  recommandé  de  faire  lire  le^  caractères  de  l'é- 
chelle à  travers  un  disque  opaque  muni  d'un  petit  trou  au  centre^ 
et  qui  porte  le  nom  de  lunette  sténopéique.  Celle-ci  peut  être  rem- 
placée simplement  par  une  carte  opaque  percée  d'un  trou  d'é- 
pingle. On  supprime  de  la  sorte  tous  les  faisceaux  de  lumière, 
qui  ont  une  direction  tant  soit  peu  oblique,  et  on  ne  laisse  pénétrer 
que  des  rayons  centraux  qui  ne  sont  pas  modifiés  dans  leur  marche 
quel  que  soit  l'état  de  la  réfraction  ;  mais  on  conçoit  que  dans  de 
telles  conditions,  l'intensité  de  l'éclairage  soit  considérablement 
amoindrie.  Aussi  faut-il,  pour  réparer  cette  perte,  prendre  soin 
d'éclairer  fortement  les  caractères  de  l'échelle. 

Ces  précautions  prises,   la   (ïéterrîittttition  de  l'acuité  visuelle 
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devient  facile  et  exacte.  On  fait  lire  à  une  distance  quelconque, 
pourvu  qu'elle  ne  dépasse  pas  la  limite  de  lechelle,  qui  est  de 
200  pieds  (65  mètres)  dans  celle  de  Giraud-Teulon,  des  caractères 
de  moins  en  moins  gros,  jusqu'à  ce  que  Ton  soit  arrivé  au  ca- 
ractère le  plus  petit  qu'il  soit  possible  de  voir  distioctement. 
Cependant  il  est  préférable,  pour  corriger  plus  complètement  les 
effets  d'un  mauvais  éclairage,  de  choisir  une  distance  moyenne 
commode,  soit  10  pieds  ou  3*,24,  par  exemple.  Admettons  que  le 
n""  10  soit  lu  facilement,  sans  épeler,  et  ici,  il  faut  tenir  grand 
compte  de  la  rapidité  avec  laquelle  se  fait  la  lecture,  on  en  con- 
clura que  l'acuité  visuelle  est  normale,  puisque  ce  numéro  lu  à  cette 
distance  sous-tend  un  angle  visuel  qui  correspond  à  un  arc  rétinien 
de  1  degré.  Mais  supposons  que  la  vision  distincte  s'arrête  au  n"*  20, 
qui  pour  un  œil  normal  doit  être  lu  à  une  distance  double,  soit 
20  pieds  (6", 48).  On  en  conclut  que  l'angle  visuel  minimum  sous 
lequel  la  rétine  peut  être  impressionnée  est  double  de  l'angle  nor- 
mal, et  par  conséquent  que  l'acuité  visuelle  a  diminué  de  moitié. 
Si,  pour  la  même  distance  de  10  pieds,  la  vue  distincte  s'arrêtait 
au  n*  30  de  l'échelle  qui  doit  être  vu  à  30  pieds  (9"72),  on  en 
conclurait  que  l'acuité  visuelle  est  au  tiers  de  sa  valeur.  Et  ainsi 
de  suite.  Donders  a  donné  une  formule  à  l'aide  de  laquelle  on 
peut  exprimer  la  valeur  de  Tacuîté  de  la  vision  pour  tous  les  cas 
qui  peuvent  se  présenter.  Cette  formule  présente  surtout  l'avan- 
tage de  mettre  à  la  disposition  de  tous  les  observateurs  un  mode 
uniforme  de  notation. 

Il  exprime  par  S  l'acuité  de  la  vision,  par  N  le  numéro  du  ca- 
ractère le  plus  petit  qui  peut  être  lu,  et  par  D  la  distance  à  laquelle 
cette  lecture  est  possible  ;  on  a  alors  : 

Pour  servir  de  guide,  nous  allons  appliquer  cette  formule  aux 
différentes  hypothèses  admises  dans  l'exemple  précédent  : 

1"  Le  n*  10  est  lu  à  10  pieds  de  distance.  D  =  10,  N  =?  10  : 
d'où  S  =  -  =  1,  expression  de  la  vue  normale. 

2*  Le  n"  20  seulement  est  lu  à  10  pieds  de  distance.  D  =  10  ; 
N  =  20  :  d'où  S  =  ij  =  1. 

3*  Si  c'est  le  n*  30  qui  est  lu  à  10  pieds,  on  aura  :  D=  10  ;  N=  30  : 

OU    S   =  r;  =  ^. 
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Par  ce  procédé  on  mesure  très-exactement  Tacuité  \isueUe. 
Mais  on  n'a  pas  toujours  à  sa  disposition  une  échelle  graduée. 
Pour  les  besoins  de  la  pratique  les  différents  caractères  typo- 
graphiques d'un  journal  pourront  suffire  au  diagnostic.  Ainsi  un 
malade  qui  lira  à  travers  le  trou  d'épingle  et  avec  un  bon  éclairage, 
le  plus  petit  caractère  à  une  distance  de  12  pouces  (36  cent.),  et 
l'en- tête  du  journal  à  une  distance  de  20  pieds  (6'",48),  pourra  être 
considéré  comme  doué  d'une  acuité  visuelle  normale.  Les  divers 
caractères  d'un  livre  serviront  au  même  but  avec  un  peu  d'ha- 
bitude. Mais  ces  ressources  extemporanées  pourront  être  sur- 
tout utilisées  sans  crainte  d'erreur  grave  par  les  observateurs 
habitués  à  procéder  rigoureusement.  C'est  pourquoi  nous  ne  sau- 
rions trop  conseiller  d'acquérir  promptement,  par  l'emploi  de 
l'échelle  typographique,  cette  habitude,  ce  coup  d'œil  qui  aident 
beaucoup  ensuite  à  pouvoir  s'en  passer. 


CHAPITRE  IX 

MALADIES    DU    CORPS    VTTRÉ. 

ARTICLU:  PREMIER 
Anatomie. 


Le  corps  vitré  remplit,  dans  la  cavité  oculaire,  tout  l'espace  com- 
pris entre  la  rétine  et  la  face  postérieure  du  cristallin.  Il  concourt 
à  maintenir  la  rétine  étalée  à  la  face  interne  de  la  choroïde,  et  à 
donner  à  l'œil  sa  consistance.  Sa  forme  éminemment  mobile  est 
exactement  moulée  sur  la  cavité  qui  le  renferme.  En  arrière  et  laté- 
ralement elle  est  convexe,  en  avant  elle  présente  une  surface  con- 
cave, destinée  à  loger  le  cristallin  et  qui  s'appelle  la  Fossette  hyaloî- 
dienne.  A  l'exception  du  point  correspondant  au  nerf  optique,  au 
niveau  duquel  existent  quelques  adhérences,  le  corps  vitré  et  la 
rétine  sont  simplement  juxtaposés.  Les  adhérences  sont  au  contraire 
très-solides  entre  le  corps  vitré  d'une  part,  le  cercle  ciliaire  et  le 
cristallin  de  l'autre. 

Le  corps  vitré,  enlevé  de  l'œil,  ne  conserve  pas  sa  forme;  il  s'af- 
faisse, s'aplatit  considérablement,  et  perd  une  grande  partie  de 
l'eau  qu'il  renferme.  Lorsqu'on  le  dessèche,  il  se  transforme  en 
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une  écaille  très-mince,  luisante  comme  une  membrane  vitreuse 
desséchée.  Replacé  dans  Teau,  il  s'en  imbibe  assez  vite  et  reprend 
sa  forme  primitive. 

La  structure  du  corps  vitré,  malgré  de  nombreux  travaux,  est 
encore  actuellement  l'objet  de  vives  controverses.  Brucke  avait 
établi  qu'il  est  composé  de  lames  concentriques  analogues  aux 
couches  d'un  oignon,  et  séparées  par  un  liquide  gélatineux.  Mais 
cette  opinion  a  été  réfutée  par  Bowman,  qui  a  montré  que  cette 
apparence  était  due  à  l'action  de  l'acétate  de  plomb,  dont  s'était 
servi  Brucke,  pour  ses  préparations  ;  et  ce  qui  le  prouve,  c'est 
qu'avec  ce  réactif  on  crée  cet  aspect  stratifié  avec  d'autres  humeurs 
que  le  corps  vitré.  Hanover  admet  qu'il  existe  dans  le  corps  vitré, 
traité  préalablement  par  l'acide  chromique,  une  multitude  de  cloi- 
sons qui  se  dirigent  de  sa  périphérie  vers  son  axe,  et  donnent  à  sa 
coupe  transversale  une  certaine  analogie  avec  la  section  d'une 
orange.  Cette  disposition  aréolaire,  qui  existe  chez  le  nouveau-né, 
n'a  été  mentionnée  jusqu'alors  que  par  Finkbeiner.  Depuis  l'avé- 
nement  de  la  pathologie  cellulaire,  quelques  micrographes  ont 
admis,  dans  le  corps  vitré,  un  système  de  cellules  fusiformes,  ana- 
stomosées entre  elles  et  suspendues  sous  la  forme  d'un  réseau  délié 
au  sein  de  la  masse  gélatiniforme  du  corps  vitré.  Telle  est  l'opinion 
en  particulier  de  C.  0.  Weber  et  Iwanoff.  Ce  dernier  auteur  men- 
tionne aussi  une  espèce  spéciale  de  cellules  étoilées,  ressemblant  à 
des  cellules  ganglionnaires,  et  dont  les  prolongements  variqueux 
sont  munis  de  petites  vésicules  sphéroïdales.  11  signale  enfin  la 
présence  d'autres  cellules  auxquelles  il  attache  la  plus  grande  im- 
portance, et  qu'il  considère  comme  formant  la  plus  grande  partie 
des  éléments  cellulaires  du  cristallin.  Elles  renferment  des  vési- 
cules qu'il  compare  aux  éléments  mucipares,  et  qui  fourniraient 
au  corps  vitré  ses  éléments  de  réparation. 

La  plupart  des  anatomistes,  se  basant  sur  l'existence  incontestée 
de  ces  cellules  durant  la  vie  embryonnaire,  et  aussi  sur  quelques 
faits  pathologiques  mal  interprété,  sont  adopté  cette  manière  de  voir. 
Toutefois  elle  est  nettement  contestée  par  KôUiker  et  Ch.  Ritter, 
qui  n'admettent  dans  le  corps  vitré  aucune  espèce  de  structure 
propre.  Dans  leur  opinion  il  représente  une  masse  semblable 
à  du  mucus  parfaitement  transparent,  sans  organisation  propre 
et  analogue  au  contenu  des  kystes  muqueux,  normaux  ou  patholo- 
giques. 

La  membrane  qui  enveloppe  le  corps  vitré  ou  membrane  hya- 
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loïde  est  très-menue,  délicate,  transparente,  à  peine  reconnaissable 
au  microscope  dans  les  parties  postérieures  de  l'œil  jusqu'à  un  mil- 
limètre et  demi  de  Vora  serrata^  c'est-à-dire  jusqu'au  point  où  elle 
commence  à  s'unir  à  la  rétine.  Au  delà  elle  devient  rapidement 
plus  épaisse,  se  dissocie,  en  un  nombre  infini  de  fibres  très-déliées 
qui  résistent  à  l'action  de  l'acide  acétique  et  sont  totalement  dépour- 
vues de  stries  fibrillaires.  Cette  portion  antérieure  de  la  mem- 
brane hyaloïde  porte  le  nom  de  portion  ciliaire  de  rhyaloide  ou 
zonule  de  Zinn.  Elle  s'étend  jusqu'au  bord  du  cristallin,  puis  se 
confond  avec  la  capsule  de  celte  lentille. 

La  zonule  de  Zinn  ne  s'interpose  pas  entre  les  plis  des  procès 
ciliaires,  elle  passe  par-dessus.  C'est  la  portion  ciliaire  de  la  rétine 
qui  remplit  ces  intervalles.  L'épaisseur  de  la  zonule  est  plus  grande 
en  avant  qu'en  arrière,  elle  renferme  des  épaississements  multiples 
ayant  la  forme  de  trabécules.  Elle  est  constituée  parles  fibres  men- 
tionnées ci-dessus,  qui  sont  disposées  d'arrière  en  avant,  dans  la  direc- 
tion du  méridien  de  l'œil,  sans  offrir  ni  anastomoses  ni  bifurcations. 
Avant  d'arriver  au  sommet  des  procès  ciliaires  qu'elle  recouvre, 
la  zonule  de  Zinn  se  divise  en  deux  feuillets,  l'un  antérieur  et  l'autre 
postérieur.  Ce  dernier,  de  structure  vitreuse,  très- mince,  se  dévie 
légèrement  en  arrière  et  vient  s'unir  à  la  capsule  du  cristallin  un 
peu  en  arrière  du  bord  de  cette  lentille.  A  ce  moment  elle  cesse  de 
former  une  membrane  distincte  et  son  épithélium  disparait.  La  face 
postérieure  de  la  capsule  cristalline  touche  donc  immédiatement  le 
corps  vitré,  et  lui  sert  d'enveloppe  en  avant.  Le  feuillet  antérieur, 
composé  de  fibres  qui  s'anastomosent  fréquemment  entre  elles, 
forme  la  zone  de  Zinn  proprement  dite.  Plus  résistant  que  le  pré- 
cédent, il  adhère  aux  procès  ciliaires,  et  vient  se  fixer,  sous  la  forme 
d'une  collerette,  à  la  capsule  cristalline  un  peu  en  avant  du  bord 
de  la  lentille. 

La  bifurcation  de  ces  deux  feuillets  et  l'équateur  du  cristallin 
circonscrivent  un  espace  circulaire  de  forme  triangulaire  connu 
sous  le  nom  de  canal  de  Petit.  Ce  canal,  dépourvu  de  couche  épi- 
théliale,  renferme  une  petite  quantité  de  liquide  transparent  au- 
quel on  a  fait  jouer  un  rôle  important  dans  l'acte  de  l'accommoda- 
tion. 11  est  très-étroit  pendant  la  vie,  attendu  que  sa  paroi  antérieure 
étant  unie  aux  procès  ciliaires  présente  un  nombre  considérable 
de  plis,  qui  viennent  presque  au  contact  de  la  paroi  postérieure. 
Ces  plis  sont  encore  visibles  au  moment  où  la  zone,  abandonnant 
les  procès  ciliaires,  passe  sur  le  bord  du  cristallin.  Son  insertion 
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sur  la  capsule  représente  nécessairement  une  ligne  ondulée,  et 
son  aspect  une  sorte  de  petite  collerette,  comme  nous  Tavons  dit 
précédemment. 

On  a  signalé  l'existence  d'une  couche  épithéliale  à  la  face  interne 
de  rhyaloîde  :  les  auteurs  ne  sont  pas  d'accord  à  cet  égard.  La  plu- 
part d'entre  eux  ne  l'admettent  pas.  Ch.  Ritter  affirme  au  contraire 
son  existence.  Dans  l'opinion  de  cet  anatomiste,  l'erreur  résulte- 
rait de  ce  que  les  procédés  de  préparation,  même  les  plus  délicats, 
ont  pour  conséquence  de  détacher  la  plus  grande  partie  des  cellules 
épithéliales  et  d'en  détruire  la  cohésion.  La  plus  légère  altération 
cadavéreuse  exercerait  une  action  destructive  plus  rapide  encore.  11 
assure  au  contraire  être  parvenu  à  constater  un  grand  nombre  de 
cellules  épithéliales,  en  employant  des  yeux  bien  frais  ou  préala- 
blement durcis,  soit  dans  une  solution  faible  de  chromate  de  potasse, 
soit  dans  un  mélange  à  parties  égales  d'alcool  et  d'eau.  Cette  cou- 
che épithéliale  recouvre  toute  l'hyaloïde  et  passe  sur  la  zonule.  Les 
cellules  qui  la  constituent  ont  un  contour  à  peine  perceptible  à  l'état 
frais  ;  elles  sont  finement  granulées,  rondes  ou  polygonales  ;  cha- 
cune d'elles  contient  un  grand  noyau  à  contour  accentué  et  géné- 
ralement dépourvu  de  nucléole.  Ces  cellules  sont  de  grandeurs  dif- 
férentes :  lès  unes,  plus  petites,  adhèrent  plus  à  la  membrane  et  sont 
les  plus  faciles  à  observer,  les  autres,  plus  grandes,  se  détachent 
généralement  pendant  les  manœuvres,  même  les  plus  délicates,  né- 
cessitées pour  la  préparation.  Elles  forment  à  une  certaine  profon- 
deur dans  l'épaisseur  du  corps  vitré  une  zone  parallèle  à  la  surface 
ÎQterne  de  l'hyaloïde.  Ces  cellules,  détachées  et  comme  noyées  dans 
la  vitrine  au  voisinage  de  leur  siège  primitif,  avaient  été  déjà  men- 
tionnées par  KôUiker.  Apparemment  leur  présence  avait  pu  donner 
le  change  aux  anatomistes  qui  ont  attribué  au  corps  vitré  une  struc- 
ture cellulaire. 

ARTICLE  II 
Inflammation  dn  corps  vitré  (hyalitis). 

Les  détails  anatomiques  qui  précèdent  montrent  l'incertitude  qui 
règne  encore  parmi  les  micrographes  au  sujet  de  la  composition  du 
corps  vitré.  Il  en  résuite  nécessairement  une  certaine  confusion  dans 
la  description  ou  tout  au  moins  dans  l'interprétation  des  phéno- 
mènes que  l'on  désigne  sous  le  nom  d'hyaiitis.  Pour  admettre  dans 
le  corps  vitré  une  inflammation  propre,  il  n'est  pas  nécessaire  d'y 
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constater  des  vaisseaux  et  des  nerfs  ;  mais  il  faut  tout  au  moins  ad- 
mettre la  structure  cellulaire,  car,  sans  Télément  cellule,  le  pro- 
cessus inflammatoire  manque  de  substratum.  Disons  toutefois  que 
Tanatomie  pathologique  du  corps  vitré  faite  avec  tant  d'autorité  par 
Donders  et  de  Grsefe,  ajoute  un  grand  poids  à  Topinion  des  ana- 
tomistes  qui  croient  à  une  structure  cellulaire. 

Des  difficultés  d'un  autre  ordre  concourent  encore  à  obscurcir  la 
pathologie  du  corps  vitré.  Il  est  partout  enveloppé  de  membranes 
auxquelles  il  emprunte  tous  ses  matériaux  de  nutrition  et  de  recon- 
stitution et  par  conséquent  sous  la  dépendance  desquelles  il  se 
trouve  absolument.  Comment  dans  un  cas  donné  faire  la  part  de  ce 
qui  lui  appartient  en  propre  et  de  ce  qui  est  la  conséquence  d'une 
lésion  primitivement  développée  autour  de  lui?  Sans  nous  engager 
autrement  dans  la  question  nosologique,  nous  considérerons  comme 
appartenant  au  corps  vitré  les  altérations  qui  seront  limitées  à  sa 
substance  et  dans  lesquelles  l'ophthalmoscope  ne  fera  découvrir 
aucune  modification  appréciable  dans  l'état  des  membranes  ou  des 
organes  voisins. 

Causes.  —  Il  n'existe  à  proprement  parler  que  deux  conditions 
dans  lesquelles  on  conçoive  et  on  puisse  admettre  l'inflammation  du 
corps  vitré.  Ces  conditions  sont  réalisées  :  l^  lorsqu'un  corps  étran- 
ger pénètre  dans  son  épaisseur  sans  qu'il  en  résulte  de  lésion  nota- 
ble des  membranes  enveloppantes,  que  ce  corps  étranger  vienne 
du  dehors  comme  il  arrive  pour  des  éclats  de  capsule,  de  petits 
fragments  de  silex,  des  poussières  métalliques,  etc.,  ou  qu'il  soit  re- 
présenté par  un  épanchement  de  sang.  Les  faits  de  cette  nature  sont 
rares  dans  la  pratique.  Pour  y  suppléer,  Donders  a  eu  recours  à  la 
physiologie  expérimentale  et  mis  en  œuvre  un  procédé  des  plus 
ingénieux.  Il  traversa  l'œil  de  part  en  part  avec  un  fil  de  caout- 
chouc. Il  tendit  fortement  ce  fil  par  ses  deux  extrémités,  puis  le 
coupa  des  deux  côtés^au  ras  de  la  sclérotique.  Le  fil  revenu  sur 
lui-même,  ne  représenta  plus  qu'une  petite  masse  entièrement 
plongée  dans ,  le  corps  vitré.  On  obtient  un  résultat  analo- 
gue ,  mais  avec  moins  de  certitude,  en  plongeant  dans  l'œil  une 
aiguille  à  cataracte  qui  divise  la  choroïde  sur  son  passage  et  occa- 
sionne une  petite  hémorrhagie  dont  le  produit  s'épanche  dans  le 
corps  vilré.  Wecker  est  parvenu  à  provoquer  artificiellement  l'hya- 
litis  en  injectant  dans  le  corps  vitré  à  l'aide  d'une  seringue  de  Pra- 
vaz,  quelques  gouttes  d'une  solution  assez  concentrée  de  sucre; 
2*  lorsque,  à  travers  une  plaie  accidentelle  ou   chirurgicale,  le 
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corps  vitré  vient  faire  hernie,  et  fournir  l'occasion  d'étudier  en 
quelque  sorte  de  visti  les  transformations  qu'il  subit.  C'est  surtout 
à  la  suite  de  l'extraction  de  la  cataracte  que  se  produit  cet  accident. 

Procédé  d*exploratloii.  —  C'est  à  l'éclairage  oblique  qu'il  faut 
avoir  recours  autant  que  possible.  Toutefois  ce  moyen  d'exploration 
n'est  possible  qu'autant  que  l'altération  siège  à  la  partie  antérieure 
du  corps  vitré,  dans  les  plans  qui  confinent  à  la  cristalloïde  posté- 
rieure. Si  l'altération  siège  plus  profondément,  on  lui  substituera 
le  miroir  oculaire.  La  pupille  sera  dans  tous  les  cas  préalablement 
dilatée  par  l'atropine,  et  la  cavité  oculaire  soigneusement  explorée 
dans  tous  les  sens. 

symptômes.  —  Le  corps  étranger  provoque  rapidement  autour 
de  lui  une  légère  opacité  :  celle-ci  s'épaissit,  mais,  en  s'épaississant, 
elle  diminue  d'étendue,  elle  se  délimite  mieux  et  représente  une 
sorte  d'enveloppe  membraneuse  qui  dérobe  le  corps  étranger  à 
l'observateur.  C'est  quelque  chose  d'analogue  à  ce  que  l'on  observe 
autour  des  corps  étrangers  implantés  dans  la  cornée.  Dans  certains 
cas  l'altération  reste  ainsi  tout  à  fait  locale;  dans  d'autres,  il  sur- 
vient, à  une  certaine  distance  du  foyer  primitif  du  mal,  un  pointillé 
fin  grisâtre  qui  peu  à  peu  revêt  les  caractères  de  ce  dernier. 

Ces  petites  opacités  sont  fréquemment  méconnues,  surtout  si  elles 
sont  trop  profondément  situées  pour  être  accessibles  à  l'éclairage 
oblique.  En  raison  de  leur  exiguïté  et  de  leur  immobilité,  de  leur 
couleur  grise  et  de  leur  demi-transparence,  elles  sont  perdues  dans 
une  petite  partie  du  champ  visuel  :  plus  elles  se  rapprochent  de 
la  rétine,  c'est-à-dire  du  foyer  de  l'appareil  réfringent  oculaire, 
plus  elles  seront  grossies  et  par  conséquent  faciles  à  reconnaître. 
Contrairement  à  l'opinion  de  Schweigger,  nous  attribuons  les  dif- 
ficultés du  diagnostic  dans  ces  '  cas  particuliers  au  caractère 
de  ces  délicates  altérations,  sans  faire  jouer  aucun  rôle  aux  difficul- 
tés que  peut  éprouver  l'observateur  à  accommoder  exactement  pour 
leur  position  respective.  11  importe  de  signaler  les  difficultés  de 
cette  recherche,  parce  que  ces  opacités  entraînent  de  grands  trou- 
bles de  la  vision.  Elles  voilent  des  parties  étendues  du  fond  de  l'œil, 
et  donnent  à  l'image  ophthalmôscopique  un  défaut  de  lumière  et  de 
netteté  facilement  attribué  à  des  opacités  rétiniennes.  Jusqu'alors 
l'examen  au  miroir^est  possible  :  il  ne  révèle  rien  du  côté  de  la 
choroïde  ou  de  la  rétine. 

Dans  d'autres  cas  plus  graves,  l'opacité  du  corps  vitré  augmente 
d'intensité  et  d'étendue,  elle  gagne  les  régions  déclives,  prend  une 
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teinte  jaunâtre  et  devient  le  siège  d'un  travail  pyogénique.  La  ten- 
dance que  les  opacités  ont  dans  ces  circonstances  à  gagner  les  parties 
les  plus  déclives  a  conduit  Ritter  à  croire  que  le  pus  était  cons- 
tamment fourni  par  le  stroma  choroïdien.  Mais  les  recherches  de 
Donders  mentionnées  ci-dessus,  lui  ont  nettement  démontré  que 
le  travail  de  suppuration  est  circonscrit  autour  du  corps  étranger,  et 
qu'au  moment  où  il  commence,  les  cellules  du  stroma  choroïdien 
sont  entièrement  saines. 

La  suppuration  s'observe  aussi  dans  certains  cas  de  prolapsus 
persistant  du  corps  vitré.  C'est  dans  ces  conditions  qu'il  a  été  si 
bien  observé, par  de  Grsefe.  La  portion  herniée  non  réduite  perd 
sa  transparence  et  se  transforme  progressivement  en  une  sorte  de 
fausse  membrane  chargée  de  globules  purulents.  Schweigger  a 
constaté  que  cet  aspect  résulte  du  développement  derrière  Thyaloïde 
d'un  nombre  très-considérable  de  petites  cellules,  semblables  par 
leurs  caractères  microscopiques  au  globule  purulent  ;  il  a  cité  quel- 
ques cas  dans  lesquels  la  suppuration  du  corps  vitré  s'est  déve- 
loppée chez  des  opérés  de  cataracte  avec  une  efifrayante  rapidité, 
sans  que  pour  cela  il  se  soit  révélé  une  participation  quelconque  de  la 
choroïde.  Ce  travail  .de  désorganisation  s'effectue  silencieusement, 
il  peut  même  passer  inaperçu  pour  tout  observateur  qui  n'a  pas 
recours  à  l'ophthalmoscope  à  cette  période  du  mal.  Si  la  pyogénèse 
est  limitée,  la  guérison  est  encore  possible.  Mais  le  plus  fréquem- 
ment tout  le  corps  vitré  est  envahi,  l'injection  sous-conjonctivale, 
l'apparition  du  cercle  vasculaire  précornéen,  un  étal  chémotique, 
indiquent  l'invasion  d'une  choroïdite  suppurative  qui  entraîne  ra- 
pidement une  atrophie  aiguë  du  globe.  Autant  qu'on  peut  en  juger 
par  le  petit  nombre  de  faits  que  possède  la  science,  ce  n'est  qu'au 
début  de  ces  proliférations  cellulaires  et  pyogéniques  du  corps  vitré, 
qu'il  est  possible  de  les  différencier  de  la  choroïdite.  Ajoutons  d'ail- 
leurs que,  dans  les  cas  où  les  deux  affections  se  ressemblent  assez 
pour  être  confondues,  le  traitement  ne  diffère  pas.  Les  accidents 
dont  nous  venons  de  parler  affectent  une  marche  rapide. 

Il  arrive  le  plus  souvent  que  le  corps  vitré  est  le  siège  d'une  ©pa- 
cification plus  lente,  sans  tendance  à  la  suppuration  et  se  traduisant 
par  la  formation  de  nouveaux  éléments,  semblables  à  ceux  du  tissu 
cellulaire.  On  est  naturellement  conduit  à  attribuer  cet  état  à  une 
inflammation  chronique.  11  s'observe  à  la  suite  des  opérations  de 
cataractes  dans  lesquelles  l'hyaloïde  a  été  rompue.  Quelques  jours 
après  l'opération,  parfois  un  peu  plus  tard,  on  voit  à  l'éclairage 
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oblique  dans  le  champ  de  la  pupille  et  sur  un  plan  plus  profond 
que  Tenveloppe  cristalline  de  petites  stries  grisâtres,  tantôt  paral- 
lèles entre  elles,  tantôt  entre-croisées  de  façon  à  représenter  un  vé- 
ritable réseau.  Les  mailles  de  ce  réseau  sont  d'abord  transparentes, 
mais  elles  ne  tardent  pas  à  se  remplir  d'une  matière  opaline.  Quelle 
qu'ait  été  leur  forme  primitive,  elles  sont  représentées  à  un 
moment  donné  par  une  plaque  grisâtre,  profondément  située  et 
présentant  sur  ses  bords  des  stries  fines  de  même  couleur  qui 
se  perdent  dans  la  masse  transparente  du  corps  vitré.  Ârlt  a 
cité  des  cas  dans  lesquels  l'opacité  était  unie  à  la  cicatrice  cor- 
néenne,  par  l'intermédiaire  d'un  cordon  blanchâtre  qui  déprimait 
le  bord  de  l'iris  dans  son  passage  à  travers  la  pupille.  Ces  opacités 
peuvent  être  assez  légères  et  surtout  assez  circonscrites  pour  nuire 
peu  à  la  vision;  d'autres  fois  elles  envahissent  toute  la  pupille  et 
sont  assez  opaques  pour  permettre  seulemeht  au  malade  la  percep- 
tion de  la  lumière  du  jour.  Nous  avons  en  ce  moment  en  observa- 
tion un  fait  de  ce  genre.  Il  s'agit  d'une  opacification  dense,  étendue, 
survenue  à  la  suite  d'un  épanchement  de  sang  causé  par  un  grain 
de  plomb  qui  est  venu  heurter  la  sclérotique  sans  pénétrer  dans 
l'œil. 

Enfin  dans  d'autres  circonstances  infiniment  plus  graves,  mais 
toujours  reliées  à  un  travail  inflammatoire  des  membranes  intra- 
oculaires,  le  corps  vitré  tout  entier  est  envahi  par  le  développement 
de  masses  cellulaires  qui,  à  une  époque  plus  avancée  de  leur  évolu- 
tion, exercent  leurs  propriétés  fétractiles,  entraînent  un  décollement 
complet  de  la  rétine,  la  formation  entre  cette  membrane  et  la  cho- 
roïde de  dépôts  plastiques  qui  subissent  dans  certains  cas  la  trans- 
formation osseuse,  et  finalement  aboutissent  à  l'atrophie  complète 
du  globe. 

Ces  opacifications  chroniques  du  corps  vitré  occupent  le  plus 
souvent,  en  raison  des  causes  qui  leur  donnent  naissance,  la  partie 
antérieure  du  corps  vitré. 

Lorsque  les  proliférations  cellulaires  restent  circonscrites,  elles 
sont  généralement  suivies  de  guérison  ',  le  corps  vitré  recouvre  sa 
transparence,  au  moins  à  un  degré  suffisant  pour  permettre  une 
bonne  vue,  car  à  l'éclairage  au  miroir,  on  pourra  s'assurer  bien 
souvent  qu'à  ce  travail  d'opacification  a  succédé  un  ramollissement 
de  toute  la  vitrine,  ce  que  l'on  reconnaît  à  l'existence  d'une  certaine 
quantité  de  corps  flottants. 

Le  traitement  des  hyalitis  offre  peu  de  ressources.  Quand  les 
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opacités  qui  en  sont  la  conséquence  sont  peu  étendues,  récentes, 
elles  disparaissent  lentement  sans  l'intervention  d'aucune  médica- 
tion. S'il  s'agit  de  situations  graves  dans  lesquelles  tout  le  corps 
vitré  est  envahi,  il  faut  recourir  au  traitement  de  la  choroïdite  éup- 
purative,  mais  il  faut  bien  le  dire,  sans  grand  espoir  d'échapper  à 
une  destruction  complète  de  l'organe. 

Dans  certaines  situations  intermédiaires,  marquées  par  ces  opa- 
cifications  étendues,  l'intervention  chirurgicale  trouverait  des 
indications  plus  efficaces.  Il  est  rationnel  d'admettre  que  dans  les 
cas  où  les  membranes  internes  restent  intactes,  on  pourrait,  une 
fois  le  travail  de  prolifération  cellulaire  épuisé,  restituer  un 
certain  degré  de  vision  par  la  destruction  ou  le  déplacement 
de  l'opacité.  De  Gréfe  l'a  tenté  déjà  :  dans  un  cas,  il  obtint  une 
remarquable  amélioration.  Ce  qui  doit  surtout  encourager  dans 
cette  voie,  c'est  qu'il  s'agit  de  remédier  à  une  infirmité  incu- 
rable à  l'aide  d'une  opération  fort  peu  dangereuse  pour  l'oçil.  Quand 
le  moment  sera  venu,  je  me  propose  d'y  avoir  recours  dans  le  fait 
mentionné  ci-dessus. 

ARTICLE  m. 
Ramollissement.  Corps  flottants  du  corps  vitré. 

Le  ramollissement  du  corps  vitré,  la  présence  dans  sa  masse  de 
corps  plus  ou  moins  flottants,  représentent  beaucoup  moins  des 
afiections  distinctes  que  les  suites  de  maladies  ou  d'accidents  exis- 
tant préalablement.  Dans  certains  cas,  le  corps  vitré  perd  sa  consis- 
tance en  conservant  ses  autres  qualités  ;  dans  d'autres  beaucoup 
plus  nombreux,  le  ramollissement  se  complique  d'une  diminution 
de  la  transparence  et  du  développement  d'opacités  plus  ou  moins 
nombreuses, 

Bamolllsseineiit  «Impie  (syncliysiB  simple).  —  Le  corps 
vitré  peut  devenir  entièrement  fluide  sans  tenir  de  corps  étrangers 
en  suspension,  sans  rien  perdre  de  sa  transparence.  On  comprend 
sans  peine,  après  ce  que  nous  avons  dit  de  la  structure  de  cet  or- 
gane, que  l'on  ignore  absolument  si  dans  ces  cas  une  atteinte  quel- 
conque est  portée  à  ses  éléments.  On  sait  seulement  qu'il  augmente 
de  volume  par  suite  de  la  pénétration  dans  sa  masse  d'une  plus 
grande  quantité  d'eau,  et  que  cette  augmentation  coïncide,  dans 
la  plupart  des  cas,  avec  une  augmentation  de  volume  du  globe 
lui-même. 
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Le  synchysis  simple  occupe,  en  général,  toute  la  masse  du  coq^s 
vitré  :  exceptionnellement  il  est  local.  L'anatomie  pathologique  a 
démontré  qu'il  peut  être  limité  à  la  partie  antérieure  ou  à  la  partie 
postérieure. 

Causes.  —  Les  causes  du  synchysis  sont  de  deux  ordres  :  les 
unes  sont  mécaniques  et  agissent  directement  sur  les  éléments 
du  corps  vitré.  Les  corps  étrangers  introduits  accidentellement  ou 
expérimentalement  dans  Tœil,  les  manœuvres  de  rabaissement 
du  cristallin  cataracte,  la  hernie  du  corps  vitré  pendant  l'extrac- 
tion,  représentent  des  causes  de  ce  genre.  C'est  dans  ces  circons^ 
tances  que  le  ramollissement  est  parfois  local  et  limité  à  la  par- 
tie  antérieure.  Ce  travail  résulte  moins  souvent  de  la  lésion  directe 
du  corps  vitré  que  de  l'irritation  des  nerfs  ciliaires  par  l'instrument 
du  chirurgien,  ou  le  gonflement  de  la  substance  du  cristallin 
abaissé. 

Les  autres  causes  sont  organiques.  Tantôt  elles  se  rattachent 
au  processus  glaucomateux.  Dans  ces  cas  les  nerfs  ciliaires  sont  le 
siège  d'une  irritation  persistante  qui  aboutit  à  une  hypersécrétion 
de  liquide.  lien  résulte  à  la  fois  et  un  excès  de  pression  intra-oculaire 
et  un  ramollissement  du  corps  vitré.  Celui-ci  s'observe  encore  dans 
des  yeux  atteints  d'altérations  régressives,  telles  que  la  dégéné- 
rescence graisseuse  des  vaisseaux  choroïdiens,  les  diverses  formes 
d'atrophies  de  cette  membrane,  la  sclérose  avancée  du  noyau  cris- 
tallinien.  Ici,  le  ramollissement  est  la  conséquence  d'un  trouble 
profond  survenu  dans  la  nutrition  des  membranes  intra-oculai- 
res  ;  le  corps  vitré  se  liquéfie  parce  qu'il  est  privé  de  ses  matériaux 
de  reconstitution.  Le  marasme  sénile,  la  phthisie  progressive 
de  l'œil,  les  hauts  degrés  de  staphylôme  postérieur  sont  les  causes 
prochaines  habituelles  de  cette  forme  de  ramollissement.  Dans 
un  cas  de  staphylôme  postérieur,  Ârlt  a  constaté  à  l'autopsie  que 
le  corps  vitré  avait  conservé  en  avant  sa  consistance  physiolo- 
gique, tandis  qu'il  était  complètement  liquéfié  en  arrière  au  niveau 
de  l'altération  choroïdienne. 

Symptômes  et  diagnostic.  —  Le  synchysis  coïncide  souvent  avec 
une  diminution  de  la  tension  intra-oculaire,  mais  il  n'en  est  pas 
toujours  ainsi,  puisqu'on  le  rencontre  dans  le  glaucome  qui  a  pré- 
cisément poui:  symptôme  fondamental  un  excès  de  pression. 

Le  tremblement  de  l'iris  est  un  excellent  signe  diagnostique. 
Quand  on  le  trouve,  on  peut  affirmer  sans  autre  examen,  l'existence 
du  ramollissement  ;  mais  il  existe  rarement.  Pour  qu'il  se  produise, 
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il  faut  non-seulement  que  le  corps  vitré  ait  perdu  sa  consistance, 
mais  aussi  que  la  zonule  de  Zinn  et  la  cristalloïde  antérieure  qui  lui 
offrent  un  plan  résistant  à  Tétat  physiologique,  soient  détruites  ou 
notablement  relâchées.  Alors  Tiris  privé  de  soutien  est  agité  de  pe- 
tites et  rapides  oscillations  pendant  les  divers  mouvements  du 
globe.  Ces  oscillations  sont  le  plus  souvent  communes  à  Tiris  et  au 
cristallin,  mais  il  n'est  possible,  on  le  conçoit,  de  constater  Té- 
branlement  de  ce  dernier  qu'autant  qu'il  est  cataracte  (cataracte 
branlante).  Pour  rechercher  le  tremblement  de  l'iris  il  faut  exa- 
miner très-obliquement  le  malade  à  la  lumière  du  jour,  en  lui 
recommandant  de  porter  lentement  et  successivement  l'œil  dans 
diverses  directions.  Les  mouvements  brusques  sont  moins  favo- 
rables. 

Le  synchysis  simple  ne  s'accompagnant  d'aucun  trouble  dans  la 
transparence,  l'éclairage  ophthalmoscopique  ne  fournit  aucun  ren- 
seignement. Disons  pourtant  que  dans  certains  cas,  bien  qu'il  n'y  ait 
pas  d'opacités  appréciables,  l'éclairage  à  moins  de  vivacité.  On 
remarque  dans  le  fond  rouge  éclairé  un  espace  plus  terne,  comme 
grisâtre,  qui  se  déplace  pendant  les  mouvements  du  globe. 

La  vision  n'est  pas  sensiblement  troublée  par  l'existence  du 
synchysis  simple,  autant  du  moins  qu'on  a  pu  en  juger  dans  les 
rares  occasions  qui  ont  permis  d'observer  cet  état  pendant  la  vie. 
Cependant  il  est  de  remarque  que  chez  la  plupart  des  personnes 
myopes  à  un  haut  degré,  le  nombre  des  mouches  vplantes  augmente 
considérablement  au  point  de  les  tourmenter  et  de  les  con- 
duire à  réclamer  des  soins.  Comme  le  staphylôme  postérieur  s'ac- 
compagne assez  souvent  de  ramollissement ,  il  est  rationnel  de 
lui  attribuer  cette  abondance  de  mouches  volantes  plus  grosses, 
plus  variées,  plus  noires  qu'à  l'état  normal. 

Le  diagnostic  du  synchysis  simple  manque  le  plus  souvent  de 
précision;  fort  heureusement  il  n'a  d'importance  réelle  que  chez 
les  cataractes,  quand  il  s'agit  de  faire  choix  d'un  procédé.  Dans  ce 
cas,  le  tremblement  de  l'iris  est  le  seul  signe  qu'il  faille  rechercher. 

Le  traitement  du  synchysis  simple  n'offre  aucun  intérêt;  il 
est  entièrement  subordonné  à  la  nature  des  causes  qui  l'ont  occa- 
sionné. 

Bamolllssemeiit  composé  («yncliysls  composé,  synchysis 
éilnceiant).  —  Autant  le  synchysis  simple  est  rare,  peu  intéres- 
sant, difficile  à  reconnaître  sur  le  vivant,  autant  le  synchysis  com- 
posé est  fréquent,  d'un  diagnostic  facile,  d'une  importance  clinique 
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considérable.  Ce  qui  représente  le  caractère  propre  de  ce  dernier, 
c'est  la  suspension  de  corps  étrangers  plus  ou  moins  opaques 
dans  la  vitrine  liquéfiée. 

Causes.  —  Ces  corps  étrangers  ont  plusieurs  origines. 

i"*  Les  uns  proviennent  d'une  altération  des  élémentsdu  corps  vitré, 
déterminée  soit  par  un  vice  de  nutrition,  soit  par  une  action  irri- 
tante. Pour  les  auteurs  qui  attribuent  au  corps  vitré  une  structure 
cellulaire,  ils  sont  dus  à  une  prolifération  lente,  progressive  ;  les 
opacités  qui  en  résultent  sont  d'abord  fixes,  mais  elles  ne  tardent 
pas  à  subir  la  dégénérescence  graisseuse  et  à  devenir  mobiles  et 
flottantes.  Pour  ceux  qui  n'admettent  dans  le  corps  vitré  aucune 
structure  propre,  l'évolution  de  ces  opacités  reste  la  même  ;  seu- 
lement le  point  de  départ,  au  lieu  d'en  être  placé  dans  le  corps  vi- 
tré, se  rattacherait  à  un  trouble  de  nutrition  ou  bien  à  une  affection 
des  membranes  profondes. 

2°  Les  corps  flottants  du  corps  vitré  ont  le  plus  souvent  pour 
origine  un  épanchement  de  sang.  Celui-ci  résulte  habituellement  de 
la  rupture  de  quelques  vaisseaux  choroïdiens,  ceux  de  la  partie  an- 
térieure de  préférence.  Là,  en  effet,  la  choroïde  est  accessible  aux 
corps  vulnérants,  elle  est  plus  vasculaire,  et,  de  plus,  ses  rapports 
avec  le  corps  vitré  sont  plus  immédiats,  puisque  la  rétine  n'est 
représentée  en  ce  point  que  par  quelques  rares  et  minces  faisceaux 
cellulaires. 

Le  sang  épanché  pénètre  dans  le  corps  vitré  en  dissociant  les  élé- 
ments de  la  rétine  et  en  déchirant  la  membrane  limitante  et 
i'hyaloïde.  On  peut  dans  certains  cas,  alors  que  l'exploration 
opbthalmoscopique  est  encore  praticable,  reconnaître  la  trace  de  la 
déchirure  rétinienne  sous  l'aspect  d'une  petite  cicatrice  blanche, 
bordée  de  pigment. 

Le  sang  extravasé  est  rarement  fourni  par  les  vaisseaux  rétiniens. 
Ceux-ci  sont  plus  petits,  mieux  protégés,  et  s'ils  viennent  h  se  rom- 
pre, leur  contenu  franchit  difficilement  la  membrane  limitante. 

Les  épanchements  de  sang  dans  le  corps  vitré  sont  occasionnés 
souvent  par  un  trouble  profond  survenu  dans  l'état  de  la  circulation 
de  l'œil.  Tantôt  c'est  la  pression  interne  qui  s'est  accrue,  comme  il 
arrive  dans  l'irido-choroïdite,  le  glaucome  ;  tantôt,  au  contraire, 
cette  pression  subit  une  brusque  diminution,  comme  il  arrive  lors- 
que l'humeur  aqueuse  est  trop  rapidement  évacuée,  ou,  plus  fré- 
quemment encore,  lorsque,  pendant  l'extraction  de  la  cataracte,  le 
cristallin  est  violemment  expulsé  et  I'hyaloïde  rompue.  On  conçoit 
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de  même  que  les  maladies  du  cœur  ou  des  gros  vaisseaux,  et  tout 
trouble  de  la  circulation  centrale,  de  même  que  les  altérations  or- 
ganiques des  vaisseaux  choroïdiens,  exposent  aux  mêmes  accidents. 
C'est  ainsi  que  se  justifie  leur  coïncidence  avec  les  maladies  du  cœur, 
les  pertes  de  sang  abondantes,  avec  la  myopie,  etc.  Les  contu- 
sions du  çlobe  oculaire,  le  choc  d'un  grain  de  plomb,  la  piqûre 
d'une  pointe  de  compas  ou  de  fleuret,  la  plaie  produite  par  un  éclat 
de  capsule,  entraînent  fréquemment  des  épanchements  de  sang 
dans  le  corps  vitré.  Enfin  il  survient  aussi  sans  cause  connue. 

3**  Les  corps  flottants  du  corps  vitré  reconnaissent  encore  pour 
cause  la  migration  d'éléments  cellulaires  qui  ont  pris  naissance 
soit  dans  la  couche  épithéliale  de  l'hyaloïde,  soit  dans  son  voisinage. 
Dans  ce  dernier  cas  il  s'agit  presque  toujours  de  matériaux  fournis 
par  la  choroïde.  D'après  les  recherches  de  Ch.  Ritter,  ceux-ci  pro- 
viendraient de  la  segmentation  des  noyaux  des  cellules  non  pig- 
mentées du  stroma  choroïdien.  Tant  qu'ils  sont  en  petite  quantité 
ils  s'accumulent  entre  la  choroïde  et  la  rétine  ;  mais  si  la  pro- 
lifération devient  plus  abondante,  les  éléments  de  la  rétine  se 
dissocient,  et  la  membrane  limitante  ainsi  que  l'hyaloïde  se  rom- 
pent pour  leur  livrer  passage.  Ce  travail  de  migration  assez  ana- 
logue à  celui  du  pus  dans  l'épaisseur  de  nos  organes  ne  porte  pas 
une  atteinte  bien  grande  aux  fonctions  de  la  rétine,  parce  qu'il  s'ef- 
fectue sur  une  très-petite  étendue  et  siège  le  plus  habituellement 
vers  Yora  serrata^  c'e^t-à-dire  dans  une  région  où  la  membrane 
nerveuse  concourt  très-peu  à  la  vision. 

4°  On  voit,  par  l'énumération  précédente,  que  le  synchysis  a  pour 
cause  soit  une  action  traumatique,  comme  les  manœuvres  de 
l'abaissement,  l'irritation  provoquée  par  une  cataracte  réclinée, 
une  hernie  du  corps  vitré  pendant  l'extraction,  etc.  ;  soit  une  affec- 
tion organique  ou  un  trouble  de  nutrition  des  membranes  intra- 
oculaires,  par  exemple  la  choroïdite  ou  la  rétino-choroïdite,  les 
diverses  formes  de  la  choroïdite  atrophique,  etc.  Dans  toutes  ces 
conditions,  on  peut  facilement  établir  une  relation  entre  la  cause 
et  ses  effets.  Mais,  ailleurs,  cette  relation  échappe.  L'examen 
ophthalmoscopique  ne  révèle  rien  d'appréciable  ni  du  côté  de 
la  choroïde  ni  du  côté  de  la  rétine.  C'est  alors  que  l'on  admet 
volontiers,  pour  peu  que  les  circonstances  s'y  prêtent,  une  ac- 
tion diathésique  ou  spécifique  qui  aurait  pour  conséquence  la 
production  de  corps  flottants  dans  le  corps  vitré  sans  autre  altéra- 
tion organique.  Parmi  ces  dernières,  l'influence  syphilitique  est 
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encore  considérée,  à  tort  ou  à  raison,  comme  l'une  des  plus  actives. 
S*il  était  permis  de  tirer  une  conclusion  d'un  petit  nombre  de  faits, 
nous  y  ajouterions  l'intoxication  alcoolique  au  moins  pour  ce 
qui  concerne  la  production  du  synchysis  étincelant.  Nous  avons 
observé,  durant  plusieurs  années,  Irois  cas  de  cette  curieuse  et  rare 
affection,  trois  fois  elle  avait  élu  domicile  chez  des  ivrognes  incor- 
rigibles et  en  proie  à  des  accidents  alcooliques  variés.  Il  serait 
facile,  avec  Taction  bien  connue  de  Talcool  sur  les  principaux  or- 
ganes, d'admettre  une  sorte  d'infiltration  graisseuse  des  vaisseaux 
choroïdiens  et  du  corps  vitré.  Mais  nous  préférons  mentionner  le 
fait  sans  commentaire. 

Nature  des  corps  flottants.  —  Nous  avons  déjà  dit  que  fréquem- 
ment les  corps  flottants  commençaient  par  être  fixes,  et  ne  deve- 
naient mobiles  que  par  les  progrès  de  leur  évolution  régressive  : 
il  en  résulte  que  les  corps  flottants  ont  fréquemment  une  origine 
et  une  nature  identiques  à  celles  des  opacités  immobiles  dont  il  a 
été  question  à  propos  de  Thyalitis.  C'est  pour  ce  motif  que  nous 
avons  négligé  jusqu'alors  de  parler  de  la  nature  des  opacités  du 
corps  vitré. 

Celles-ci,  soumises  à  l'examen  microscopique,  se  composent  de 
trois  éléments  distincts  :  cellules  de  diverses  formes;  masses  fibri-' 
neuses;  sang  et  cristaux. 

1*  L'élément  cellulaire  est  représenté  par  les  cellules  épithéliales 
qui  tapissent  la  face  interne  de  l'hyaloïde,  par  des  cellules  arron- 
dies, pourvues  de  noyaux  en  voie  de  segmentation  ou  renfermant 
des  grains  d'un  pigment  foncé,  par  de  grandes  cellules  s'anasto- 
mosant  entre  elles  à  l'aide  d'appendices  qui  traversent  le  corps  vitré 
et  forment  de  véritables  membranes  réticulaires,  enfin,  par  des 
noyaux  libres,  analogues  aux  globules  du  pus.  Schweigger  a  cons- 
taté dans  certains  cas  de  choroïdite  aiguë,  que  le  corps  vitré  était 
infiltré  d'un  liquide  opalin  coagulable.  Le  même  observateur  s'est 
assuré  au  microscope  que  de  petites  opacités  étaient  uniquement 
composées  de  petits  grains  pigmentaires,  blanchâtres,  contenus 
dans  des  canaux  anastomotiques. 

Ces  diverses  formes  cellulaires  sont  fréquemment  atteintes  de 
dégénérescence  graisseuse.  Lorsque  celle-ci  est  assez  avancée,  les 
parois  des  cellules  peuvent  être  détruites,  et  l'on  voit  alors  de  petites 
agglomérations  de  corpuscules  graisseux  disséminés  dans  la  masse 
du  corps  vitré.  C'est  alors  aussi  que  l'on  constate  une  grande  quan- 
tité de  granulations  pigmentaires  tantôt  libres,  tantôt  agglomérées. 
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tantôt  contenues  dans  une  membrane  cellulaire.  Quelles  que  soient  la 
forme  des  éléments  cellulaires  observés  et  la  période  de  leur  évolu- 
tion, on  peut  toujours,  parmi  ces  éléments  si  multiples,  retrouver, 
excepté  dans  les  cas  où  il  y  aurait  pénétration  accidentelle  d'élé- 
ments étrangers,  les  traces  de  la  structure  anatomique  et  de  Far- 
rangement  des  éléments  cellulaires  que  quelques  auteurs  attribuent 
au  corps  vitré.  C'est  pourquoi  nous  avons  dit  déjà  que,  malgré 
rincertitude  créée  par  les  assertions  contradictoires  des  micro- 
graphes^  Tanatomie  pathologique  fournissait  de  sérieuses  présomp- 
tions en  faveur  de  la  structure  cellulaire.    . 

Lorsque  le  développement  d'éléments  cellulaires  nouveaux  est 
assez  prononcé  pour  constituer  de  véritables  membranes  ou  des  lam- 
beaux de  tissu  cellulaire,  il  s'y  forme  quelquefois  des  dépôts  cal- 
caires, .comme  il  arrive  en  tant  d'autres  circonstances.  Ce  n'est  que 
dans  des  cas  très-rares  que  l'on  y  rencontre  un  véritable  travail  d'os- 
sification. Cependant,  un  fait  de  ce  genre  très-bien  observé  a  été  rap- 
porté par  de  Wittich.  Nous  verrons,  au  contraire,  que  les  prolifé- 
rations cellulaires  de  la  choroïdite  donnent  assez  souvent  naissance 
à  des  ossifications  attribuées  sans  raison  suffisante  jusque  dans  ces 
derniers  temps  à  une  transformation  de  la  rétine. 

2^  Les  masses  fibrineuses  du  synchysis  se  présentent  ordinaire- 
ment sous  l'aspect  de  filaments  très-ténus,  qui  affectent  une  dispo- 
sition réticulairé,  et  représentent  le  substratum  par  l'intermédiaire 
duquel  les  grandes  cellules  dont  il  a  été  question  plus  haut  sont 
reliées  entre  elles. 

3**  A  la  suite  des  épanchements  de  sang  on  retrouve  dans  le  corps 
vitré,  durant  un  certain  temps,  tous  les  éléments  de  ce  liquide 
agglomérés  de  façons  très-diverses,  et  figurant  des  grumeaux,  des 
fragments  fibrineux,  colorés  par  l'hémato^cristalline  et  par  du  pig- 
ment. Ces  éléments  subissent  un  travail  de  dissociation  et  de  résorp- 
tion assez  rapide,  et  dont  on  suit  les  progrès  à  l'ophthalmoscope.  Il 
en  résulte  que  le  corps  vitré,  après  quelques  mois,  recouvre  en 
grande  partie  sa  transparence  et  ne  renferme  plus  que  des  cris- 
taux. Ceux-ci  sont  composés  principalement  de  cholestérine.  On 
les  rencontre  à  l'état  isolé  ou  adhérents  à  des  masses  fibrineu- 
ses, ou  bien  réunis  entre  eux  par  des  filaments  délicats  et  formant 
des  plaques,  des  réseaux,  etc.  Les  cristaux  du  corps  vitré  sont  le 
plus  ordinairement  accompagnés  de  nombreux  corpuscules  pigmen- 
taires  qui  en  changent  la  coloration. 

Mode  <t examen.  —  L'éclairage  oblique  devra  être  préféré  toutes 
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les  fois  que  les  opacités  siègent  à  la  partie  antérieure  du  corps 
vitré. 

L'éclairage  au  miroir  servira  pour  Texploration  de  la  masse 
entière. 

Symptômes.  —  Us  sont  objectifs  ou  subjectifs. 

Les  symptômes  objectifs  sont  fournis  exclusivement  par  Téclai- 
rage  ophthalmoscopique.  S'il  existe  une  cataracte,  le  tremblement 
de  riris  ou  de  la  cataracte  elle-même  représente  la  seule  res- 
source. 

Dans  le  synchysis  composé,  on  constate  la  présence  de  corps 
opaques,  noirs  ou  gris,  qui  s'agitent  dans  le  champ  éclairé  par  le 
miroir,  quand  Tœil  est  en  mouvement  et  mieux  encore  au  moment 
où  il  s'arrête.  Ces  petites  masses,  qui  se  ilétachent  sur  le  fond 
rouge,  sont  produites  par  les  corps  opaques  mobiles  que  renferme 
le  corps  vitré. 

Voici  sous  quels  aspects  principaux  on  les  observe. 

Dans  certains  cas,  les  corps  flottants  forment  un  pointillé  très-fin, 
comparable  à  une  poussière  fort  ténue,  dont  les  grains  isolés  échap- 
pent à  l'observation,  à  moins  que  quelques-uns  ne  brillent  d'un 
éclat  très-vif,  comme  il  arrive  quand  il  existe  parmi  eux  de  petits 
cristaux  de  cholestérine.  Ailleurs,  quelques  corps  flottants  plus  vo- 
lumineux apparaissent  dans  cette  masse  de  corpuscules  presque 
imperceptibles  :  leur  présence  suffit  pour  assurer  le  diagnostic. 
La  masse  de  ces  corpuscules  forme  une  sorte  de  nuage  qui  voile 
rimage  ophthalmoscopique.  Si  Ton  imprime  à  Tœil  des  mouve- 
ments réitérés,  ce  nuage  se  déplace  :  il  se  condense  sur  certains 
points  qui  paraissent  plus  obscurs,  et  découvre  certains  autres 
qui  deviennent  plus  clairs.  Pour  bien  saisir  ces  délicates  trans- 
formations, il  est  utile  de  se  servir  du  miroir  plan  et  d'une  lu- 
mière peu  intense.  Mais  c'est  surtout  sur  l'image  renversée  que 
se  traduisent  bien  ces  modifications.  Celle-ci  a  perdu  son  éclat, 
ses  éléments  sont  confus,  difficiles  à  délimiter.  On  suit  à  peine  le 
trajet  effacé  des  vaisseaux  rétiniens,  leur  centre  de  confluence 
laisse  plutôt  deviner  que  reconnaître  la  situation  et  les  contours 
de  la  papille  optique  (PI.  X,  fig.  S).  Chacune  de  ces  parties  a 
perdu  sa  couleur  propre,  et  le  tout  est  coloré  par  un  reflet  rou- 
geâtre  plus  sombre  qu'à  l'état  normal.  Nous  avons  constaté  que  dans 
ces  conditions  la  coloration  du  fond  de  l'œil  était  d'un  rouge  plus 
foncé.  S'agit-il  là  d'un  effet  de  diffraction  à  travers  cette  pous- 
sière organique,  ou  bien  d'june  véritable  congestion  de  la  choroïde  ? 
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Nous  serions  disposé  à  admettre  cette  dernière  interprétation,  parce 
que  cette  forme  de  corps  flottants  se  rattache  assez  souvent  à 
l'existence  d'une  choroïdîte  dont  elle  est  la  première  manifesta- 
tion. 

Les  corps  flottants  se  présentent  souvent  sous  une  autre  forme, 
.  qui  réclame  tout  autant  d'attention  que  la  précédente.  Ici,  ce  sont 
de  petits  filaments  grisâtres,  extrêmement  minces,  très-mobiles, 
qui  se  meuvent  principalement  dans  les  régions  déclives  du  corps 
vitré.  Cette  seconde  forme  se  combine  fréquemment  avec  la  pre- 
mière, elle  occasionne  les  mêmes  modifications  de  l'image  ophthal- 
moscopique.  Même  nuage  grisâtre  mal  délimité,  répandu  sur 
toute  la  surface,  subissant  des  déplacements  pendant  les  mouve- 
ments de  l'œil.  Avec  un  peu  d'attention  et  de  persévérance,  elle 
n'échappe  pas  à  l'observateur  comme  la  première,  pendant  l'ex- 
ploration au  miroir  seul.  Il  est  aisé  de  découvrir  sur  le  fond  rouge 
une  foule  de  petites  stries  longues  et  très-ténues,  presque  trans- 
parentes, et  qui  sont  animées  plutôt  d'un  mouvement  d'oscillation 
que  de  translation. 

La  troisième  forme  sous  laquelle  apparaissent  les  corps  flot- 
tants, renferme  de  nombreuses  variétés  qui  ont  toutes  pour  carac- 
tère commun  d'être  très-faciles  à  reconnaître  :  tantôt  il  semble  que 
ce  sont  des  grains  de  tabac  à  priser  qui  se  meuvent  dans  l'œil  ;  ail- 
leurs, ce  sont  de  véritables  membranes  d'étendue  et  de  forme  très- 
diverses.  Ces  membranes'  ressemblent  assez  parfois  à  des  pellicules 
opalines  qui  flottent  sur  un  liquide  transparent.  Elles  changent  de 
forme,  de  couleur,  elles  s'enroulent  sur  elles-mêmes  lorsque  l'œil 
se  meut.  Dans  d'autres  cas,  elles  sont  épaisses,  résistantes,  très-opa- 
ques, elles  adhèrent  par  l'une  de  leurs  extrémités  aux  membranes 
profondes,  et  ne  sont  flottantes  que  par  l'autre.  L'ombre  qu'elles 
projettent  sur  le  champ  éclairé  est  complète,  ce  qui  fait  que  le  fond 
rouge  est  irrégulier,  voilé  dans  la  partie  qui  leur  correspond,  et 
mobile  pendant  les  mouvements  du  globe. 

Enfin  une  quatrième  variété  de  synchysis  est  caractérisée  par  la 
présence  dans  le  corps  vitré,  parfaitement  transparent  du  reste, 
d'une  foule  de  petites  paillettes  qui,  réfléchissant  vivement  la 
lumière,  brillent  à  la  moindre  agitation  de  l'œil  d'une  couleur 
jaune,  blanche  ou  irisée  dans  le  champ  éclairé  de  la  pupille. 
C'est  à  cette  forme,  qui  a  depuis  longtemps  excité  la  curiosité  des 
observateurs,  que  l'on  donne  le  nom  de  synchysis  étincelant.  Ces  pe- 
tits corps  flottants  sont  constitués  par  des  cristaux  de  cholestérine. 
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Nous  avons  déjà  mentionné  la  présence  accidentelle  de  ces  cristaux 
dans  les  autres  formes  de  synchysis  composé.  Alors,  ils  sont  mêlés 
à  des  masses  opaques  plus  ou  moins  abondantes  parmi  lesquelles 
ils  attirent  peu  Tattention.  Ici,  au  contraire,  ils  sont  isolés,  nagent 
dans  un  milieu  bien  transparent  ;  c'est  à  peine  si,  dans  certains 
cas,  on  parvient  à  découvrir  quelques  stries  grisâtres. 

Les  opacités  mobiles  du  corps  vitré,  si  variables  dans  leur  forme, 
se  rencontrent  fréquemment  réunies  chez  le  même  sujet,  et  grou- 
pées de  la  façon  la  plus  bizarre.  Il  n'est  pas  rare  que  de  petits  cor- 
puscules se  fixant  stax  extrémités  de  corps  flottants,  filamenteux  ou 
membraneux  et  leur  forment  une  sorte  de  bordure  perlée  très-déli- 
cate. Si,  parmi  les  premiers,  se  rencontrent  des  cristaux  de  choles- 
térine  avec  leurs  reflets  brillants,  Taspect  du  fond  de  Fœil  au  miroir 
oculaire  est  à  la  fois'des  mieux  caractérisés  et  des  plus  pittoresques. 

Les  symptômes  subjectifs  sont  fournis  par  Texamen  attentif  de 
rétat  de  la  vision.  La  forme,  le  siège,  la  mobilité,  l'opacité  des  corps 
flottants  peuvent  être  ainsi  fidèlement  traduits  :  toutefois,  si  Talté- 
ration  est  peu  marquée,  si  le  malade  est  peu  intelligent,  il  est  sinon 
nécessaire,  du  moins  fort  utile  de  recourir  à  Texamen  entoptique. 
On  sait  que  pour  le  pratiquer  il  faut  diriger  le  regard,  à  travers  une 
carte  percée,  vers  une  surface  éclairée  et  éloignée,  un  mur  blanc,  un 
ciel  couvert  par  exemple.  On  sait  aussi  qu'on  perçoit  d'autant  plus 
nettement  les  images  entoptiques  que  l'appareil  de  réfraction  est 
adapté  pour  une  plus  courte  distance  et,  que,  par  conséquent,  il  est 
toujours  utile  d'armer  l'œil  observé  d'un  verre  convexe  à  court 
foyer. 

Dans  ces  conditions,  on  constate  dans  l'œil  le  plus  sain  la  pré- 
sence d'un  grand  nombre  de  corpuscules  mobiles  qui  donnent 
naissance  aux  mouches  volantes.  A  cet  égard,  il  serait  fort  dif- 
ficile de  marquer  les  limites  de  l'état  physiologique.  Ce  que  la 
pratique  enseigne,  c'est  que  fréquemment,  au  début  du  synchy- 
sis, avant  que  l'ophthalmoscope  ait  révélé  la  présence  de  corps 
flottants,  les  mouches  volantes  ont  augmenté  de  nombre,  de  vo- 
lume, et  pris  une  teinte  plus^ombre.  A  une  période  plus  avancée, 
le  malade  constate  dans  son  champ  visuel  la  présence  de  mou- 
ches plus  volumineuses,  de  taches,  de  stries  noires,  très-variées 
dans  leur  forme,  qui  sont  produites  par  l'ombre,  plus  ou  moins 
grandie  suivant  leur  siège,  que  les  corps  flottants  projettent  sur  la 
rétine.  Le  rapport  de  ces  ombres  aux  opacités  qui  leur  donnent 
naissance  est  assez  exact  pour  qu'il  soit  possible  au  d'en  indi- 
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quer  à  peu  près  le  nombre  et  la  forme.  Ces  taches  attirent  surtout 
l'attention  au  moment  où  le  malade  ouvre  les  yeux  dans  un  milieu 
éclairé.  Tant  qu'elles  sont  rares,  elles  disparaissent  habituelle- 
ment dès  que  le  regard  est  fixé,  elles  gênent  par  conséquent  peu  la 
vision.  Mais  sitôt  qu'elles  deviennent  plus  nombreuses  et  plus 
volumineuses,  elles  occasionnent  un  trouble  permanent  que  le  sujet 
compare  à  l'effet  d'un  réseau  opaque  placé  devant  son  œil,  et,  à  tra- 
vers les  mailles  duquel  seulement,  la  vision  est  à  peu  près  nette. 
Chaque  fois  qu'il  exécute  un  mouvement  de  la  tête  ou  de  l'œil,  ce 
réseau  change  de  forme  ou  se  replie  sur  lui-même,  en  ouvrant  pen- 
dant un  instant  un  champ  plus  vaste  à  la  vision  distincte.  Ce  chan- 
gement à  vue  est  si  marqué,  qu'il  frappe  généralement  l'attention, 
et  qu'il  représente  l'un  des  meilleurs  signes  distinctifs  du  synchysis 
composé.  Quand  les  corps  flottants  sont  représentés  par  ces  petits 
corpuscules  dont  l'agrégation  forme  un  véritable  nuage  mobile,  la 
vision  est  plus  gravement  troublée.  Tous  les  objets  sont  vus  à  travers 
un  brouillard  très-épais.  C'est  à  peine  si,  à  l'aide  de  mouvements 
rapides  et  répétés  de  l'œil,  le  pauvre  malade  parvient  à  obtenir  une 
éclaircie  fugitive.  Dans  cette  forme  de  synchysis,  les  troubles  visuels 
les  plus  graves  coïncident  avec  les  altérations  les  moins  apprécia- 
bles à  l'ophthalmoscope.  C'est  ainsi  qu'elle  donne  souvent  lieu  à 
une  erreur  de  diagnostic. 

Nous  avons  remarqué  assez  souvent  que  dans  le  synchysis  composé 
le  malade  éprouvait  des  sensations  lumineuses  comme  dans  le  glau- 
come. Elles  consistent  en  des  cercles  ou  des  croissants  d'un  blanc 
éclatant,  qui  entourent  l'orbite,  en  des  paillettes,  des  étincelles  qui 
traversent  rapidement  le  champ  visuel.  Chez  un  malade  que  nous 
avons  actuellement  en  observation,  l'œil  est  fréquemment  entouré 
d'un  cercle  lumineux,  comparable  à  celui  que  fournirait  la  flamme 
d'une  bougie  animée  d'un  mouvement  rapide.  Il  voit  souvent  aussi 
de  petites  paillettes  jaunâtres,  de  rapides  étincelles,  etc.  Ces  phan- 
tasmes ne  sont  pas  produits  par  le  synchysis  lui-même  ;  ils  témoi- 
gnent de  sa  coïncidence  fréquente  avec  un  excès  de  pression  intra- 
oculaire  auquel  il  est  rationnel  de  les  attribuer. 

Diagnostic.  —  Reconnaître  les  opacités  flottantes  du  corps  vitré 
est  chose  facile  lorsqu'elles  ont  acquis  un  certain  développement. 
On  pourrait  les  confondre  avec  les  opacités  siégeant  dans  le  cristal- 
lin. Mai»  ces  dernières  sont  fixes  ;  pendant  les  mouvements  de  l'œil, 
elles  ne  se  déplacent  que  dans  le  sens  du  mouvement  opéré.  Enfin 
l'éclairage  oblique  les  fait  voir  avec  leur  forme,  leur  couleur,  tandis 
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qu'il  laisse  inaperçues  les  opacités  du  corps  vitré,  à  moins  qu'elles 
ne  siègent  immédiatement  derrière  la  cristalloïde. 

La  constatation  de  la  mobilité  empêchera  de  confondre  les  opa- 
cités du  synchysis  avec  les  opacités  fixes,  circonscrites,  de  l'hyalitis. 

Le  diagnostic  ne  présente  de  véritables  difficultés  que  dans  les 
cas  où  les  corps  flottants  sont  à  peine  perceptibles  et  très-nombreux. 
Ici,  comme  nous  l'avons  dit,  les  troubles  de  la  vision  sont  graves, 
l'examen  ophthalmoscopique,  pratiqué  sans  précautions  spéciales, 
ne  révèle  rien  qu'un  défaut  de  netteté  dans  les  détails  du  fond  de 
l'œil.  Si  l'on  n'y  prend  garde,  l'erreur  devient  facile  et  l'on  est  en- 
traîné à  attribuer  cet  aspect  à  l'état  des  membranes  intra-oculaires. 
Règle  générale  :  toutes  les  fois  qu'à  l'examen  par  l'image  renversée, 
on  rencontre  un  éclairage  mauvais,  une  image  rétinienne  sans  net- 
teté dans  ses  contours  et  voilée  par  un  nuage  grisâtre  qui  occupe 
toute  son  étendue,  il  faut  songer  de  suite  au  synchysis. 

Les  affections  de  la  choroïde  et  de  la  rétine  offrent  bien  un  aspect 
qui  a  quelque  analogie  avec  le  précédent,  mais  ici  les  altérations 
sont  le  plus  souvent  mieux  limitées,  plus  circonscrites  :  elles  ont 
un  siège  qui  ne  \arie  pas  pendant  les  mouvements  du  globe,  elles 
ont  en  outre  un  certain  nombre  de  caractères  propres  que  nous  fe- 
rons connaître. 

Les  corps  flottants  peuvent  encore  être  confondus  avec  un  décol- 
lement de  la  rétine.  Nous  indiquerons,  à  l'occasion  de  ce  dernier  ac- 
cident, les  moyens  d'échapper  à  l'erreur. 

Pronostic.  —  Le  pronostic  du  synchysis  est  très-variable  :  d'une 
façon  générale,  on  peut  établir  que  les  chances  d'amélioration  ou 
de  guérison  sont  en  rapport  avec  l'état  d'intégrité  plus  ou  moins 
complet  des  membranes  intra-oculaires.  C'est  ainsi  que  les  opa- 
cités du  corps  vitré  provenant  d'une  action  traumatique,  d'un 
épanchement  sanguin,  bien  que  plus  nombreuses,  plus  opaques, 
bien  qu'assez  graves  au  début  pour  abolir  à  peu  près  complète- 
ment la  vision,  sont  les  plus  susceptibles  d'amélioration  ou  de 
guérison.  Je  trouve  dans  mes  notes  l'observation  d'un  jeune  sculp- 
teur qui ,  sujet  à  de  violentes  palpitations  sans  affection  orga- 
nique appréciable,  fut  frappé  à  de  courts  intervalles  d'un  double 
épanchement  sanguin  dans  le  corps  vitré.  La  vision  en  fut  trou- 
blée au  point  de  ne  plus  lui  permettre  de  se  guider.  Sous  l'in- 
fluence d'un  traitement  approprié,  mais  plus  encore  sous  l'action 
du  temps,  la  résorption  s'opéra  régulièrement  et  assez  rapidement 
pour  que,  six  mois  après  l'accident,  il  pût  reprendre  ses  travaux. 


\  32  OPHTHALMOSCOPIE. 

Toutefois,  cette  amélioration  une  fois  obtenue,  Faffection  demeura 
stationnaire,  et  un  certain  nombre  d'opacités  floconneuses  résistent 
dans  le  corps  vitré  ramolli.  Fort  heureusement,  ainsi  qu'il  arrive 
en  pareil  cas,  ces  opacités  assez  denses  occupent  les  parties  dé- 
clives et  n'apportent  que  peu  d'obstacles  à  la  vision  tant  que  l'œil 
n'est  pas  dirigé  dans  une  situation  extrême. 

Les  corps  flottants,  au  contraire,  qui  dérivent  d'un  trouble  de  nu- 
trition des  membranes  ambiantes,  à  quelque  cause  qu'on  le  rat- 
tache d'ailleurs,  déjouent  tout  traitement  et  sont  bien  souvent  incu- 
rables. Cependant  on  a  rapporté  des  faits  dans  lesquels  les  cristaux 
de  cholestérine,  qui  existent  en  si  grand  nombre,  et  à  l'état  isolé  dans 
le  synchysis  étincelant,  auraient  progressivement  disparu  par  une 
sorte  de  résorption.  Dans  les  trois  exemples  que  nous  suivons  depuis 
plus  de  cinq  ans,  il  ne  nous  a  pas  été  possible  de  constater  le 
moindre  changement. 

Traitement.  —  Peu  certain,  trop  souvent  insuffisant. 

S'il  existe  une  aflfection  des  membranes  intra-oculaires  dont  la 
synchysis  soit  le  symptôme,  c'est  contre  ce  dernier  que  sera  di- 
rigé le  traitement. 

Si  l'on  a  des  raisons  de  croire  à  l'existence  d'un  état  diathésique, 
c'est  la  maladie  générale  qu'il  faut  combattre. 

Lorsque  les  opacités  proviennent  d'épanchemerits  sanguins,  on  a 
conseillé  les  déplétions  sanguines  locales,  telles  qu'applications 
fréquentes  de,  quelques  sangsues  aux  tempes,  ventouses  de  Heurte- 
loup,  etc.  Il  convient  en  même  temps  d'activer  les  fonctions  de  la 
peau  par  des  bains  sulfureux,  d'entretenir  une  légère  dérivation  in- 
testinale à  l'aide  des  eaux  de  Kissingen,  dePuUna,  etc.  Le  séton 
ajouté  aux  moyens  précédents,  et  entretenu  pendant  la  durée  du 
traitement  nous  a  paru  utile.  Wecker  recommande  la  compression 
méthodique  du  globe  pendant  la  nuit  à  l'aide  du  bandeau  com- 
pressif .  Tous  ces  moyens  sont  rationnels  ;  ils  sont  justifiés  par  un 
certain  nombre  de  succès;  mais  l'observateur  ne  doit  jamais  perdre 
de  vue  que,  dans  la  plupart  des  cas,  ils  seront  superflus. 

ARTICLE  IV. 
Cystlcerques  du  corps  vitré. 

On  a  constaté  dans  un  certain  nombre  de  cas  très-judicieuse- 
ment observés  la  présence  d'entozoaires  dans  le  corps  vitré. 


CYSTICERQUES  DU  CORPS  VITRÉ.  J33 

Les  faits  de  ce  genre  sont  très-rares,  au  moins  en  France  ;  ils 
semblent  plus  fréquents  en  Allemagne.  Comme  il  ne  nous  a  pas  été 
donné  encore  d'acquérir  sur  ce  point  une  expérience  personnelle, 
nous  nous  bornerons  à  rapporter  brièvement  les  faits  publiés  par 
les  auteurs  allemands  et  judicieusement  reproduits  dans  l'ouvrage 
de  Wecker.  Coccius  fit  le  premier  mention  d'une  ampoule  sphé- 
rique,  qu'il  avait  observée  dans  le  corps  vitré  d'une  femme,  sans  se 
prononcer  toutefois  sur  la  nature  de  cette  particularité.  Un  an  plus 
tard,  de  Graefe  reconnut  le  premier  avec  certitude  la  présence  dans 
le  corps  vitré  d'un  cysticerque  qui  fut  décrit  avec  grand  soin  par 
Liebreich.  L'entozoaire  était  enkysté  dans  une  membrane  d'enve- 
loppe qui  le  tenait  suspendu  entre  le  pôle  postérieur  du  cristallin  et 
un  point  voisin  de  la  papille  optique. 

Quelque  temps  après,  de  Grœfe  publia  une  seconde  observation 
dans  laquelle  la  membrane  d'enveloppe  paraissait  s'insérer  sur  le 
pourtour  de  la  papille  optique.  En  1857,  nouveau  fait,  publié  par  le 
même  auteur.  Ici,  l'entozoaire  était  libre  dans  le  corps  vitré.  Le 
sujet,  paysan  de  56  ans,  s'était  aperçu,  après  un  mouvement  de 
tête,  d'un  trouble  subit  de  la  vision  dans  l'œil  gauche.  Ce  trouble 
diminua  ensuite  progressivement  pour  reparaître  un  jour  brusque- 
ment pendant  la  marche.  Le  champ  visuel  était  rétréci  en  haut 
et  en  dehors.  L'éclairage  au  miroir  fit  découvrir  au  milieu  d'un 
grand  nombre  d'opacités  mobiles  une  vésicule  d'un  bleu  verdâtre, 
flottant  à  la  partie  inférieure  et  interne  du  corps  vitré.  On  constata 
d'une  manière  évidente,  dit  l'observateur,  les  mouvements  de  con- 
traction de  l'animal.  Le  col,  la  tête  et  les  suçoirs  ne  purent  être 
clairement  reconnus  à  cause  de  la  position  déclive  occupée  par 
FanimaL 

On  se  décida  à  tenter  l'extraction,  parce  que  l'œil  malade  était  le 
siège  d'une  inflammation  menaçante,  et  que  l'autre  œil  accusait 
quelques  troubles  sympathiques.  Une  large  iridectomie  fut  d'abord 
pratiquée  dans  le  but  de  faciliter  l'inspection  directe  de  la  cavité 
oculaire  et  de  mieux  se  renseigner  sur  la  situation  de  l'animal. 
De  Graefe  fit  ensuite  une  ponction  à  travers  la  sclérotique  avec 
une  aiguille  comme  pour  procéder  à  l'abaissement  d'une  cataracte, 
mais  dans  un  point  situé  à  3  ou  4  millimètres  en  arrière  du  lieu 
classique.  Il  s'écoula  une  petite  quantité  du  corps  vitré  qui  s'ac- 
cumula sous  la  conjonctive.  Celle-ci  fut  incisée  avec  des  ciseaux 
courbes:  Une  pince  capsulaire  fut  alors  introduite  à  travers  la  plaie 
scléroticale  et  conduite  entre  le  cristallin  et  le  cysticerque.  L'opé- 
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rateur  tenta  de  saisir  Tanimal  par  le  col,  c'est-à-dire  par  sa  partie 
la  plus  résistante.  La  première  tentative  échoua  ;  dans  une  seconde, 
la  tête  et  le  col  furent  extraits  avec  des  lambeaux  de  la  vésicule. 
L'extraction  eut  pour  efifet  de  diminuer  les  phénomènes  d'irritation 
inflammatoire,  de  faire  cesser  l'irradiation  sympathique;  mais  les 
manœuvres  qu'elle  nécessita  aboutirent  à  une  augmentation  du 
nombre  des  opacités  du  corps  vitré  et  au  développement  ultérieur 
d'une  cataracte. 

Dans  une  seconde  observation  du  même  auteur,  l'extraction  pré- 
parée avec  autant  d'habileté  que  de  hardiesse  par  deux  opérations 
préliminaires  fut  pratiquée  avec  tout  le  succès  désirable  en  ce  sens 
que  le  parasite  sortit  intégralement  de  l'œil  au  point  de  continuer 
de  vivre  pendant  quatre  heures.  Mais  les  opacité^  du  corps  vitré 
dont  l'existence  semble  liée  au  développement  du  cysticerque,  per- 
sistèrent en  partie,  ce  qui  n'empêcha  pas  une  amélioration  très- 
sensible  de  la  vue.  On  trouve  dans  l'atlas  de  Liebreich  la  mention 
d'une  tentative  d'extraction  entièrement  suivie  de  succès.  Il  est 
à  regretter  que  l'auteur  n'ait  pas  accompagné  le  fait  de  détails 
qui  n'eussent  pas  manqué  d'être  fort  intéressants.  Nous  croyons 
aisément,  toutefois,  qu'il  ait  pu  mener  à  bien  cette  entreprise,  si 
l'aspect  du  parasite  était  aussi  caractérisé  qu'il  le  paraît  dans  la  plan- 
che VII,  figure  S  de  son  atlas  ;  nous  l'avons  reproduit  aussi  fidè- 
lement que  possible  {pi.  XXIV).  L'histoire  inachevée  d'un  pseudo- 
cysticerque  nous  porte  à  croire  que  les  choses  ne  se  présentent  pas 
toujours  avec  une  aussi  grande  netteté.  Il  y  a  déjà  quelques  années, 
l'existence  d'un  cysticerque  du  corps  vitré,  né  et  nourri  sur  les 
bords  de  la  Seine,  fut  annoncée  et  minutieusement  circonstanciée 
dans  les  Annales  <P oculistique ,  Plusieurs  oculistes  en  renom  si- 
gnèrent à  son  identité.  Grâce  à  l'obligeance  de  notre  collègue 
le  professeur  Legouest  nous  pûmes  ,  FoUin  et  moi ,  voir  le 
l'ait  et  reconnaître  sans  grande  difficulté  qu'il  ne  s'agissait  là 
que  d'un  décollement  de  la  rétine  pourvue  à  sa  surface  de  quelques 
opacités  mobiles,  qui  avaient  figuré  une  tête  et  un  col  animés. 

La  présence  d'un  cysticerque  dans  le  corps  vitré  a  pour  consé- 
quence de  provoquer  la  formation  d'opacités  de  plus  en  plus  nom- 
breuses, de  plus  en  plus  gênantes,  et  d'amener  au  bout  de  quelques 
années  une  irido-choroïdite,  et  une  phthisie  complète  du  globe. 
On  a  vainement  tenté  pour  arrêter  le  mal  l'instillation  de  toutes 
les  solutions  anthelminthiques.  L'insuccès  de  ces  moyens,  la  gravité 
de  l'afiection justifient  donc  delà  façon  la  plus  complète  l'interven- 
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tion  chirurgicale  si  brillamment  inaugurée  par  de  Graefe.  On  peut 
juger  parles  faits  que  nous  avons  rapportés  que  l'extraction  a  d'au- 
tant plus  de  chances  de  succès  qu'elle  est  pratiquée  à  une  époque 
où  la  transparence  du  corps  Titré  n'est  pas  encore  compromise. 

CHAPITRE  X 

DES  VARIÉTÉS  PHYSIOLOGIQUES  DE  L'IMAGE   OPHTHALMOSCOPIQUE. 

Avant  d'aborder  l'étude  des  maladies  intra-oculaires,  il  nous  pa- 
rait indispensable  de  faire  connaître  l'état  physiologique,  de  signaler 
les  variétés  nombreuses  d'aspect  sous  lesquelles  l'œil  sain  se  pré- 
sente à  l'ophthalmoscope.  Sans  cet  examen  préliminaire  trop  né- 
gligé jusqu'alors,  on  court  longtemps  le  risque  d'attribuer  des 
troubles  visuels  dont  la  cause  est  ailleurs  à  des  particularités  qui 
ne  représentent  que  des  écarts  physiologiques.  C'est  pour  combler 
cette  lacune  et  mettre  en  garde  contre  un  pareil  écueil,  que 
nous  avons  recueilli  un  nombre  aussi  considérable  que  possible 
d'images  appartenant  à  des  yeux  normaux.  Les  planches  VI,  VII, 
VIII,  IX,  X  sont  exclusivement  consacrées  à  ce  sujet.  Pour 
chacun  de  ces  types,  la  vision  a  été  exactement  mesurée  au  point 
de  vue  de  l'acuité  visuelle.  Leur  examen  attentif  conduira,  nous 
l'espérons,  à  apprécier  à  leur  juste  valeur  les  observations  ophthal- 
moscopiques,  fondées  exclusivement  sur  des  notions  secondaires, 
telles  que  le  volume,  la  disposition  des  vaisseaux  rétiniens,  la  colo- 
ration plus  ou  moins  rouge  de  la  papille  optique,  le  plus  ou  moins 
de  netteté  de  ses  bords,  etc.  Ces  détails  ne  manquent  pas  de  valeur 
pour  compléter  le  diagnostic:  ils  sont  insuffisants  pour  l'établir. 
Toute  affection  du  fond  de  l'œil,  appréciable  à  l'ophthalmoscope,  a 
des  caractères  nets,  généralement  faciles  à  saisir.  Nous  ne  saurions 
trop  insister  sur  cette  proposition  fondamentale  et  mettre  en  garde 
contre  la  valeur  de  certaines  assertions  fréquemment  reproduites 
dans  les  écrits  périodiques.  Sans  une  connaissance  suffisante 
de  l'état  physiologique,  on  serait  conduit  à  attribuer  à  une  grande 
délicatesse  d'observation,  ce  qui  n'est  en  réalité  que  le  produit  de 
l'ignorance  ou  de  l'imagination. 

L'image  ophthalmoscopique  du  fond  de  l'œil  est  formée  par 
le  nerf  optique,  la  rétine,  la  choroïde  et  la  sclérotique.  Sa  forme 
ronde  est  déterminée  par  la  forme  de  la  pupille.  Son  aspect  général 
est  celui  d'une  surface  rouge  orangé  sur  laquelle  s'étale  un  élé- 
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gant  réseau  vasculaire  et  se  dessine  nettement  une  petite  surface 
arrondie  d'un  gris  rosé.  Le  fond  rouge  orangé  est  fourni  par  la 
choroïde;  le  réseau  vasculaire,  parles  vaisseaux  de  la  rétine,  et  la 
petite  surface  gris  rosé,  par  Fextrémité  intra-oculaire  du  nerf  op- 
tique ou  papille  optique. 

Abstraction  faite  des  différences  individuelles,  l'éclairage  exerce 
une  influence  très-considérable  sur  l'aspect  de  l'image  ophthalmo- 
scopique.  Avec  une  vive  lumière,  une  pupille  large  et  des  milieux 
réfringents  parfaitement  transparents,  l'image  brillera  d'un  vif 
éclat,  les  détails  seront  nettement  accusés.  Avec  une  lumière  plus 
faible,  une  pupille  plus  étroite  et  des  milieux  réfringents  moins 
transparents,  Timage  sera  terne,  moins  nettement  figurée  dans  ses 
détails.  Ce  sont  toujours  les  mêmes  couleurs  teintées  légèrement 
en  gris. 

ARTICLE  PREMIER 
Aspect  de  la  choroïde. 

A  l'état  normal,  la  surface  rouge  orangé  qui  représente  comme 
le  fond  de  l'image  est  fournie  par  la  choroïde.  Ce  n'est  que  dans 
certains  cas  particuliers  que  la  sclérotique  y  participe.  Les  variétés 
anatomiques  de  la  choroïde  produisent  des  variétés  de  nuances 
sans  nombre,  dont  on  peut  juger  en  parcourant  notre  atlas.  Cette 
grande  diversité  d'aspects  dépend  en  grande  partie  de  la  quantité 
et  du  mode  de  distribution  du  pigment  qu'elle  renferme.  Le  stroma 
choroïdien  en  contient-il  peu,  la  lumière  pénètre  jusqu'à  la  scléro- 
tique qui  réfléchit  une  plus  grande  quantité  de  rayons,  et  éclaire 
d'arrière  en  avant  les  vaisseaux  choroïdiens.  Ceux-ci  se  dessinent 
alors  avec  une  très-grande  netteté  jusque  dans  leurs  dernières  ra- 
mifications. Il  en  sera  de  même  des  branches  des  veines  vorti- 
queuses  qui  traversent  la  sclérotique  vers  Yora  serrata.  Ces  der- 
nières, larges  et  comme  variqueuses  à  leurs  points  d'émergence,  se 
dirigent  vers  la  papille  en  dessinant  d'élégantes  arabesques.  Dans 
ces  conditions,  l'image  a  des  tons  plus  clairs,  des  reflets  jaunes  ou 
roses  (p/.  VII,  fi^.  2,  6). 

Lorsque,  au  contraire,  le  parenchyme  et  la  couche  épithéliale 
sont  pourvus  d'une  grande  quantité  de  pigment,  la  structure  ana- 
tomique  de  cette  membrane  n'est  plus  accusée.  On  ne  voit  qu'un 
fond  rouge  sur  lequel  rien  ne  se  distingue  (;>/.VII,  fig.  *,  4,8,  etc.), 
à  l'exception  parfois  d'une  sorte  de  modelé  tantôt  plus  clair  tantôt 
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plus  foncé  (plA%  fig.  2,  5;  />/.  IX,  fig.  1,  2,  3,  4,  etc...)  produit 
par  rinégale  répartition  du  pigment.  Le  même  aspect  se  rencontre 
également  lorsque  le  stroma  est  peu  riche  en  pigment,  pourvu  que 
la  couche  épithéliale  en  soit  pourvue.  Ceci  résulte  de  ce  que  le 
pigment  épithélial,  bien  que  renfe|^mé  dans  une  couche  de  cellu- 
les, est  très- foncé,  presque  noir  et  à  peu  près  complètement  opa- 
que. Avec  une  telle  disposition  Timage  présente  encore  une  colo- 
ration uniforme  [pi.  VII,  fig.  1).  Mais  en  examinant  à  un  fort 
grossissement,  on  constate  que  le  fond  rouge  est  recouvert  d*un 
piqueté  brun  délicat  qui  donne  à  Tensemble  une  apparence  cha- 
grinée. Ce  piqueté  est  produit  parles  cellules  épithéliales  remplies 
de  pigment  noir  {ibid). 

Les  yeux  d*enfants  sont  les  meilleurs  pour  constater  cette  dis- 
position. Chez  eux,  l'éclairage  est  excellent,  le  pigment  de  la 
couche  épithéliale,  très-foncé,  tandis  que  celui  du  parenchyme  est 
d'une  couleur  plus  claire. 

On  rencontre  assez  souvent  une  troisième  variété  d'aspect  qui 
est  la  plus  intéressante  en  ce  sens  qu'elle  s'éloigne  le  plus  du  type 
ordinaire  représenté  par  un  fond  rouge  orangé  uniforme.  Le  pa- 
renchyme choroïdien  est  pourvu  d'une  quantité  relativement  con- 
sidérable de  pigment  noir,  la  couche  épithéliale  est  au  contraire 
peu  riche.  Il  en  résulte  que  la  structure  du  stroma  choroïdien 
peut  être  en  partie  reconnue.  Les  veines  vortiqueuses  situées  dans 
les  couches  externes  du  stroma  tout  près  de  la  sclérotique  restent 
cachées,  mais  les  vaisseaux  choroïdiens  moyens  deviennent  plus  ou 
moins  apparents.  Tantôt  ils  sont  encore  couverts  par  une  mince 
couche  pigmentaire;  dans  ces  cas,  leur  trajet  se  dessine,  mais 
avec  une  teinte  rouge  un  peu  sombre  :  leur  couleur  propre, 
combinée  avec  celle  des  espaces  pigmentaires  intermédiaires  cou- 
vre l'image  de  marbrures  plus  ou  moins  accusées  et  alternative- 
ment rouges  et  brunes  [pi.  VI,  fig.  2,  5,  etc.).  Tantôt  ils  sont  au 
contraire  très-apparents.  Us  forment  un  réseau  d'un  rouge  écar- 
late,  dont  les  mailles  sont  remplies  par  les  masses  pigmentaires 
du  parenchyme.  Les  espaces  sombres  sont  désignés  sous  le  nom 
d'espaces  intervasculaires.  Dans  beaucoup  de  cas  le  pigment  forme 
une  couche  assez  foncée  pour  donner  à  la  choroïde  l'aspect  d'une 
surface  ardoisée,  sur  laquelle  s'étale  un  réseau  rouge  Qd/.  IX,  fig.  1, 
2,  4,  etc.). 

Lorsque  la  choroïde  renferme  moins  de  sang  qu'à  l'état  normal 
par  suite  de  quelque  trouble  profond  dans  la  circulation  gêné- 
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raie,  les  vaisseaux choroïdiens  pâlissent,  deyienneut  couleur  de  chair 
tout  en  restant  assez  marqués  pour  circonscrire  les  espaces  pig- 
mentaires.  Cet  aspect  a  été  reproduit  dans  la  figure  6  de  la  plan- 
che VU,  et  dans  la  figure  6  de  la  planche  X,  empruntées  à  des 
sujets  atteints  de  choléra. 

La  forme  des  espaces  intervasculaires  varie  suivant  la  partie  du 
fond  de  Tœil  que  Ton  examine.  Près  de  la  papille  et  de  la  macula^ 
ces  espaces  sont  resserrés,  petits,  de  forme  ronde  ou  polyédrique 
[pL  IX,  fig.  1)  ;  à  mesure  que  l'on  se  rapproche  de  Y  or  a  serrata 
les  vaisseaux  choroïdiens,  plus  volumineux,  fournissent  moins 
d'anastomose,  ils  sont  plus  éloignés  les  uns  des  autres  et  circons- 
crivent ainsi  des  espaces  plus  grands  et  surtout  plus  allongés 
[pi.  IX,  fig.  2).  Cette  disposition  rayonnée  des  vaisseaux  choroï- 
diens devient  extrêmement  marquée  dans  certaines  formes  d'atro- 
phie de  la  choroïde  [pL  XI,  fig.  5  ;  pL  XII,  fig.  4,  5,  6). 

Les  modifications  apportées  à  l'image  ophthalmoscopique  par 
les  variétés  de  couleur  et  de  distribution  du  pigment  donnent 
souvent  le  change,  et  des  observateurs  non  suffisamment  expé- 
rimentés prennent  pour  des  produits  pathologiques^  ce  qui  n'est 
qu'un  écart  de  l'état  physiologique.  Pour  éviter  l'erreur  on  tiendra 
compte  des  signes  distinct) fs  suivants.  La  pigmentation  patholo- 
gique de  la  choroïde  se  présente  en  masses  irrégulières,  non  cir- 
conscrites par  les  vaisseaux  :  ces  masses  sont  plus  noires,  plus 
saillantes,  elles  se  rattachent  le  plus  souvent  à  l'existence  d'une 
choroïdite,  elles  sont  disposées  en  bordure  au  pourtour  d'autres 
altérations  [pl.Xl^fig.  1,6)  ou  disséminées  irrégulièrement  Qd/. XII, 
fig.  2,  3)  ne  reproduisant  jamais  la  régularité  des  espaces  inter- 
vasculaires. 

La  choroïde  chez  quelques  sujets,  et  tout  particulièrement  chez 
la  race  nègre  et  ses  dérivés,  étant  plus ,  fortement  pigmentée, 
change  complètement  l'aspect  du  fond  de  l'œil.  La  couleur  rouge 
orangé  prend  des  teintes  de  plus  en  plus  brunes.  Le  rouge  peut 
disparaître  complètement,  et  être  remplacé  par  un  fond  ardoisé  sur 
lequel  la  rétine  devient  visible  sous  l'apparence  d'une  membrane  dé- 
licate d'un  gris  cendré,  reflétant  faiblement  la  lumière  et  présentant 
à  sa  surface  des  stries  claires  qui  rappellent  la  direction  générale  des 
fibres  nerveuses.  Selon  toute  raison  cette  disposition  striée  n'est 
pas  fournie  par  les  fibres  nerveuses  elles-mêmes,  mais  bien  par  le 
tissu  conjonctif  interfibrillaire.  La  figure  i  de  la  planche  VI,  qui 
représente  l'œil  d'un  nègre,  donne  une  idée  de  cet  aspect.  Les 
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figures  2,  4  et  5  de  la  même  planche  reproduisent  des  types  qui  se 
rapprochent  de  la  pigmentation  de  la  race  nègre. 

ARTICLE  IL 
Aspect  de  la  rétine. 

La  rétine  à  l'état  normal  est  sur  le  vivant  parfaitement  transpa- 
rente :  elle  ne  reflète  dès  lors  que  très-peu  de  lumière  et  n'est  point 
apparente.  Moins  la  choroïde  est  pourvue  de  pigment,  moins  celui- 
ci  est  foncé,  plus  l'éclairage  est  intense,  et  plus  par  conséquent 
la  rétine  paraîtra  transparente.  Si  au  contraire  la  choroïde  est 
très-foncée,  la  rétine  reposant  sur  un  fond  mat  et  gris  peut  deve- 
nir légèrement  apparente,  comme  dans  Texemple  rapporté  ci- 
dessus.  A  un  moindre  degré,  la  membrane  nerveuse  est  transpa- 
rente dans  presque  toute  son  étendue,  mais  au  niveau  du  nerf 
optique  où  elle  atteint  son  maximum  d'épaisseur,  elle  devient 
faiblement  opaline.  Cette  légère  opacité  physiologique  se  rencontre 
chez  les  sujets  dont  la  choroïde  est  très-fortement  pigmentée  au 
pourtour  delà  papille  et  principalement  pendant  qu'ils  sont  jeunes, 
ce  qui  résulte  sans  doute  de  ce  que  la  papille  est  alors  plus  riche  en 
fibres  nerveuses,  et  aussi  probablement  de  ce  que  le  tissu  conjonctif 
est  le  siège  d'un  certain  degré  d'infiltration.  Quoi  qu'il  en  soit, 
ce  léger  trouble  rétinien  péripapillaire  peut  être  assez  marqué 
pour  diminuer  la  netteté  des  contours  de  la  papille  et  des  vais- 
seaux rétiniens,  ou  tout  au  moins  voiler  le  côté  nasal  de  son  limbe. 
Les  figures  4  de  la  planche  YI,  6  de  la  planche  IX,  4  de  la  planche X, 
donnent  une  idée  aussi  exacte  qu'il  est  possible  de  la  rendre  par 
le  dessin,  de  ces  nuances  si  légères,  si  délicates.  C'est  à  tort  que 
Ton  a  signalé  cet  aspect  de  la  rétine  comme  un  état  pathologique 
relié  à  diverses  affections  de  l'encéphale  et  plus  particulièrement 
à  la  méningite  basilaire  et  à  l'hémorrhagie  cérébrale.  Nous  te- 
nons à  le  répéter,  on  rencontre  fréquemment  cet  aspect  chez  des 
enfants  parfaitement  sains. 

ARTICLE   m. 
Aspect  de  la  tache  Jaune  (macula  lutea,  fovea  eentralis). 

Sur  un  point  de  la  surface  rétinienne,  correspondant  à  l'extrémité 
postérieure  de  l'axe  optique,  se  trouve  une  petite  surface  fort  impor- 
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tante  au  point  de  vue  physiologique  et  pathologique  parce  qu'elle  est 
préposée  à  la  vision  directe  et  que  les  altérations  dont  elle  est  le 
siège  entraînent  des  troubles  visuels  considérables.  On  la  désigne 
sous  le  nom  de  tache  jaune. 

Rien  n'est  variable  comme  l'aspect  de  cette  tache  à  l'ophthal- 
moscope.  Lorsqu'elle  est  le  mieux  dessinée,  son  siège  est  mar- 
qué par  une  coloration  plus  foncée  de  la  choroïde  dans  un  es- 
pace arrondi  un  peu  plus  grand  que  la  papille.  L'attention  une 
fois  dirigée  sur  ce  point,  on  découvre  vers  le  centre  de  cette  surface 
plus  foncée  une  tache  rougeâtre  d'autant  plus  éclatante  que  la  sur- 
face qui  l'entoure  l'est  moins.  Son  aspect  est  tel,  qu'elle  a  été  fré- 
quemment attribuée  àunehémorrhagie.  Enfin  au  centre  de  la  tache 
rouge  figure  à  un  fort  grossissement  un  point  blanc  formé  par  la 
fovea  centralis  {pi.  VII,  fig.  1).  La  surface  brune  excentrique  est 
due  à  une  pigmentation  plus  foncée  de  la  choroïde  ;  la  surface 
rouge,  d'abord  au  peu  d'épaisseur  de  la  rétine  qui,  à  ce  niveau,  ne 
renferme  qu'un  très-petit  nombre  de  fibres  nerveuses  et  d'élé- 
ments de  tissu  cellulaire,  et  ensuite  à  la  couleur  du  pigment 
choroïdien. 

D'autres  fois  la  tache  jaune  n'a  pas  de  limite  précise.  Elle 
porte  mieux  son  nom,  elle  est  indiquée  par  une  surface  assez 
large  au  niveau  de  laquelle  la  choroïde  passe  du  rouge  orangé  à 
un  rouge  très-riche  en  jaune.  Ce  changement  de  couleur  s'opère 
par  gradations  insensibles  depuis  le  bord  interne  du  nerf  optique 
jusqu'au  point  occupé  par  la  macula.  On  ne  distingue  plus  ici  à  pro- 
prement parler  la  tache  jaune,  mais  bien  la  région  de  la  tache  jaune. 

Cet  aspect  est  dû  à  ce  que  le  pigment  est  moins  foncé,  et  même 
toute  fait  jaune. 

Le  plus  souvent,  la  macula  ne  présente  aucun  des  caractères  qui 
viennent  d'être  mentionnés.  Elle  se  perd  dans  le  fond  choroïdien, 
on  ne  la  voit  pas,  on  ne  la  distingue,  pas.  Ajoutons  d'ailleurs  que 
l'examen  en  est  beaucoup  plus  difficile  que  celui  des  autres  parties 
du  fond  de  l'œil.  Gomme  elle  est  la  partie  la  plus  sensible,  la  plus 
impressionnable  de  la  rétine,  elle  est  plus  vivement  excitée  par  la 
lumière  du  réflecteur,  et  provoque  de  plus  énergiques  contrac- 
tions de  l'iris.  En  outre ,  comme  elle  est  située  à  l'extrémité  de 
l'axe  optique  principal,  il  faut  pour  la  voir  que  l'œil  soit  dirigé  di- 
rectement vers  le  miroir.  Le  reflet  de  la  cornée  est  dès  lors  inévi- 
table et  suffisant  pour  voiler  une  partie  de  la  pupille  contractée.  La 
meilleure   condition  d'observation  consiste  à  employer   l'image 
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droite  ayec  un  miroir  plan  et  en  recommandant  au  malade  de  fixer 
le  miroir  tout  près  de  son  centre.  Il  est  le  plus  souvent  indispen- 
sable pour  voir  distinctement  de  placer  derrière  le  réflecteur  un 
Terre  concave  d'un  foyer  approprié.  En  dilatant  préalablement 
la  papille,  l'examen  est  beaucoup  plus  facile  ;  mais  alors  il  est 
indispensable,  à  moins  qu'il  n'y  ait  une  anesthésie  rétinienne,  d'em- 
ployer un  éclairage  très-modéré,  une  bougie  par  exemple.  Le 
plus  souvent  on  reconnaît  la  macula  à  sa  position  et  ^ussi  à 
ce  que  plusieurs  rameaux  ténus  des  vaisseaux  rétiniens  viennent 
y  aboutir  de  diverses  directions.  Elle  est  située  en  dedans  de  la 
papille  (image  renversée)  à  une  distance  égale  à  deux  fois  le  dia- 
mètre de  cette  dernière  vue  avec  la  lentille  de  2  pouces  1/4  (61""). 
Elle  est  aussi  sur  un  plan  un  peu  plus  élevé.  Une  ligne  menée 
de  son  centre  suivant  le  méridien  horizontal ,  passerait  à  peu  près 
au  bord  supérieur  de  la  papille  (image  renversée).  Ces  indications 
de  position  sont  faciles  à  déterminer  et  suffisantes.  C'est  donc,  à 
proprement  parler,  la  région  de  la  tache  jaune  et  non  la  tache 
jaune  elle-même  que  Ton  explore  habituellement  pendant  l'exa- 
men ophthalmoscopique. 

ARTICLE  IV. 
Aspect  de  la  papille  optique. 

La  papille  est  formée  par  l'extrémité  intra-oculaire  du  nerf 
optique.  Elle  est  représentée  par  un  disque  de  forme  arrondie, 
de  nuance  gris  rosé,  de  contours  bien  définis,  caractères  qui  la 
mettent  vigoureusement  en  relief  sur  le  fond  rouge  de  la  cho- 
roïde. Il  est  impossible  de  la  méconnaître  ni  de  la  confondre 
avec  ce  qui  n'est  pas  elle,  si  l'on  se  rappelle  que  sur  sa  surface 
se  trouve  le  point  d'émergence  des  vaisseaux  rétiniens.  11  arrive 
cependant  qu'au  début  des  exercices  ,  on  prend  pour  la  papille 
l'une  des  deux  images  fournies  par  la  lentille  et  qui  sont  repré- 
sentées planche  VI,  figure  3).  Il  suffit,  pour  éviter  cette  erreur 
grossière,  de  s'assurer  que  ces  images  sont  plus  petites,  marquées 
d'un  point  noir  au  centre,  dépourvues  de  vaisseaux,  et  qu'elles  se 
déplacent  en  sens  inverse  au  moindre  mouvement  de  rotation  de 
la  lentille  sur  son  axe. 

Dans  certains  cas,  la  papille  n'est  pas  ronde,  mais  bien  ovale  soit 
dans  le  sens  vertical  {pL  IX,  fig.  2),  soit  plus  rarement  dans  le 
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sens  transversal  (pi.  IX,  fig.  4).  Nous  savons  que  le  vice  de  ré- 
fraction qui  caractérise  Tastigmatisme ,  a  pour  effet  optique  de 
déformer  Timage  de  la  papille,  et  de  lui  donner  une  forme  ova- 
laire.  Nous  avons  insisté  précédemment  sur  les  moyens  de  distin- 
guer cette  illusion  d'une  véritable  anomalie  anatomique. 

La  couleur  de  la  papille  physiologique  comporte  une  foule  de 
nuances  qui  se  refusent  à  la  description  et  qui  défient  même  le 
pinceau.  Le  ton  général  est  du  gris  pénétré  de  rose  et  de  jaune.  Il 
est  beaucoup  plus  clair  vers  le  cen^  et  à  la  circonférence,  plus 
foncé,  au  contraire,  dans  les  régions  intermédiaires.  Chez  certains 
sujets  c'est  le  gris  qui  domine  [pi.  VI,  fiff.  5);  chez  d'autres  c'est 
le  jaune  {pi.  VI,  fig.  26  ;  pi.  IX,  fig.  2).  Ailleurs,  c'est  le  rouge 
{pi.  VI,  fig.  3,  4  ;  pi.  IX,  fig.  4,  6,  etc.).  A  cet  égard,  l'état  phy- 
siologique comporte  de  tels  écarts  que  ceux-ci  sont  fréquemment 
attribués  à  un  état  pathologique;  on  peut  en  juger  en  comparant 
entre  elles  les  images  consacrées  à  l'œil  physiologique.  La  figure  6 
de  la  planche  VII ,  empruntée  à  un  sujet  cholérique ,  chez 
lequel  l'acuité  visuelle  exactement  déterminée  était  normale, 
représenterait  aisément  un  type  d'hypérhémie  pathologique.  Il 
en  est  ainsi  de  la  figure  4  de  la  planche  IX,  qui  représente  le  fond 
de  l'œil  d'une  personne  de  30  ans,  douée  d'une  vision  irréprocha- 
ble, mais  soumise,  avant  l'examen,  à  l'atropine,  et  de  même  la 
figure  5  de  la  planche  VI,  représentant  la  papille  d'un  vieillard, 
simule  de  bien  près,  avec  ses  reflets  bleuâtres,  certaine  forme 
d'atrophie  papillaire.  Le  ton  jaune  uniforme  de  la  figure  2  de 
la  planche  IX  ressemble  singulièrement  à  ce  que  l'on  observe 
pendant  la  première  phase  de  quelques  névrites  optiques.  Ces 
quelques  exemples  aideront  à  faire  comprendre  combien  il  est 
délicat  dans  certains  cas  de  porter  un  jugement  fondé  exclusi- 
vement sur  la  coloration  de  la  papille.  Entre  l'état  sain  et  l'état 
pathologique  au  début,  les  nuances  sont  difficiles  à  saisir.  Pour 
mettre  en  garde  contre  Terreur,  nous  avons  reproduit  scrupu- 
leusement les  principales  variétés  de  papille  physiologique,  qui  se 
sont  présentées  à  notre  observation. 

La  surface  de  la  papille  peut  être  le  plus  souvent  décomposée  en 
trois  zones  distinctes,  l'une  centrale,  claire,  qui  correspond  à  la  lame 
criblée,  une  seconde  périphérique,  marquée  par  une  ligne  blanche 
souvent  interrompue  du  côté  de  la  tache  jaune^  qui  correspond  à 
la  limite  scléroticale  du  nerf  optique,  enfin,  une  zone  intermédiaire 
grise,  qui  correspond  à  la  couche  des  fibres  nerveuses.  La  figure  4  de 
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la  planche  VU,  qui  représente  la  papille  vue  à  un  fort  grossissement, 
donne  une  juste  idée  de  ces  trois  zones  et  de  leurs  rapports.  Pour 
en  comprendre  la  signification,  il  est  nécessaire  de  rappeler  la 
structure  anatomique  du  bout  intra-oculaire  du  nerf  optique.  Ce- 
lui-ci passe  à  travers  un  trou  dont  est  perforée  la  sclérotique,  son 
néyrilème  se  confond  à  ce  niveau  avec  le  tissu  de  la  membrane 
fibreuse  elle-même.  Comme,  en  ce  point,  la  choroïde  est  le  plus 
souvent  dépourvue  de  pigment,  le  névrilème  recouvert  seulement 
par  des  membranes  transparentes ,  réfléchit  fortement  la  lumière 
et  produit  cette  ligne  blanche  plus  ou  moins  accusée  que  Ton  dé* 
signe  sous  le  nom  de  limbe  de  la  papille. 

De  tout  le  pourtour  de  Tanneau  sclérotical  émanent  des  fibrilles 
cellulaires  qui  traversent  le  nerf  et  forment  par  leur  entre-croise- 
ment un  véritable  réseau  à  travers  les  mailles  duquel  passent  les 
faisceaux  nerveux.  Ce  réseau  représente  ce  que  Ton  désigne  sous 
le  nom  de  lame  criblée.  Elle  a  pour  effet  d*augmenter  la  force  de 
résistance  du  nerf  optique,  et  de  lui  permettre  de  résister  à  la 
pression  intra-oculaire  :  de  nature  fibreuse,  elle  réfléchit  vivement 
la  lumière.  C*est  elle  qui  correspond  à  la  zone  centrale  de  la 
papille,  et  qui  est  représentée  par  la  tache  blanche  située  immé- 
diatement en  dehors  de  Torigine  des  vaisseaux. 

L'éclat  el  l'étendue  de  la  lame  criblée  sont  très-variables.  Ces  va- 
riations dépendent  de  la  disposition  affectée  par  les  faisceaux  de 
fibres  nerveuses.  Ceux-ci,  après  avoir  traversé  la  lame  criblée,  ne 
s'étalent  qu'au  moment  où  ils  se  sont  élevés  au-dessus  des  couches 
externes  de  la  rétine.  Ce  n'est  que  parvenues  à  ce  niveau  qu'elles 
peuvent  s'infléchir  pour  former  en  s'épanouissant  la  couche  des 
fibres  de  cette  membrane.  Cette  disposition  tend  à  produire  vers 
le  centre  de  la  papille  une  dépression  en  entonnoir  au  fond  de 
laquelle  la  lame  criblée  est  plus  ou  moins  à  découvert.  La  profon- 
deur et  refendue  de  cette  dépression  centrale  dépendent  de  l'état 
des  couches  externes  de  la  rétine.  Si  celles-ci  gardent  toute  leur 
épaisseur  jusqu'au  bord  du  nerf  optique,  les  fibres  nerveuses  de- 
vront nécessairement  s'élever  plus  haut,  à  peu  près  perpendicu-- 
lairement,  puis  s'infléchir  brusquement  pour  former  un  angle 
presque  droit.  Dans  ces  cas,  elles  restent  longtemps  réunies  en 
faisceaux  ;  elles  donnent  à  la  papille  une  grande  hauteur,  et  la 
dépression  centrale  sera  très-profonde,  mais  très-étroite.  Dès  lors 
la  lame  criblée  ne  sera  pas  visible  ou  elle  sera  réduite  aux  di- 
mensions d'une  toute  petite  fossette  blanche,  du  fond  de  laquelle 
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émergent  les  vaisseaux.  Les  figures  2,  3, 4  de  la  planche  VI  repré- 
sentent des  cas  dans  lesquels  la  lame  criblée  n'est  point  visible  ; 
la  surface  de  la  papille  est  d'une  teinte  uniforme.  Dans  les  figures  3 
et  6  de  la  planche  VII,  la  lame  criblée  est  réduite  à  de  petites  di- 
mensions. 

Si,  au  contraire,  les  couches  rétiniennes  s'amincissent  en  se  rap- 
prochant de  la  papille,  les  fibres  nerveuses  s'infléchissent  plus  tôt, 
d'une  façon  moins  brusque,  la  dépression  centrale  augmente, 
et  la  lame  criblée  est  mise  à  découvert  dans  une  plus  gradde 
étendue.  Dans  ces  conditions,  qui  sont  les  plus  communes,  la  tache 
blanche  est  plus  large.  En  raison  de  sa  signification  on  lui  donne 
le  nom  à'excavation  physiologique.  Vue  à  un  grossissement 
suffisant,  elle  représente  distinctement  un  réseau  blanc  écla- 
tant dont  les  mailles  ont  une  teinte  grise,  produite  par  les  faisceaux 
défibres  nerveuses  qui  les  traversent  perpendiculairement.  On  dirait 
assez  exactement  la  coupe  d'un  jonc.  L'excavation  physiologique 
siège  vers  le  centre  de  la  papille  :  un  peu  plus  rapprochée  cependant 
du  bord  correspondant  à  la  macula,  sa  situation  est  subordonnée 
au  mode  de  distribution  des  fibres  nerveuses  dans  la  rétine.  Cel- 
les-ci en  très-grand  nombre,  quelques  auteurs  disent  même  en  to- 
talité se  dirigent  vers  le  côté  nasal  de  la  papille  et  se  répandent 
jusqu'à  la  périphérie  de  la  rétine,  en  décrivant  autour  de  la 
macula  des  courbes  qui  les  tiennent  éloignées  de  ce  centre  ;  du 
côté  de  la  tache  jaune,  on  ne  rencontre  que  la  quantité  de  fibres  né- 
cessaires pour  établir  ses  rapports  physiologiques  avec  le  nerf  op- 
tique. Il  résulte  nécessairement  de  cette  disposition ,  que  le  côté 
nasal  de  la  papille  est  masqué  par  la  masse  des  fibres  nerveuses, 
tandis  que  le  côté  interne  reste  découvert,  ce  qui  met  en  vue  la 
lame  criblée  et  marque  nécessairement  la  place  de  l'excavation 
physiologique. 

Les  faisceaux  de  fibres  nerveuses  représentent  la  zoAe  d'un  gris 
rosé,  située  entre  le  bord  sclérotical  et  la  lame  criblée.  Elle  forme 
une  espèce  de  croissant  ou  mieux  de  disque  qui  entoure  l'exca- 
vation physiologique,  qui  est  large  du  côté  nasal^  et  très-étroit 
du  côté  de  la  macula.  Par  ce  fait  que  la  majeure  partie  des  fibres 
nerveuses  se  porte  vers  le  bord  nasal,  la  papille  est  souvent  plus 
élevée  de  ce  côté  que  du  côté  opposé.  H.  MuUer,  le  premier,  a 
appelé  l'attention  sur  cette  différence  de  niveau.  Nous  empruntons 
à  l'excellent  travail  de  Schweîger  une  figure  qui  représente  la 
coupe  longitudinale  du  nerf  dans  un  cas  de  ce  genre  {fig,  27). 
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N  indique  le  côlé  nasal  ou  interne,  M  le  côté  externe  on  temporal 

de  la  papille.  Les  couches  externes  de  la  rétine  sont  plus  élevées 

du  côté  de  N  que  du  côté  de  M,  et  de  plus  l'épaisseur  de  la  masse 
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des  fibres  est  plus  grande  vers  le  côté  nasal  que  vers  le  côté  op- 
posé, ce  qui  établit  nécessairement  une  diiïérence  de  niveau  bien 
marquée.  Dans  ces  conditions  l'excavation  physiologique  a  des 
parois  inégales  :  du  côté  interne,  elle  est  limitée  par  un  bord  élevé 
Irès-aigu,  du  côté  externe,  au  contraire,  elle  est  moins  profonde, 
son  bord  est  peu  marqué  par  cette  raison  que  la  papille  s'élève  au 
niveau  de  la  rétine  d'une  façon  insensible  et  qu'elle  l'atteint  au  ni- 
veau de  la  limite  du  nerf  optique. 

Les  bords  de  l'excavation  physiologique  n'atteignent  jamais 
la  limite  scléroticale.  Ils  en  sont  séparés  par  une  couche  in- 
termédiaire qui  représente  l'épaisseur  de  la  couche  des  fibres. 
Il  est  facile  de  le  constater  dans  les  figures  I,  3,  3,  4,  5  de  la 
planche  Vlll,  qui  représentent  diverses  variétés  d'excavations  phy- 
siologiques très-développées.  Cette  remarque  est  fort  importante 
parce  qu'elle  marque  la  différence  qui  existe  entre  l'état  physiolo- 
gique et  une  altération  pathologique  spéciale  aux  affections  glau- 
comateuses,  dans  lesquelles  les  fibres  nerveuses  sont  détruites  et 
refoulées  en  arrière  de  façon  à  donner  naissance  à  une  excavation 
pathologique  dont  il  sera  question  plus  tard. 

Les  vaisseaux  rétiniens  contenus  dans  la  couche  des  fibres  ner- 
veuses suivent  nécessairement  la  direction  de  ces  dernières.  Ils 
montent  d'abord  verticalement  jusqu'au  niveau  du  bord  de  l'ex- 
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de  la  lentille  a  subi  par  suite  du  déplacement  du  verre  convexe 
une  déviation  parallactique  plus  grande  que  Timage  du  point 
situé  plus  en  arrière. 

De  même,  en  examinant  une  excavation  physiologique  à  Tirnage 
renversée,  on  constatera,  en  imprimant  de  petits  mouvements  à  la 
lentille,  que  les  points  situés  en  avant,  tels  que  le  bord  aigu  de 
Texcavation,  les  crochets  formés  par  les  vaisseaux  rétiniens  subis- 
sent un  déplacement  plus  considérable  que  la  lame  criblée  située 
tout  à  fait  à  côté  mais  plus  en  arrière. 

La  troisième  zone  de  la  papille,  celle  qui  est  la  plus  excentrique 
est  formée,  avons-nous  dit,  par  Fanneau  sclérotical.  11  est  figuré  par 
une  ligne  blanche  qui  limite  la  papille.  Cette  ligne  n'est  pas  égale- 
ment marquée  chez  les  différents  sujets  et  aux  différents  âges.  Pen- 
dant la  jeunesse  elle  peut  être  atténuée  ou  complètement  masquée 
par  la  couche  des  fibres  nerveuses,  surtout  du  côté  de  la  macula. 
Plus  tard  elle  se  découvre,  s'élargit  au  point  d'être  souvent  confon- 
due avec  des  altérations  pathologiques.  On  peut  juger  du  chan- 
gement apporté  par  l'âge  en  comparant  les  figures  1,  2,  3,  4  de  la 
planche  VI,  qui  représentent  des  yeux  jeunes  avec  les  figures  5  de  la 
planche  VI  ;  1,  3  de  la  planche  VIII,  qui  représentent  des  yeux  de 
vieillard. 

LV'lanrissement  sénile  du  limbe  sclérotical  résulte  de  cban- 
gements  opérés  par  les  progrès  de  Tâge  dans  l'état  de  l'anneau 
choroîdal.  Cet  anneau  se  distingue  souvent  par  une  pigmentation 
si  abondante  et  si  foncée,  qu'elle  forme  un  croissant  ou  un  cercle 
noir  complet  autour  de  la  papille  ^pf.  VIII,  fiy.  2,  4,  5).  Dans 
certains  cas,  sa  présence  est  marquée  par  une  petite  tache  pig- 
menlaire  touchant  à  la  papille  \pl.  VIII,  fig.  i^  ou  séparée  d'elle 
|Kir  une  bande  étroite  de  tissu  choroîdien  (/>/.  VIII,  fig,  3).  Dans 
d'autres  cas  il  est  beaucoup  plus  large  comme  dans  les  figures  3 
et  4  de  la  planche  VK  par  exemple.  Dans  la  vieillesse,  la  choroïde 
|H^rd  son  pigment»  Tanneau  choroîdal  diminue  ou  disparaît  de 
façon  à  découvrir  la  sclérotique  et  à  donner  de  la  largeur  et  de 
reclat  au  limbe  sclérotical. 

La  dopigmcntatiou  stMiile  de  la  choroïde  peut  donner  naissance 
à  une  tache  blanche  pôri(^pillaire  qui  pré^^nte  à  Tophlbalmoscope 
le$  appannices  d'un  staphylôme  |H^$térieur  au  troisième  degré. 
L'atrophie  uVst  {Heurtant  ^kis  aussi  complète  que  dans  le  staphylôme. 
Le  plus  souvent  il  existe  encore  des  débris  de  la  choroïde  que  Ton 
^oit  sous  la  forme  de  petits  ilôts  ou  de  stries  i^ugeâtres  ;  aussi  la 
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tache  a-t-elle  moins  d'éclat.  Ce  qui  augmente  encore  la  ressem- 
blance entre  cette  particularité  physiologique  et  Tétat  pathologique, 
c'est  que  la  forme  et  le  siège  sont  semblables.  Dans  Tun  comme  dans 
l'autre  cas,  la  plaque  d'atrophie  entoure  la  papille,  elle  est  plus 
étroite  en  dedans,  plus  large  en  dehors.  Pour  mettre  en  garde  con- 
tre l'erreur,  nous  avons  reproduit  dans  les  figures  1,  3,  S  de  la  plan- 
che IX,  les  formes  les  plus  suspectes  que  nous  ayons  rencontrées. 
Nous  indiquerons  d'ailleurs,  à  propos  du  staphylôme  postérieur, 
par  quels  signes  on  remédie  à  l'insuffisance  de  l'ophthalmoscope. 


ARTICLE  V 
Aspect  des  vaisseaux  de  la  rétine. 

Les  vaisseaux  de  la  rétine  sont  représentés  par  ce  réseau  élégant 
qui  se  profile  sur  le  fond  rouge  de  la  choroïde,  ils  sont  tous  fournis 
par  l'artère  et  la  veine  centrales.  Les  deux  ordres  de  vaisseaux 
suivent  la  même  direction  générale  sans  toutefois  être  accolés  l'un 
à  l'autre,  ainsi  qu'il  arrive  souvent  dans  d'autres  parties  du  corps. 

L'artère  et  la  veine  centrales  émergent  de  la  papille  en  un 
point  situé  près  de  son  centre,  un  peu  plus  rapproché  pourtant 
du  bord  nasal.  Parvenus  à  la  surface  de  la  papille,  tous  deux  se 
divisent  immédiatement  en  deux  branches,  l'une  supérieure  et 
l'autre  inférieure.  Celles-ci  se  partagent  à  leur  tour  en  rameaux 
dichotomiques  ou  opposés,  qui  se  distribuent  en  serpentant  jus- 
qu'aux régions  antérieures  de  la  membrane.  Il  arrive  assez  souvent 
que  la  division  est  prématurée  et  que  les  branches  prennent  nais- 
sance dans  l'épaisseur  de  la  papille  ou  du  nerf  optique  même. 
Dans  ces  cas  les  vaisseaux  naissent  par  des  points  multiples  et  dis- 
tincts. La  direction  habituelle  des  vaisseaux  rétiniens  est  arbores- 
cente, flexueuse  ;  il  est  pourtant  des  cas  dans  lesquels  elle  parait 
à  peu  près  rectiligne,  comme  dans  la  figure  6  de  la  planche  IX, 
par  exemple. 

Les  artères  d'un  certain  volume  se  distinguent  assez  facilement 
des  veines.  Elles  sont  plus  petites,  d^un  rouge  plus  clair,  moins 
flexueuses.  Les  veines  sont  plus  volumineuses,  de  couleur  foncée, 
lie  de  vin,  sinueuses  {pL  VII,  fig.  1 ,  2,  4,  S). 

Les  vaisseaux  rétiniens,  et  plus  particulièrement  les  artères,  près 
de  leur  point  d'émergence,  c'est-à-dire  dans  le  voisinage  de  la 
papille,  sont   marqués  par  une  ligne  claire   qui  suit  leur  axe 
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et  qui  est  produite  par  le  reflet  de  leur  paroi.  La  figure  4  de  la 
planche  VII  qui  représente  une  papille  physiologique,  vue  à  un  fort 
grossissement,  donne  une  idée  plus  saisissante  des  rapports  de 
volume,  de  couleur  et  d'aspect  des  deux  ordres  de  vaisseaux  réti- 
niens. Ceux-ci  rampent  dans  le  même  plau,  ils  se  superposent, 
s'entre-croisent  de  la  façon  la  plus  variable.  On  a  dit  que  les  artères 
se  trouvaient  const^Cmment  en  avant  des  veines.  Cette  disposition 
est  en  effet  la  plus  fréquente  ;  mais  elle  est  loin  d*étre  constante. 
Il  n'est  pas  rare  de  voir  une  artère  passer  d'abord  sur  la  veine  et 
un  peu  plus  loin  passer  dessous.  La  figure  que  nous  venons  de 
mentionner  représente  précisément  un  cas  de  ce  genre. 

Lorsque  les  veines  sont  très-flexueuses,  leurs  contours  peuvent 
ne  pas  être  uniformément  éclairés,  elles  sont  alors  plus  sombres 
et  comme  noires  sur  certains  points,  plus  claires  sur  certains  autres. 
Dans  la  figure  6  de  la  planche  YIII,  la  bifurcation  supérieure  de  la 
veine  affecte  cette  disposition.  On  la  dirait  tournée  en  vrille  autour 
de  son  axe,  avec  des  contours  alternativement  sombres  et  clairs. 
Cette  disposition,  qui  doit  être  attribuée  à  des  inflexions  du  vais- 
seau dans  le  sens  antéro-postérieur,  est  très-fréquente  dans  les 
affections  de  la  papille.  Mais  nous  tenons  à  la  signaler  pour  mon- 
trer qu'elle  se  rencontre  à  l'état  physiologique,  et  que  par  consé- 
quent on  ne  doit  pas  lui  accorder  une  trop  grande  importance. 

Les  vaisseaux  de  la  rétine  se  distinguent  sans  peine  de  ceux  de 
,  la  choroïde.  Ces  derniers  sont  plus  larges,  moins  nettement  dessi- 
nés, d'une  teinte  brique  uniforme  ;  ils  affectent  une  direction  sen- 
siblement parallèle  surtout  vers  Vora  serrata;  ils  s'anastomosent 
fréquemment  entre  eux  de  façon  à  former  des  espaces  losangiques 
plus  ou  moins  allongés  ;  ils  occupent  constamment  un  plan  situé 
en  arrière  de  la  rétine. 

Les  vaisseaux  de  la  rétine  au  contraire  sont  plus  petits,  très-net- 
tement dessinés,  sans  anastomoses  entre  eux  ;  ils  sont  situés  sur  un 
plan  antérieur  et  par  conséquent  passent  constamment  devant  les 
vaisseaux  choroïdiens.  D'ailleurs,  en  admettant  que  le  doute  soit 
possible,  il  suffit  de  suivre  le  trajet  du  vaisseau  pour  s'assurer  si 
son  point  d'émergence  se  trouve  sur  la  papille,  comme  il  arrive 
toujours  pour  les  vaisseaux  de  la  rétine. 

Lesveines  rétiniennes  sont  animées  de  véritables  pulsations.  On 
les  voit  se  dilater,  puis  revenir  sur  elles-mêmes,  suivant  une  alter- 
nance parfaitement  isochrone.  Le  pouls  veineux  n'est  pas  égale- 
ment facile  à  constater  chez  tous  les  sujets  ;  mais  on  peut  toujours 
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le  rendre  suffisamment  apparent  en  prolongeant  un  peu  Tex- 
ploration.  C'est  au  niveau  de  la  papille,  ou  plutôt  au  niveau  de 
son  bord  que  le  phénomène  est  le  plus  sensible.  Là  le  vaisseau  se 
décolore,  parait  s'effiler  au  moment  de  se  perdre  dans  le  tissu  ner- 
veux ;  on  dirait  un  obstacle,  un  rétrécissement  contre  lequel  vient 
se  heurter  le  flot  de  sang  veineux.  L'angle  formé  par  la  bifurcation 
la  plus  rapprochée  de  la  papille,  le  point  au  niveau  duquel  l'ar- 
tère croise  la  veine,  fournissent  également  un  pouls  veineux  qu'il 
est  aisé  de  trouver.  On  augmente  beaucoup  sa  force  en  recom- 
mandant au  sujet  de  suspendre  un  instant  la  respiration.  Le 
mouvement  d'ampliation  suit  immédiatement  le  battement  du 
pouls,  et  le  mouvement  d'affaissement  et  de  retrait  s'opère  après 
un  intervalle  très-court.  Donders,  qui  l'un  des  premiers,  avec 
Jaeger  et  de  Grsefe,  a  étudié  et  décrit  ce  phénomène,  l'attri- 
bue à  l'augmentation  de  pression  intra-oculaire  que  doit  ame- 
ner l'ondée  artérielle  poussée  par  la  systole  du  cœur.  Il  en 
résulte  une  certaine  compression  des  veines  dont  les  effets  sont 
surtout  sensibles  sur  les  troncs  volumineux.  Cet  état  cesse  au 
moment  où  la  pression  systolique  est  épuisée  ;  les  veines  re- 
prennent alors  leurs  contours  jusqu'à  ce  que  le  même  phénomène 
se  reproduise. 

Les  artères  rétiniennes  battent  aussi  dans  certaines  conditions, 
mais  jamais  à  l'état  physiologique.  Le  pouls  artériel,  signalé  pour 
la  première  fois  par  Ed.  Jaeger,  s'observe  sur  la  papille  ou  tout  près 
de  cette  dernière.  Il  importe,  pour  le  découvrir,  de  fixer  attentive- 
ment, durant  un  certain  temps,  le  même  point  du  vaisseau  observé. 
La  pulsation  artérielle  est  produite  par  l'accès  de  Fondée  sanguine 
dans  l'artère  au  moment  de  la  systole.  L'accès  est  d'autant 
mieux  marqué  que  le  vaisseau  est  plus  petit,  plus  aplati  pen- 
dant la  diastole.  Cette  diminution  est  en  rapport  avec  la  puis- 
sance rétractile  de  la  paroi  artérielle  et  surtout,  pour  des  artères 
de  cet  ordre,  avec  la  pression  latérale  exercée  sur  elles.  Aussi,  le 
pouls  artériel  n*est-il  marqué  qu'autant  que  la  pression  intra-ocu- 
laire est  augmentée,  soit  par  le  fait  pathologique  d'une  accumu- 
lation de  liquide  dans  la  cavité  oculaire,  soit  par  le  fait  d'une 
compression  mécanique  exercée  sur  l'organe.  De  Grœfe,  se  basant 
sur  cette  donnée,  a  fait  valoir  à  sa  juste  valeur  l'importance  sé- 
méiotique  de  la  pulsation  artérielle  dans  toutes  les  formes  du 
glaucome,  marquées,  comme  on  le  sait,  par  un  excès  de  pression 
intra-oculaire.   Toutes  les^  fois  que  le  pouls  artériel  existe,  soit 
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spontanément,  soit  sous  Taction  d'une  légère  pression  du  doigt, 
on  est  en  droit  de  conclure  que  l'œil  est  malade  et  qu'il  existe 
à  peu  près  sûrement  un  excès  de  pression  intra-oculaire, 


ARTICLE   VI. 
Opacités  physiologiques  de  la  rétine. 

Ces  opacités  sont  déterminées  par  la  présence  anormale  des  fibres 
à  doubles  contours.  Nous  avons  établi  plus  haut  que  la  rétine  saine 
est  parfaitement  transparente  et  qu'elle  ne  se  révèle  à  l'ophthal- 
moscope  que  par  ses  vaisseaux.  Dans  certains  cas  rares,  elle  est  le 
siège  d'opacités  extrêmement  remarquables.  Ces  opacités  siègent 
autour  de  la  papille  et  constamment  du  côté  interne,  c'est-à-dire  du 
côté  vers  lequel  se  dirigent  les  fibres  nerveuses.  Elles  forment  des 
taches  blanches,  grasses,  qui  réfléchissent  vivement  la  lumière  et 
qui,  vues  à  un  fort  grossissement  ou  mieux  encore  à  l'image  droite, 
sont  finement  granulées  à  leur  surface  et  se.  terminent  du  côté 
opposé  à  la  papille,  à  leur  périphérie,  par  des  stries  radiées  qui 
rappellent  la  disposition  des  fibres  nerveuses.  Tantôt  ces  taches 
contournent  le  limbe  de  la  papille  (pi.  X,  fig.  2,  3),  tantôt  elles  em- 
piètent sur  sa  surface  (jo/.  Xy /ig,  1).  Ces  opacités  couvrent  mani- 
festement la  choroïde,  et  de  même  elles  voilent  les  vaisseaux 
rétiniens  qui  les  traversent.  On  peut  voir  dans  la  figure  3  que  cer- 
tains d'entre  eux  sont  comme  enfouis  dans  une  substance  .peu 
transparente,  tandis  que  d'autres  sont  visibles  dans  tout  leur  par- 
cours. Lorsque  la  couche  des  fibres  opaques  est  plus  épaisse,  les 
vaisseaux  rétiniens  disparaissent  complètement.  On  les  voit  s'enfon- 
cer en  quelque  sorte  dans  la  tache  opaque  et  ne  reparaître  qu'à 
sa  périphérie. 

Ce  dernier  caractère,  ainsi  que  l'empiétement  de  la  tache  sur 
le  champ  de  la  papille,  ne  permettent  pas  de  confondre  les  opacités 
physiologiques  de  la  rétine  avec  les  taches  pathologiques  dues  aux 
reflets  de  la  sclérotique  mise  à  nu  par  l'atrophie  de  la  choroïde. 

Les  mêmes  caractères  et  surtout  leur  siège  aideront  également 
à  les  distinguer  des  véritables  altérations  pathologiques  de  la  rétine. 
Nous  aurons  à  revenir  sur  cet  intéressant  point  de  diagnostic  diffé- 
rentiel à  propos  des  affections  de  cette  membrane.  Enfin  la  dispa- 
rition des  vaisseaux  rétiniens  montre  aussi  que  ces  opacité»  siègent 
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dans  les  couches  internes,  puisqu'elles  recouvrent  le  plan  yas- 
culaire. 

MûUer  et  Wirchow  ont  signalé  les  premiers  cette  particularité 
remarquable.  Ils  se  sont  assurés  avec  le  microscope  qu'elle  était 
due  à  la  présence  de  fibres  nerveuses  à  double  contour.  Celles-ci, 
qui  existent  normalement  chez  le  lapin,  peuvent  se  rencontrer 
exceptionnellement  dans  l'œil  humain.  A  part  ces  cas  très-rares, 
le  névrilème  des  fibres  du  nerf  optique  ne  s'étend  que  jusqu'à  la 
lame  criblée  :  au  delà  la  fibre  n'est  représentée  que  par  le  cjlindcr 
axis  qui  est  tout  à  fait  transparent. 

Ces  opacités  si  brillantes  ne  troublent  point  habituellement  la 
vision.  Il  n'en  est  plus  de  même  lorsqu'elles  sont  très-étendues. 
Chez  le  sujet  qui  a  fourni  la  figure  I,*racuité  visuelle  était  réduite 
à|  sans  qu'il  fût  possible  d'attribuer  cet  abaissement  à  une  autre 
cause  quelconque. 

Cette  anomalie  est  exceptionnellement  accompagnée  de  sembla- 
bles taches  blanches  disséminées  dans  d'autres  parties  de  la  rétine  ; 
on  les  rencontre  habituellement  à  une  petite  distance  de  la  papille, 
non  loin  de  la  macula.  Nous  n'avons  pas  observé  encore  cette  dis- 
position. L'atlas  de  Liebreiçh  en  renferme  un  spécimen  inté- 
ressant. 

CHAPITRE  XI 

MALADIES   DE   LA   CHOROÏDE. 

ARTICLE  PREMIER. 
Anatomie. 

La  choroïde  occupe  toute  l'étendue  de  la  cavité  intra-oculaire. 
Elle  est  considérée  comme  la  portion  postérieure  d'une  membrane 
vasculaire  unique  .dont  l'iris  serait  la  partie  antérieure.  L'analogie 
sinon  l'ideutité  de  structure,  une  circulation  et  une  innervation 
communes  justifient  pleinement  cette  opinion  admise  par  tous  les 
anatomistes. 

La  choroïde  s'étend  depuis  l'insertion  du  nerf  optique  jusqu'au 
voisinage  du  bord  antérieur  de  la  sclérotique  :  en  arrière  elle  pré- 
sente une  ouverture  circulaire  destinée  au  passage  du  nerf  au 
névrilème  duquel  elle  est  intimement  adhérente  en  ce  point  ;  en 
avant,  elle  se  renfle  pour  former. le  corps  ciliaire,  puis  se  con- 
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tinue  directement  avec  l'iris.  Sa  face  externe  est  partout  en  rap- 
port avec  la  face  interne  de  la  sclérotique.  Les  deux  membranes 
adhèrent  entre  elles  non-seulement  par  l'intermédiaire  des  vais- 
seaux et  des  nerfs  de  la  région,  mais  aussi  par  leur  tissu  propre  : 
en  les  isolant  l'une  de  l'autre,  on  laisse  toujours  des  éléments  de  la 
choroïde  sur  la  sclérotique.  Ces  éléments,  composés  d*un  tissu  brun 
mat  plus  ou  moins  épais,  représentent  ce  que  l'on  a  décrit  sous  le 
nom  de  lamina  fusca.  Mais  rien  n'autorise  à  faire  de  ces  fragments 
arrachés  une  couche  spéciale.  La  face  interne  de  la  choroïde  est 
lisse  et  très-faiblement  unie  à  la  rétine.  Ce  n'est  qu'au  niveau  de 
{'ora  serrata  que  les  adhérences  s'établissent.  Plus  en  avant  vers  le 
cercle  ciliaire,  la  choroïde  se  confond  de  plus  en  plus  avec  la 
membrane  nerveuse  qui  n'e^  plus  représentée  alors  que  par  des 
faisceaux  cellulaires  résistants.  A  ce  point,  la  choroïde,  la  rétine, 
l'hyaloïde  se  résolvent  en  un  seul  et  même  tissu.  Ce  n'est  qu'artifi- 
ciellement et  par. déchirures  que  l'on  pourrait  tenter  de  lès  isoler. 
La  choroïde,  à  sa  partie  moyenne,  a  une  épaisseur  qui  varie  de 
0""",07  à  0"",15.  Elle  est  formée  de  deux  parties,  d'une  couche  ex- 
terne représentée  par  le  stroma  choroïdien,  et  d'une  couche  épithé- 
liale  interne.  La  première  a  été  divisée  par  KôUiker  en  trois  cou- 
ches secondaires  qui  n'existent  point  à  proprement  parler  dans^  la 
nature,  puisqu'on  ne  peut  ni  les  isoler  ni  les  montrer.  Cette  division 
conventionnelle  a  pour  but  de  rappeler  la  situation  respective  des  di- 
vers éléments  qui  composent  le  tissu  choroïdien.  Le  tissu  choroïdien 
est  un  tissu  intermédiaire  entre  le  tissu  cellulaire  et  le  tissu  élasti- 
que et  dans  la  trame  duquel  circulent  un  très-grand  nombre  de  vais- 
seaux et  de  nerfs.  La  couche  fondamentale  de  ce  tissu  est  formée  de 
cellules  pourvues  de  prolongements  multiples  qui  forment  des 
réseaux  à  mailles  allongées  et  étroites,  comme  on  en  rencontre 
ailleurs  dans  le  tissu  cellulaire.  Ces  cellules  ont  pour  caractère 
spécial  de  renfermer  du  pigment.  Outre  leur  noyau,  qui  n'offre 
rien  de  particulier^  elles  contiennent  des  quantités  variables  de 
granulations  pigmentaires  noires  ou  brunâtres.  Parfois  la  cellule 
en  est  complètement  remplie,  de  façon  à  ne  laisser  libre  que  l'es- 
pace réservé  au  noyau  :  ailleurs  les  granulations  sont  assez  rares 
pour  laisser  à  la  cellule  sa  transparence.  .W.  Manz  a  décrit  deux  for- 
mes spéciales  de  cellule  non  pigmentées  :  une  première,  qui  a  la 
même  configuration  que  les  cellules  pigmentaires,  et  qui  par  con- 
séquent ressemble  beaucoup  à  la  cellule  normale  du  tissu  cellu- 
laire ;  une  seconde,  plus  rare,  qui  affecte  une  forme  arrondie, 
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manque  de  prolongements  et  de  noyau,  et  possède  un  contenu  fine- 
ment granuleux. 

Les  prolongements  multiples  des  cellules  pigmentaires,  qui  les 
mettent  en  communication  entre  elles,  sont  pâles  et  très-ténus  : 
néanmoins  ils  ont  une  certaine  rigidité  qui  les  rapproche  des  fibres 
fines  des  membranes  élastiques.  Ils  paraissent  pleins,  mais  il 
est  probable  qu'ils  sont  creux  en  réalité,  du  moins  au  voisinage 
des  cellules.  Ce  qui  conduit  à  le  faire  admettre,  c'est  que  chez  les 
animaux  et  chez  Thomme  on  peut  constater  dans  ces  prolongements 
Texistence  manifeste  de  granulations  pigmentaires.  Quelquefois  cet 
aspect  pigmenté  s'interrompt  brusquement  comme  si  la  fibre  ces* 
sait  brusquement  d^étre  canaliculée. 

Les  cellules  choroïdiennes  et  leur  réseau  de  prolongements 
anastomotiques  sont  en  général  situés  dans  le  même  plan  :  l'épais- 
seur de  la  membrane  est  formée  par  la  superposition  de  couches 
similaires,  qu'il  est  possible  d'isoler  en  prenant  quelques  précau- 
tions. Ces  couches  sont  réunies,  et  comme  accolées  entre  elles  par 
une  substance  intercellulaire  très-mince,  homogène  et  dépourvue 
de  structure.  Cette  substance  gagne  en  épaisseur  vers  la  face  in- 
terne de  la  choroïde.  C'est  là  surtout  que  l'on  pourra  constater  les 
caractères  chimiques  propres  du  tissu  choroïdien.  Malgré  sa  grande 
ressemblance  avec  le  tissu  cellulaire,  il  s'en  dislingue  par  son  inso- 
lubilité dans  les  acides  et  les  alcalis. 

D'après  les  dernières  recherches  de  H.  Mûller,  la  choroïde  con- 
tiendrait du  tissu  cellulaire  lype,  reconnaissable  à  son  aspect  ha- 
bituel, à  ses  faisceaux  entrelacés  et  à  ses  réactions  caractéristiques. 
Mais  comme  il  existe  le  long  des  vaisseaux,  il  se  pourrait  qu'il  ap- 
partint à  la  couche  adventice  de  ces  derniers. 

Dans  le  stroma  ch.oroïdien,  jl  existe  des  vaisseaux  en  si  grand 
nombre  qu'ils  forment  une  ou  plusieurs  couches  distinctes,  dont 
les  réseaux  de  cellules,  pourvues  ou  non  de  pigment,  représentent 
en  quelque  sorte  le  lit,  le  support.  C'est  donc  à  juste  titre  qu'elle 
est  désignée  sous  le  nom  de  membrane  vasculaire.  Les  vaisseaux 
de  la  choroïde  se  comportent  différemment  dans  les  diverses  parties 
de  cette  membrane.  Le  réseau  artériel  émane  des  artères  ciliaires 
courtes  postérieures,  qui  proviennent  de  l'artère  ophthalmique,  et 
qui  au  nombre  de  vingt  environ  traversent  la  sclérotique  dans  l'hé- 
misphère postérieur  du  globe,  à  une  distance  variable  de  l'entrée 
du  nerf  optique.  Ces  artères  cheminent  dans  l'épaisseur  de  la  cho- 
roïde, s'y  bifurquent  plusieurs  fois  et  s'y  divisent  en  rameaux  de  trois 
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ordres  :  1'  rameaux  postérieurs  qui,  après  s'être  bifurques  plusieurs 
fois  encore,  acquièrent  une  grande  ténuité  et  se  continuent  directe- 
ment avec  lesvenœvorlicosœ;2"  rameaux  antérieurs  destinés  au  corps 
ciliaire  et  à  l'iris;  ceux-ci,  après  s'être  divisés  plusieurs  fois,  attei- 
gnent leur  destination  en  suivant  une  direction  rectiligne.  Ce  sont 
eux  que  l'on  voit  assez  souvent  sous  un  volume  assez  considérable, 
en  explorant  à  l'ophthalmoscope  la  région  de  Vora  serrata  ;  3"  en- 
fin, rameaux  internes  qui  forment  un  réseau  capillaire  situé  sous 
la  couche  pigmentaire  interne  ou  épithéliale,  et  qui  représen- 
tent une  couche  vasculaire  nommée  chorio-capillaire  ou  Ruys- 
chienne.  Ce  réseau  capillaire,  qui  représente  la  couche  la  plus  in- 
terne de  la  choroïde,  est  l'un  des  plus  élégants  et  des  plus  serrés  qui 
existent.  Nous  avons  dit  que  dans  sa  couche  profonde,  le  stroma  de 
la  choroïde  avait  perdu  presque  tous  ses  caractères  distinctifs.  Elle 
n'est  plus  formée  que  d'une  membrane  homogène,  douée  d'une 
grande  rigidité,  dans  laquelle  les  capillaires  circulent  comme  s'ils 
étaient  creusés  dans  son  épaisseur.  Le  nombre  des  vaisseaux  de  la 
chorio-capillaire  est  tel  que  l'espace  qu'ils  occupent  est  plus  grand 
que  celui  des  espaces  circonscrits  entre  eux.  Aussi  la  choroïde  ob- 
servée à  un  faible  grossissement,  se  présente-t-elle  avec  une 
teinte  rouge  uniforme  :  ce  n'est  qu'à  un  grossissement  plus  consi- 
dérable qu'apparaissent  les  espaces  intervasculaires.  Le  fond  de 
l'œilvuàl'ophlhalmoscope  doit  à  la  chorio-capillaire  la  couleur 
rouge  uniforme  qui  lui  est  habituelle. 

Le  réseau  de  la  couche  chorio-capillaire  ne  s'étend  pas  au  delà 
de  Yora  serrata;  à  ce  niveau  il  fait*  place  aux  grosses  bifurcations 
rectilignes  des  rameaux  antérieurs  dont  il  a  été  question. 

Les  réseaux  capillaires  choroïdiens  aboutissent  directement  à  ces 
veines  qui  forment  ces  figures  si  élégantes  connues  depuis  long- 
temps sous  le  nom  de  venœ  vorticosœ.  Celles-ci  forment  entre  elles 
un  réseau  inextricable  et  très-délicat,  puis  se  réunissent  en  quatre 
ou  six  troncs  veineux  qui  traversent  la  sclérotique  dans  la  région 
de  Yora  serrata.  Le  sang  veineux  du  globe  oculaire  sort  par  là, 
mais  pas  entièrement,  car  les  veines  ciliaires  postérieures  courtes 
concourent  aussi  à  la  circulation  de  retour. 

II.  Mûller  et  Schweiger  ont  découvert  dans  le  stroma  choroïdien 
des  fibres  musculaires  lisses  et  des  fibres  nerveuses  avec  leurs  cel- 
lules ganglionnaires.  D'après  ces  observateurs,  on  trouve  le  long 
des  artères  les  plus  volumineuses  des  bandelettes  d'un  tissu  opaque, 
un  peu  moins  larges  que  le  calibre  du  vaisseau.  Dans  ces  bande- 


ANATOMIE  DE  LA  CHOROÏDE.  i  57 

lettes  traitées  par  Tacide  acétique,  on  découvre  une  foule  de  noyaux 
longitudinaux  qui  ressemblent  à  ceux  des  fibres-cellules  du 
muscle  ciliaire  et  aux  noyaux  des  cellules  de  la  couche  adventice 
des  vaisseaux.  H.  Mûller  les  en  distingue  par  une  forme  moins 
étroite,  moins 'fusiforme.  Quoi  qu'il  en  soit,  Texistencede  ces  ban- 
delettes périvasculaires  est  un  fait  acquis  :  font-elles  partie  de  la 
tunique  adventice  des  vaisseaux  ou  représentent-elles  une  couche 
musculaire  à  fibres  lisses?  Ici  commence  le  doute.  On  a  fait  valoir, 
en  faveur  de  cette  dernière  opinion,  cette  circonstance  que  les 
artères  ciliaires  n'ont  en  dehors  de  l'œil  qu'une  tunique  adventice 
moins  développée  et  ne  contenant  que  des  cellules  du  tissu  cellu- 
laire type. 

H.  Mûller  a  signalé  aussi  dans  la  choroïde  la  présence  d'une 
grande  quantité  d'éléments  nerveux.  Ils  sont  formés  non-seule- 
ment de  fibres  nerveuses  à  double  contour  émanant  des  nerfs  ci- 
liaires après  leur  passage  à  travers  la  sclérotique,  mais  encore 
d'un  plexus  à  fibres  transparentes,  pourvues  de  cellules  ganglion- 
naires. Les  rameaux  de  ce  plexus  semblent  se  perdre  dans  les  parois 
des  vaisseaux  et  dans  les  bancTelettes  dont  il  vient  d'être  question. 
On  ne  peut  faire  encore  que  des  hypothèses  sur  les  fonctions  des 
nerfs  de  la  choroïde  ;  mais  il  nous  a  paru  utile  de  mentionner  cette 
découverte  de  H.  Mûller  et  Schweiger,  parce  que  leur  rapport  avec 
les  parois  des  vaisseaux  conduit  à  leur  attribuer,  comme  aux  nerfs 
vaso-moteurs,  une  action  directe  sur  la  circulation  intrachoroï- 
dienne. 

La  seconde  couche  de  la  choroïde  ou  couche  interne  est  consti- 
tuée par  des  cellules  qui  couvrent  toute  la  face  interne  de  la 
choroïde  depuis  l'insertion  du  nerf  optique  jusqu'à  Vora  serrata. 
Ces  cellules  forment  un  plan  unique,  elles  sont  régulièrement 
hexaédriques  et  disposées  les  unes  à  côté  des  autres  comme  les 
pièces  d'une  mosaïque.  Cette  couche  interne  est  aussi  appelée 
couche  pigmentaire  ou  pigment  noir  y  parce  que  les  cellules  qui  la 
constituent  sont  remplies  d'un  pigment  très-foncé  qui  recouvre  en 
grande  partie  le  noyau.  Celui-ci  n'apparaît  habituellement  que 
sous  l'aspect  d'une  tache  blanche  située  dans  l'intérieur  de  la  cel- 
lule, et  de  préférence  dans  sa  moitié  externe,  qui  est  moins  riche 
en  granulations  pîgmentaires.  A  partir  de  Vora  serrata  les  cellules 
de  la  couche  interne  sont  stratifiées,  elles  deviennent  sphéri- 
ques,  diminuent  de  volume,  et  sont  tellement  remplies  de  pig- 
ment que  le  noyau  est  à  peine  visible.  Toutes  ces  cellules  pig- 
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mentaires  ont  des  parois  très-délicates;  elles  se  déchirent  avec  une 
très- grande  facilité  ;  leur  contenu  se  compose  de  molécules  pigmen- 
taires  excessivement  petites,  aplaties,  ovalaires,  et  pourvues  d'une 
façon  remarquable  du  mouvement  moléculaire. 

La  couche  interne  de  la  choroïde  formée  de  ces-  larges  cellules 
hexagonales  est  constante,  mais  sa  richesse  en  pigment  est  très- 
variable,  elle  est  nulle  chez  Talbinos,  manque  complètement  chez 
les  animaux  au  niveau  du  tapetum^  elle  offre  en  outre  chez  l'homme 
des  variations  très-marquées  et  qui  exercent,  ainsi  que  nous  Tavons 
vu,  une  grande  influence  sur  l'éclairage  ophthalmoscopique  et 
sont  la  cause  principale  des  variétés  d'aspect  du  fond  de  l'œil. 


ARTICLli:  II. 
Ghoroldite  congestive. 

La  choroïde  joue  dans  la  pathologie  oculaire  un  rôle  très-consi- 
dérable. On  sait  aujourd'hui  qu'un  grand  nombre  d'affections  de 
la  rétine,  du  nerf  optique,  du  corps  vitré,  du  cristallin,  ne  sont  que 
des  altérations  consécutives  à  une  lésion  développée  primitivement 
dans  le  tissu  choroïdien. 

L'objet  spécial  de  ce  travail  nous  conduit  à  restreindre  notre 
étude  aux  affections  dont  les  caractères  principaux  sont  révélés 
par  l'ophthalmoscope.  Quant  aux  autres,  bien  connues  avant  la 
découverte  de  cet  instrument,  il  n'en  sera  fait  mention  que  d'une 
façon  incidente,  et  à  propos  des  signes  ophthalmoscopiques  qui 
peuvent  leur  appartenir.  C'est  ainsi  que  l'inflammation  aiguë  de 
la  membrane  vasculaire,  l'irido-choroïdite,  qui  occupe  une  place 
si  considérable  en  ophthalmologie,  sera  passée  sous  silence.  C'est 
ainsi  encore  que  les  affections  glaucomateuses  ne  seront  signalées 
que  parce  qu'elles  aboutissent  à  des  modifications  anatomiques  de 
la  papille  optique  et  du  réseau  vasculaire  rétinien. 

Nous  avons  montré  précédemment  combien  l'aspect  de  la  cho- 
roïde varie  à  l'état  physiologique.  Selon  que  ses  couches  pigmen- 
taires  sont  plus  ou  moins  riches,  son  réseau  vasculaire  qui  forme, 
nous  le  savons,  le  fond  de  l'image  ophthalmoscopique,  paraît 
sombre  ou  éclatant,  confus  ou  distinct.  11  importe  toujours  de  se  le 
rappeler,  parce  qu'en  l'absence  d'indication  plus  précise  on  est 
facilement  entraîné  pour  les  cas  embarrassants  à  trouver  un  état 
d'hypérhémie  locale  ou  générale  de  cette  membrane. 
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Ce  que  nous  venons  de  dire  indique  suffisamment  que  nous 
sommes  loin  de  partager  Topinion  de  quelques  auteurs  qui  consi- 
dèrent la  choroïdite  congestive  comme  une  affection  très-com- 
mune. Sans  aucun  doute,  la  choroïde,  comme  toute  membrane 
Yasculaire,  se  fluxionne  par  action  réflexe  sous  Faction  des  exci- 
tants et  surtout  de  son  stimulant,  la  lumière.  Mais  ce  n'est  alors 
qu'un  état  transitoire  contenu  dans  les  limites  de  l'état  physio- 
logique. 

Les  caractères  attribués  à  cette  affection  n'ont  d'ailleurs  rien  de 
précis,  ni  qui  soit  de  nature  à  fonder  une  conviction.  On  en  a  in- 
diqué deux,  l'un  ophthalmoscopique,  l'autre  physiologique.  Le 
fond  de  l'œil,  au  lieu  de  présenter  une  teinte  rouge  orangé,  au- 
rait une  coloration  d'un  rouge  très-foncé,  uniforme,  permanente, 
analogue  à  celle  d'une  portion  de  conjonctive  très-enflammée.  En 
second  lieu,  les  malades  passeraient  très-promptement  d'une  vision 
assez  nette  à  une  perception  obscurcie,  nuageuse, ce  qui  résulterait 
d'une  compression  de  la  rétine,  variable  suivant  le  degré  de  la  con- 
gestion. Il  ne  nous  a  pas  été  donné  encore  déjuger  la  valeur  de  ces 
symptômes  !  chaque  fois  qu'ils  nous  ont  été  signalés,  nous  avons 
reconnu  qu'ils  masquaient  une  erreur  de  diagnostic,  causée  soit  par 
une  disposition  exce.ptionnelle  mais  physiologique  de  la  choroïde, 
soit  par  un  état  amétropique  de  l'œil  et  surtout  par  l'hypermétropie 
et  Tastigmatisme.  Nous  n'allons  pas  jusqu'à  contester  l'existence 
de  la  congestion  pathologique  de  la  choroïde,  mais  nous  faisons 
toutes  ces  réserves  pour  mettre  en  garde  contre  ce  lieu  commun 
du  diagnostic  ophthalmoscopique.  On  serait  tenté  de  dire  que  la 
fréquence  des  congestions  choroïdiennes  est  en  raison  inverse  de 
l'expérience  de  celui  qui  les  découvre. 

ARTICLE  UI 

Choroïdite  chronique  simple. 

« 
(ClioroMIte  disséminée  simple.  ClioroKillle   cUssémlnée 

spécifi^ae.)  —  Nous  désignerons  ainsi  tout  état  pathologique 
caractérisé  par  des  altérations  organiques  de  la  choroïde  appré- 
ciables à  i'ophthalmoscope,  et  non  compliquées  de  déformation  du 
globe  oculaire.  Lorsque  celui-ci  est  altéré  dans  sa  forme  par  le 
développement  de  tumeurs  staphylomateuses ,  il  s'agit  d'une 
variété  de  la  même  affection  qui  doit  être  décrite  spécialement  en 
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raison  des  modifications  qu'elle  apporte  dans  Tétat  dioptrique  de 
l'œil. 

La  dénomination  de  choroïdite  chronique  simple  ainsi  motivée 
nous  parait  devoir  être  sub^ituée  à  celle  de  choroïdite  disséminée, 
généralement  adoptée,  parce  qu'elle  ne  préjuge  rien,  ni  quant  à  la 
forme  du  mal,  ni  quant  à  sa  nature.  Les  altérations  de  la  choroï- 
dite ne  sont  pas  en  effet  toujours  disséminées;  elles  sont  souvent 
réunies  en  une  seule  et  large  surface,  ou  circonscrites  en  un 
point  très-limité.  Et  de  même  les  choroïdites  dites  spécifiques  n*ont 
pas  le  plus  souvent  des  caractères  suffisants  pour  en  faire  des  es- 
pèces distinctes,  malgré  l'opinion  contraire  de  plusieurs  auteurs. 

La  mieux  accréditée  d'entre  elles,  celle  qui,  sans  contredit,  a  le 
plus  de  raisons  d'être,  la  choroïdite  syphilitique,  ne  possède  aucun 
caractère  ophthalmoscopique  qui  permette  de  la  reconnaître*.  Il  en 
est  de  même  des  autres  variétés,  sans  en  exclure  la  choroïdite  tu- 
berculeuse, plus  spécialement  étudiée  dans  ces  derniers  temps,  et 
qui,  après  s'être  créé  une  place,  a  disparu  un  instant  du  cadre 
nosologique.  Découverte  à  nouveau  par  Manz  et  Cohnheim,  elle 
manque  encore  de  caractères  propres.  La  présence  de  nodules  sié- 
geant de  préférence  aux  environs  du  nerf  optique  et  de  la  maeula^ 
leur  forme  régulière  et  ronde,  leur  grandeur  évaluée  post  mortem^ 
leur  siège  dans  le  stroma  même,  la  disparition  du  pigment  vers 
leur  centre,  leur  proéminence,  représentent  des  signes  que  l'on 
retrouve  dans  d'autres  conditions,  et  auxquels  on  n'est  arrivé  que 
par  déduction.  Encore  un  coup,  loin  de  nous  la  pensée  de  contester 
l'existence  nosologique  d'une  forme  quelconque  de  choroïdite!  Mais 
dans  un  travail  de  ce  genre  nous  croyons  plus  utile,  ne  fût-ce  que 
pour  éviter  des  redites  stériles,  de  nous  arrêter  là  où  Tophthal- 
moscope  cesse  d'être  notre  guide. 

L'état  de  la  choroïde  indiqué  par  le  nom  de  choroïdite,  est 
moins  l'expression  d'une  maladie  spéciale  que  le  produit  de  l'évo- 
lution des  processus  pathologiques  les  plus  différents.  Ce  qui  le 
révèle  au  miroir  en  représente  les  reliquats,  ou  si  l'on  veut  l'anato- 
mie  pathologique  pratiquée  sur  le  vivant.  Les  distinctions,  fondées 
peut-être  pour  certains  cas  particuliers,  et  à  une  certaine  période 
de  leur  évolution,  échapperaient  à  la  sagacité  du  plus  grand  nom- 
bre. Et  voici  pourquoi.  Si  l'on  fait  abstraction  de  l'inflammation 
aiguë  de  la  choroïde,  telle  qu'on  l'observe  dans  l'irido-choroïdite, 
les  altérations  de  la  choroïde  perdent  très- vite  tout  caractère  propre, 
quel  que  soit  leur  point  de  départ.  Que   le  mal  débute  par  un 
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épanchement  de  sang,  des  néoplasmes,  il  survient,  habituellement 
un  travail  d'atrophie  secondaire,  intéressant,  non-seulement  le 
stroma  choroidien,  mais  encore  la  couche  épithéliale.  Ce  travail 
d*atrophie  peut  être  assez  complet  pour  mettre  à  nu  la  surface  de 
la  sclérotique,  il  modifie  dans  tous  les  cas  Tétai  des  couches  pig- 
mentaires  et  donne  naissance  à  des  signes  ophthalmoscopiques 
distincts.  11  en  résulte  qu*à  un  moment  donné  on  serait  fort  em* 
barrasse  de  dire  quel  a  été  le  début  du  mal  et  quelle  en  est  la 
nature.  Pour  ce  motif  nous  préférons  réunir  sous  une  même 
dénomination  les  diverses  espèces  de  choroïdites  disséminées,  di- 
sons plutôt  diverses  altérations  plus  ou  moins  disséminées  de  la 
choroïde. 

Procédé  d'exploration.  —  Image  renversée,  grossissement 
faible  ;  rechercher  surtout  les  vaisseaux  rétiniens  et  leurs  rapports 
avec  les  taches  pathologiques. 

Usne»  opbiitaiinoiMopivaea.  —  La  surface  rouge  de  la  cho- 
roïde est  parsemée  de  petits  points,  de  petites  plaques  d'un  blanc 
jaunâtre,  qui  tranchent  sur  la  couleur  du  fond. 

Tantôt  elles  ressemblent  à  de  petites  tumeurs  miliaires,  de  couleur 
jaune  clair,  surmontées  d'un  point  terne  ou  noir  (/'/•XI,  fig.  1  et  2). 
Ces  tumeurs,  qui  semblent  surgir  du  tissu  choroidien,  sont  dissé- 
minées sur  sa  surface  à  divers  degrés  de  développement.  Ailleurs, 
les  altérations  choVoïdiennes  forment  de  grandes  plaques  d'un  blane 
bleuâtre  éclatant,  parfois  pleines  et  mouchetées  de  taches  sombres, 
parfois  comme  perforées  et  renfermant  à  leur  centre  une  portion  de 
tissu  non  altéré  {pL  Xl^/lg.  1, 2,  5,6).  On  les  rencontre  aussi  sous 
l'aspect  d'une  ligne  blanche,  éclatante,  traversant  dans  une  grande 
étendue  le  champ  choroidien  en  suivant  le  plus  souvent  le  trajet 
des  vaisseaux  (pi.  XI,  fig.  3).  Ces  taches,  quelle  qu'en  soit  la 
forme,  sont  parfois  taillées  comme  à  l'emporte-pièce  dans  le  tissu 
de  la  choroïde  ;  ailleurs,  elles  paraissent  entourées  d'une  auréole 
d'un  rose  clair  ou  d'un  liséré  noir.  L'aspect  de  l'image  ophthal- 
moscopique  est  surtout  déterminée  par  l'état  de  la  couche  épithé^ 
liale.  Tant  que  celle-ci  n'est  point  altérée,  elle  voile  à  l'observa- 
teur ce  qui  se  trouve  derrière  et  par  conséquent  les  altérations  du 
stroma  choroïdien.  Celles-ci  sont  alors  moins  nettes  et  se  perdent 
davantage  dans  le  fond.  Si  au  contraire  elle  prend  part  au  travail 
d'atrophie,  ce  qui  arrive  le  plus  souvent,  les  altérations  sont  très- 
nettement  accusées. 

Dans  les  diverses  formes  de  choroïdite,  les  couches  pigmen* 
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tairessontle  siège  de  modifications  secondaires  fort  importantes 
et  faciles  à  constater. 

Les  modifications  dont  répithélium  choroïdien  est  le  siège  ne 
sont  pas  limitées  à  la  disparition  des  granulations  pigmentaires  con- 
tenues dans  les  cellules  :  celles-ci  sont  fréquemment  détruites 
elles-mêmes  soit  par  atrophie,  soit  par  dégénérescence  graisseuse, 
de  telle  façon  que  le  pigment  qu'elles  contenaient  devient  libre  ; 
d'autres  fois,  il  se  produit  concurremment  une  véritable  hypertro- 
phie circonscrite  de  Tépithélium  pigmentaire,  les  cellules  devien- 
nent plus  grosses,  irrégulières,  elles  s'accumulent  au  point  de 
former  des  bosselures  à  la  surface  de  la  membrane.  Ce  travail  est 
le  plus  souvent  consécutif  à  d'autres  altérations  du  parenchyme. 
Exceptionnellement  le  mal  est  limité  à  la  surface.  Scheigger  a 
rencontré  à  Tautopsie  des  modifications  siégeant  exclusivement 
dans  la  couche  épithéliale. 

Dans  tous  les  cas,  c'est  aux  altérations  du  pigment  épithélial  que 
sont  dues  ces  taches  noires  que  l'on  retrouve  presque  toujours  dans 
l'image  ophthalmoscopique  de  la  choroïdite.  Ces  taches  noires 
apparaissent  sous  deux  formes  principales  :  tantôt  elles  sont 
isolées  et  disséminées  sur  le  champ  choroïdien  comme  autant  de 
masses  charbonneuses  erratiques,  variables  dans  leur  volume, 
irrégulières  dans  leur  forme  [pi.  XI,  fig.  5,  6;  pi.  XII,  fig.  3); 
ailleurs  elles  accompagnent  les  taches  blanches  de  la  choroïdite, 
elles  les  encadrent  d'un  mince  trait  noir  qui  les  rend  plus  écla- 
tantes. La  présence  de  ces  taches  présente  {pi.  XI,  fig.  1,3; 
pi.  XII,  fig.  1 ,  2)  le  meilleur  élément  de  diagnostic  de  la  cho- 
roïdite. 

A  une  période  plus  avancée  du  mal  on  observe  des  modifica- 
tions plus  profondes.  Le  stroma  choroïdien  perd  son  pigment,  et 
le  réseau  vasculaire  qu'il  renferme  devient  visible  dans  toute  son 
étendue,  les  venœ  vorticosœ  apparaissent  vers  Vora  serrata  sous 
l'aspect  de  larges  vaisseaux  convergeant  vers  la  papille,  s'anasto- 
mosant  entre  eux  et  circonscrivant  des  espaces  qui  sont  noirs  ou 
d'un  gris  jaunâtre,  selon  que  l'atrophie  des  couches  pigmentaires 
est  plus  ou  moins  complète. 

Les  vaisseaux  choroïdiens  peuvent  être  eux-mêmes  envahis  parla 
dégénérescence  granulo- graisseuse.  On  les  voit  alors  sous  l'as- 
pect  de  stries  bossuées  d'un  jaune  brillant.  La  circulation  choroî- 
dienne  ne  se  continue  alors  que  dans  un  certain  nombre  de  vais* 
seaux  restés  perméables  au  sang.  Ce  système  vasculaire  coloré  en 
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rouge  par  le  sang,  en  jaune  par  des  dépôts  granulo-graisseux, 
donne  au  fond  de  Toeil  quelque  chose  d'étrange,  dont  la  cho- 
roïde du  vieillard,  examinée  immédiatement  après  la  mort,  rap** 
pelle  ridée.  Les  figures  S  et  6  de  la  planche  XI  reproduisent 
exactement  deux  cas  de  ce  genre.  Chez  un  autre  malade,  dont 
Tœil  est  représenté  planche  XII,  figure  5,  Tophthalmoscope  faisait 
voir  comme  deux  plans  de  vaisseaux,  l'un,  superficiel,  rouge,  et 
l'autre,  profond,  jaune.  Selon  toute  raison  le  réseau  profond  n'était 
qu'apparent  et  l'illusion  était  due  à  une  dégénérescence  graisseuse 
très-étendue  des  cellules  parenchymateuses,  comme  Scheigger  en 
a  constaté  à  l'autopsie.  Chez  d'autres  dont  les  yeux  sont  également 
reproduits  planche  XII,  figures  4  et  6,  il  existait  au  pourtour  de 
la  papille  une  véritable  auréole  de  petites  stries  d\m  blanc  jau- 
nâtre et  d'une  nuance  un  peu  moins  foncée  que  sur  nos  planches. 
Ces  petites  stries  représentent  évidemment  des  vaisseaux  :  sont-ce 
des  vaisseaux  choroïdiens  dégénérés,  comme  on  pourrait  le  penser? 
Leur  disposition  rayonnée  au  pourtour  de  la  papille  optique  me 
porte  à  croire  de  préférence  qu'elles  représentent  les  artères  ci- 
liaires  courtes  postérieures,  mises  à  découvert  par  la  disparition  du 
pigment. 

Les  taches  choroïdiennes  siégeant  en  arrière  de  la  rétine,  les 
vaisseaux  de  cette  dernière  passent  au-devant  d'elles  sans  subir 
de  modification  ni  dans  leur  aspect,  ni  dans  leur  marche  ;  seu- 
lement, comme  elles  sont  plus  ou  moins  blanches  et  qu'elles  réflé- 
chissent plus  fortement  la  lumière,  les  vaisseaux  rétiniens  à  leur 
niveau  sont  mieux  éclairés.  C'est  ainsi  qu'à  la  faveur  d'une  plaque 
d'atrophie  choroïdienne,  on  reconnaît  facilement  un  vaisseau  de  se- 
cond, de  troisième  ordre  invisible  dans  l'œil  sain.  Ajoutons  aussi 
qu'un  assez  grand  nombre  d'hypérhémies  rétiniennes  n'ont  d'autre 
raison  d'être  que  cet  eflet  d'éclairage. 

La  description  qui  précède  s'applique  aux  formes  de  la  choroïdite 
les  plus  communes  et  les  plus  faciles  à  reconnaître. 

Dans  certains  cas,  cette  affection  ne  se  traduit  que  par  des  alté- 
rations de  couleur  peu  tranchées.  La  partie  malade  est  d'un  rouge 
moins  vif,  d'un  ton  moins  uniforme,  moins  franc.  On  distingue  par 
un  examen  attentif  quelques  petites  taches  dont  les  unes  sont  noires 
et  les  autres  brun  foncé.  Ces  délicates  modifications  de  couleur 
révèlent  le  début  des  modifications  qui  s'opèrent  dans  la  couche 
épithéliale  pigmentaire.  On  rencontre  parfois  une  masse  pigmen- 
taire  isolée  dont  la  présence  suffit  à  lever  tous  les  doutes. 
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Ailleurs  Faltération  se  présentera  sous  la  forme  de  plaques,  de 
zones  plus  ou  moins  nombreuses,  plus  ou  moins  étendues,  au 
niveau  desquelles  le  pigment  du  stroma  choroïdien  a  disparu  en 
partie  et  dégagé  quelques  vaisseaux  choroïdiens  qui  se  dessi- 
nent sur  un  fond  décoloré.  La  figure  4  de  la  planche  XXII,  qui 
représente  un  œil  atteint  en  outre  de  glaucome,  est  un  spécimen 
de  ce  genre.  Cette  même  forme  de  choroïdite,  à  un  degré  plus 
avancé,  se  traduit  par  de  larges  plaques  d'un  blanc  bleuâtre,  au 
niveau  desquelles  la  choroïde  totalement  atrophiée  met  à  décou- 
vert la  sclérotique  à  laquelle  est  due  cette  teinte  particulière.  Deci, 
delà  on  distingue  encore  quelques  vestiges  de  la  choroïde,  repré- 
sentés soit  par  de  petits  îlots  rougeâtres,  soit  par  des  vaisseaux 
plus  ou  moins  envahis  par  la  dégénérescence.  L'atrophie  acquiert 
quelquefois  des  dimensions  telles  qu'il  n'existe  plus  que  des  par- 
celles ou  des  languettes  saines  de  cette  membrane  {pi.  XIX,  fiff.  6). 

Les  altérations  des  couches  pigmentaires  désignées  par  quelques 
auteurs  sous  le  nom  générique  de  macération  pigmentaire  ne  sont 
pas  sans  danger  pour  la  rétine.  Ces  masses  de  granulations  agglo- 
mérées irritent  cette  membrane,  la  compriment,  et  provoquent 
consécutivement  un  travail  phlegmasique  qui  aboutit  à  l'adhé- 
rence intime  des  deux  membranes  et  à  l'atrophie  régressive  des 
éléments  sensibles.  La  rétine  est  réduite  en  ce  point  à  un  stroma 
celluleux  délicat ,  ce  qui  permet  de  voir  si  nettement  ces  masses 
noires  de  pigment  j  cause  première  du  mal.  C'est  de  cette  fa- 
çon qu'une  affection  ayant  primitivement  son  siège  dans  la  cho- 
roïde envahit  la  rétine,  et  qu'une  choroïdite  se  transforme  en 
une  rétino-choroïdite.  C'est  à  tort  que  certains  auteurs  confon- 
dent encore  cette  pénétration  mécanique  du  pigment  choroï- 
dien dans  la  rétine  avec  une  autre  forme  d'infiltration  pigmen- 
taire, désignée  sous  le  nom  de  rétinite  pigmentaire. 

Au  lieu  d'être  disséminées  sur  une  large  surface,  les  altérations 
choroïdiennes  peuvent  être  limitées  à  une  seule  région,  et  même 
très-circonscrites.  La  figure  2  de  la  planche  XII  représente  une 
choroïdite  limitée  à  la  région  de  la  macula.  J'ai  rencontré  dans  un 
œil  atteint  d'un  slaphylôme  postérieur  irrégulier  une  exsudation 
choroïdienne  qui  paraissait  exactement  limitée  à  la  tache  jaune. 
Elle  apparaît  isolée  au  milieu  d'une  choroïde  à  peu  près  saine,  sous 
la  forme  d'une  tache  transversalement  ovalaire,  plus  petite  que  la 
papille,  entièrement  blanche  et  nettement  encadrée  par  une  ligne 
de  pigment  {pi.  XV,  fig.  2). 
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Il  est  des  cas  dans  lesquels  le  mal  débute  par  une  infiltration  sé- 
reuse de  la  rétine,  que  Ton  reconnaît  à  une  teinte  opaline  particu- 
lière. L'opacité  est  le  plus  souyent  limitée  au  pourtour  de  la  pa- 
pille, mais  elle  peut  en  certains  cas  s'étendre  vers  une  autre 
partie.  Au  niveau  de  l'infiltration  les  vaisseaux  rétiniens  soqt 
voilés  par  un  nuage  léger.  Durant  cette  période  de  la  maladie, 
l'état  de  la  rétine  empêche  de  constater  celui  de  la  choroïde  sous- 
jacente.  Mais  elle  est  de  courte  durée,  et  à  mesure  qu'elle  dis- 
paraît, les  signes  ophthalmoscopiques  de  la  choroïdite  devien- 
nent de  plus,  en  plus  visibles.  Nous  reproduisons  (p/.  IX,  fig,  4 
et  5)  les  deux  phases  successives  de  cette  forme  insidieuse.  Elles  re- 
présentent l'œil  gauche  d'un  jeune  homme  qui,  sans  prodromes 
et  sans  cause  apparente,  fut  frappé  d'un  trouble  considérable  et 
subit  de  la  vision.  Au  premier  examen,  pratiqué  huit  jours  après 
l'invasion,  la  rétine  était  le  siège  d'une  vaste  infiltration  séreuse 
qui  de  la  papille  s'étendait  à  toute  la  région  de  la  macula  ;  au  se- 
cond,  pratiqué  un  mois  plus  tard,  Tinfiltration  avait  disparu  à  peu 
près  complètement,  ce  qui  permettait  de  reconnaître  le  siège  pri- 
mitif de  l'affection. 

Ambert  et  Fôrster  ont  décrit  sous  le  nom  de  choroïdite  aréolaire 
un  cas  dans  lequel  ils  ont  trouvé  dans  le  stroma  choroïdien^  sain 
d'ailleurs,  de  petites  tumeurs  très-nombreuses  et  recouvertes 
d'un  épithélium  pavimentaire  charbonneux.  La  rétine  était  adhé- 
rente et  sensiblement  atrophiée  aux  endroits  correspondants.  Ces 
tumeurs  vues  de  face,  formaient  des  taches  rondes,  jaunâtres,  bril- 
lantes, d'un  millimètre  environ  de  diamètre,  et  entourées  d'une 
bordure  noire.  Nagel  a  signalé,  autour  de  ces  taches,  qu'il  attribue 
à  de  petits  exsudats,  l'existence  d'une  seconde  zone  moins  brillante 
due  à  de  l'atrophie.  Il  s'est  assuré  aussi  que  l'altération  adhère  aux 
\aisseaux  rétiniens,  ce  qui  semblerait  indiquer  que  le  point  de 
départ  de  l'affection  réside  dans  la  rétine. 

Rappelons  encore  cette  forme  particulière  de  choroïdite  atro- 
phique,  déjà  mentionnée  à  propos  de  l'œil  physiologique,  et  qui 
est  représentée  par  une  zone  blanche  assez  large  et  disposée  tout 
autour  de  la  papille.  C'est  chez  les  vieillards  que  nous  l'avons 
rencontrée  de  préférence.  Elle  mérite  attention  parce  qu'en  raison 
de  son  siège  elle  pourrait  être  confondue  avec  la  choroïdite  sta- 
phylômateuse. 

On  a  cité  également  des  épaississements  qui  se  produisent  sur  la 
lamelle  élastique  de  la  choroïde^  et  qui  apparaissent  à  sa  surface 
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en  soulevant  la  couche  épithéliale  qu'ils  finissent  par  perforer,  et 
en  provoquant  autour  d'eux  une  abondante  prolifération  de  cel- 
lules pigmentaires. 

Enfin,  Nagel  a  constaté  au  fond  de  l'œil  des  cristaux  de  choies- 
térine  qui  brillaient  au  miroir  comme  de  petits  éclats  de  cristal. 
Dans  ce  cas,  il  existait  de  l'amblyopie,  un  léger  degré  de  méta- 
morphopsie  et  des  sensations  subjectives  d'éclairs  lumineux. 

Msne«  fonctionnels.  —  Les  troubles  visuels  de  la  choroïdite 
sont  assez  considérables  ;  ils  sont  d'autant  plus  marqués  que  le  mal 
marche  plus  vite. 

Dans  quelques  cas  exceptionnels,  le  retentissement  sur  la  rétine 
est  tel  qu'il  y  a  de  la  photophobie,  des  sensations  lumineuses,  et  que 
l'examen  ophthalmoscopique  peut  à  peine  être  pratiqué. 

Le  plus  souvent,  les  malades,  sans  signes  prémonitoires,  se  plai- 
gnent d'avoir  devant  les  yeux  un  brouillard  qui  leur  masque  la  vue 
des  objets,  et  qui  est  assez  intense  pour  les  empêcher  de  lire  un 
caractère  un  peu  fin.  De  petites  taches  brunes,  fixes  ou  mobiles, 
circulent  devant  eux.  A  mesure  que  la  maladie  marche,  ces 
mêmes  troubles  s'aggravent,  l'acuité  visuelle  baisse  encore,  et  les 
petites  taches  brunes  deviennent  par  leur  réunion  de  véritables 
lacunes  ou  de  larges  trous  obscurs  dans  le  champ  visuel.  Ces  la- 
cunes peuvent  être  dessinées,  mesurées,  si  l'on  procède  à  Texamen 
avec  quelque  attention.  Elles  peuvent  occuper  diverses  régions; 
leur  contour  est  parfois  entouré  d'une  sorte  de  pénombre  péri- 
phérique au  niveau  de  laquelle  la  vision  n'est  pas  nette,  et  qui 
représente  une  zone  de  transition  entre  les  parties  sombres  et  les 
parties  claires.  La  figure  29  reproduit  la  forme  du  champ  visuel 
mesurée  chez  un  malade  atteint  de  choroïdite  depuis  plusieurs  an- 
nées. 

La  diminution  de  l'acuité  visuelle  a  été  attribuée  à  la  compres- 
sion des  éléments  de  la  rétine  par  la  choroïde  congestionnée.  Nous 
n'admettons  pas  cette  interprétation.  La  compression  de  la  rétine 
devrait  avoir  pour  premier  effet,  tant  qu'elle  ne  dépasse  pas  un  cer- 
tain degré,  de  provoquer  des  sensations  lumineuses  qui  n'existent 
pas  dans  la  choroïdite  simple.  Il  est  plus  rationnel  de  Tattribuer 
à  un  certain  degré  d'infiltration.  A  une  période  plus  avancée  du 
mal,  elle  est  due  à  une  atrophie  consécutive  de  la  membrane 
nerveuse,  atrophie  qui  est  si  souvent  la  conséquence  des  diver- 
ses altérations  des  membranes  intra-oculaires.  Cette  diminution 
peut  être  aussi  occasionnée  par  des  opacités  cristalliniennes,  et 
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surtout  par  les  corps  flottants  et  le  trouble  du  corps  vitré  dus  au  * 
mauvais  état  de  la  choroïde.  Quant  aux  taches  aveugles,  elles 


Fig.  sr.  —  AltérationB  du  cbunp  vbuel  ptr  une  cboroiditu. 
K,  H    UehM  obMUC*  ;  P,  P*  pAnomlnM  piriphériquM. 

correspondent  aux  parties  de  la  rétine  rendues  torpides  par  le  voi- 
sinage de  l'altération  sous-jacente.  Cette  correspondance  est  assex 
«xacte  pour  que,  le  plus  souveat,  on  puisse,  avant  l'examen  ophtfaai- 
moscopique,  préciser  le  siège  du  mal. 

Les  troubles  de  la  vision  sont  loin  d'être  en  rapport  avec  l'éten- 
due et  la  nature  des  altérations  ;  ils  dépendent  surtout  de  leur  siège 
et  de  rinfluence  de  voisinage  qu'elles  ont  exercée  sur  la  rétine. 
Celle-ci  est-elle  intacte,  la  vision  peut  rester  normale.  On  trouvera 
assez  fréquemment  l'occasion  de  le  constater,  surtout  dans  cette 
forme,  commune  chez  les  vieillards,  dans  laquelle  l'altération,  pu- 
rement atrophique,  siège  au  pourtour  de  la  papille.  Il  n'en  ei:) 
plus  de  même  dès  qne  la  rétine  est  atteinte.  On  comprend  aisé- 
ment cette  distinction.  La  choroïde  par  elle-même  n'est  pas  in- 
dispensable à  la  foactioa  visuelle  ;  il  est  rationnel  d'attribuer  les 
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troubles  qu^occasionne  son  inflammaiion  à  des  altérations  consécu- 
tives de  la  rétine  :  plus  ces  altérations  se  rapprocheront  des  points 
qui  concourent  à  la  vision  centrale,  c'est-à-dire  de  la  fovea,  plus 
les  troubles  seront  graves.  C'est  ainsi  qu'une  chorôïdite  très- éten- 
due, ayant  son  siège  vers  Yora  serrata^  laissera  la  vision  intacte, 
tandis  qu'elle  pourra  entraîner  la  cécité,  quoique  très-circonscrite, 
si  elle  envahit  la  macula.  La  figure  2  de  la  planche  XII,  déjà  indi- 
quée plus  haut,  reproduit  un  cas  de  ce  genre.. Le  mal,  on  peut  en 
juger,  est  fort  limité,  il  s'est  développé  chez  un  homme  jeune  en- 
core, et  pourtant  il  avait  entraîné  la  perte  à  peu  près  absolue  de  la 
vision  de  ce  côté. 

Compilc^tionfli. —  La  choroïdite  peut  se  compliquer  d'iritis,  ou 
réciproquement  peut  apparaître  après  un  ou  plusieurs  accès  d'iritis 
sub-aiguë. 

Elle  provoque  souvent  des  trpubles  du  corps  vitré  assj^z  intenses 
pour  cacher  complètement  le  fond  de  l'œil,  ou  tout  au  moins  pour 
couvrir  l'image  ophthalmoscopique  d'un  voile  gris  uniforme  que 
Ton  attribue  bien  souvent  à  une  infiltration  de  la  rétine.  L'erreur 
est  d'autant  plus  facile  que  rarement  ce  trouble  du  corps  vitré  s'ac- 
compagne d'opacités,  fixes  ou  mobiles.  Cette  complication  apparaît 
de  bonne  heure,  elle  dure  peu  en  général  :  au  fur  et  à  mesure 
qu'elle  diminue,  les  altérations  choroïdiennes  sous-jacentes  devien- 
nent plus  appréciables. 

Enfin,  les  principales  complications  de  la  choroïdite,  celles  qui 
pourraient  en  quelque  sorte  être  considérées  comme  ses  suites  na- 
turelles, tant  elles  sont  fréquentes,  sont  représentées  par  les  altéra- 
tions primitives  ou  consécutives  de  la  rétine  sur  lesquelles  nous 
aurons  à  revenir  à  propos  des  affections  de  cette  membrane. 

caaseii.  —  Les  altérations  de  la  choroïde  paraissent  résulter 
tantôt  d'un  état  phlegmasique,  tantôt  d'un  travail  d'atrophie  pro- 
gressive. Tantôt  elles  seront  représentées  par  une  exsudation  pro- 
voquant autour  d'elle  de  l'atrophie,  tantôt  par  une  plaque  d'atrophie 
aboutissant  à  un  moment  donné  à  la  production  de  véritables  in- 
filtrations plastiques.  L'étroite  connexion  que  l'observation  dé- 
montre entre  les  altérations  par  voie  d'exsudations  et  par  voie 
d'atrophie  régressive,  l'incertitude  des  signes  fournis  par  l'ophthal- 
raoscope,  quand  il  faut  faire  le  départ  de  chacune  d'elles,  nous  ont 
conduit  à  les  réunir  sous  une  même  dénomination.  Ainsi  envisa- 
gée, la  choroïdite  est  incontestablement  le  reliquat  des  processus 
pathologiques  les  plus  différents  ;  son  développeifaent  se  rattache 
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le  plus  souTent  à  un  état  diathésique  ou  organique  qui  a  déter- 
miné un  trouble  profond  de  la  nutrition  ou  de  la  circulation. 

On  admet  que  dans  les  deux  tiers  des  cas  elle  est  due  à  Tinfec* 
tion  syphilitique.  Celte  opinion,  que  je  ne  veux  en  aucune  façon 
contester,  aurait  besoin  d'être  mieux  soutenue. 

Quelques  auteurs  ont  aussi  signalé  la  coïncidence  de  la  choroïdile 
avec  la  fièvre  puerpérale,  avec  des  hémorragies  abondantes,  des 
suppressions  hémorroïdales,  etc.,  avec  les  troubles  fonctionnels  du 
système  utérin,  etc.  Autant  d'assertions  aussi  peu  motivées  que 
difGciles  à  contester.  Il  me  parait  utile  d'avouer  que  dans  un  grand 
nombre  de  cas  il  ne  m'a  pas  été  possible  de  découvrir  d'une  façon 
satisfaisante  la  cause  du  mal.  Il  en  est  de  la  choroïde  comme 
d'autres  membranes  et  d'autres  tissus.  Ils  sont  envahis  par  un 
travail  d'atrophie  régressive  qui  fait  disparaître  l'élément  normal, 
lui  substitue  du  tissu  conjonctif  de  npuvelle  formation,  et  tout 
cela  sous  l'action  d'une  cause  profondément  cachée  parmi  les  in- 
connues de  la  vie  de  nutrition. 

Dia^nosUc —  Constater  à  l'ophthalmoscope  l'existence  de  la 
choroïdite  bien  développée  est  une  des  choses  les  plus  simples,  les 
plus  faciles  de  l'ophthalmoscopie.  Les  plaques  blanches  qui  la  cons- 
tituent frappent  l'œil  le  moins  exercé;  elles  sont  plus  faciles  à  saisir 
que  la  papille  elle-même,  parce  qu'elles  ont  plus  d'éclat.  Ces  taches 
sont  caractéristiques.  Elles  ne  peuvent  être  confondues  avec  la  pa- 
pille: leur  couleur  est  plus  blanche,  leurs  contours  sont  moins  régu- 
liers, souvent  bordés  de  pigment  charbonneux  ;  leurs  dimensions, 
leur  forme  sont  très-variables  ;  enûn  et  surtout  on  ne  trouve  jamais 
à  leur  surface  le  point  d'émergence  des  vaisseaux  rétiniens. 

Les  altérations  choroïdiennes  pourraient  être  confondues  avec  des 
altérations  rétiniennes.  Nous  indiquerons  plus  loin  le  signe  ophthal- 
moscopique  qui  permet  de  faire  la  différence. 

On  peut  attribuer  à  une  choroïdite  ces  plaques  blanches  situées 
autour  de  la  papille,  et  formées  par  la  présence  dans  la  rétine  de 
faisceaux  de  fibres  nerveuses  à  double  contour.  Mais  cette  disposi- 
tion est  très-rare,  les  taches  qui  en  résultent  couvrent  plus  ou 
moins  les  vaisseaux  rétiniens^  tandis  que  les  altéralipns  choroï- 
diennes sont  situées  derrière  ;  elles  empiètent  presque  toujours  sur 
la  surface  de  la  papille,  ce  qui  n'arrive  jamais  évidemment  pour  les 
altérations  choroïdiennes  ;  enfin  elles  offrent,  sinon  dans  toute  leur 
étendue^  au  moins  sur  leurs  bords,  une  disposition  striée  caractéris- 
tique. Avec  elles,  pas  de  pigmentation  pathologique. 
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Dans  ce  qui  précède,  il  est  question  de  la  cboroïdite  confirmée, 
simple.  Quand  le  mal  n'est  encore  marqué  que  par  des  taches 
un  peu  plus  roses  ou  jaunes,  fondues  par  gradations  insensibles 
avec  le  tissu  normal  de  la  choroïde,  le  diagnostic  peut*  être  incertain, 
au  moins  durant  un  certain  temps.  Il  y  a  lieu  surtout  d'examiner 
attentivement  au  niveau  de  ces  taches  l'état  de  la  pigmentation  épi- 
théliale,  et  de  la  comparer  avec  l'aspect  qu'il  présente  dans  le  reste 
du  champ  choroïdien,  et  dans  le  point  symétrique  de  Tautre  œil 
s'il  n'est  point  malade. 

La  choroïdite  compliquée  d'œdème  rétinien  sera  nécessairement 
masquée  tant  que  l'œdème  persistera  ;  toutefois  l'apparition  d'un 
semblable  accident  chez  un  malade  qui  n'a  ni  sucre  ni  albumine 
dans  les  urines,  ni  affection  du  cœur,  doit  mettre  en  défiance  con- 
tre l'invasion  d'une  choroïdite. 

Peut-on  s'assurer  au  miroir  si,  dans  un  cas  donné  de  choroïdite, 
la  rétine  est  saine  ou  malade?  Oui,  dans  la  plupart  des  cas.  L'abon- 
dance et  la  disposition  des  masses  pigmentaires  pathologiques,  la 
présence  de  plaques  exsudatives  dans  la  membrane  nerveuse, 
Tatrophie  du  système  vasculaire  rétinien,  la  décoloration  de]  la 
papille,  sont  autant  de  signes  importants  sur  lesquels  nous  aurons 
ù  revenir. 

Est-il  possible,  est-il  facile  de  s'assurer  s'il  existe  un  staphylôme 
postérieur  ?  Dans  la  très-grande  majorité  des  cas,  oui  ;  dans  tous,  non. 

Une  question  plus  importante  et  plus  difficile  a  pour  objet  de 
décider  dans  quels  cas,  on  a  affaire  à  une  manifestation  syphilitique. 
Nous  n'hésitons  pas  à  déclarer  que  le  diagnostic  fondé  exclusive- 
ment sur  l'exploration  de  l'œil  est  incertain.  Pour  la  plupart  des 
auteurs,  il  n'en  est  pas  ainsi,  puisqu'ils  ont  décrit  d'une  façon  spé- 
ciale la  choroïdite  spécifique.  On  admet  que  là  forme  syphili- 
tique se  localise  essentiellement  vers  le  pôle  postérieur  de  l'œil, 
que  la  forme  des  exsudations  choroïdiennes,  rappelle  l'aspect  de 
certaines  éruptions  cutanées,  que  l'inflammation  spécifique  se 
propage  plus  rapidement  et  plus  fréquemment  vers  la  rétine,  que 
celle-ci  s'atrophie  plus  vite,  et  entraîne  plus  souvent  l'atrophie  du 
nerf  optique.  Le  lecteur  retrouvera  facilement  tous  ces  caractères 
dans  quelques-unes  des  figures  consacrées  aux  affections  de  la  cho- 
roïde. Mais  ils  s'y  trouvent  isolément  sans  constituer  par  leur  réu- 
nion un  type  dont  on  puisse  faire  un  représentant  légitime  de  la  cho- 
roïdite spécifique.  Les  commémoratifs  et  le  traitement  spécial,  cette 
pierre*  de  touche  si  souvent  fructueuse,  viennent  même  rarement 
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en  aide.  Malgré  ces  restrictions,  il  est  incontestable  cependant  que, 
dans  un  certain  nombre  de  cas,  plus  fréquents  peut-être  chez  les 
sujets  suspects  de  syphiKs,  la  choroïdite  affecte  une  allure  parti- 
culière; elle  marche  plus  vite;  elle  entraine  dès  le  début  de  grands 
troubles  visuels;  elle  provoque  d'emblée  de  l'œdème  rétinien  et  des 
altérations  du  corps  vitré.  Ces  allures  un  peu  brutales  sont  bien 
celles  de  la  syphilis  :  si  de  tels  accidents  succèdent  à  une  ou  plu- 
sieurs poussées  syphilitiques,  à  une  iritis  en  particulier,  il  existe 
sinon  une  preuve  décisive,  du  moins  une  très-grande  et  très-légi- 
time présomption  au  sujet  de  la  nature  du  mal. 

Marciie.  PronosUc.  —  La  marche  est  toujours  lente,  quoique 
très-variable.  Le  pronostic  est  subordonné  moins  à  la  maladie  elle- 
même  qu'aux  complications  qui  surviennent,  soit  du  côté  du  corps 
vitré,  soit  du  côté  de  la  rétine.  D'une  façon  générale,  le  rétablisse- 
ment de  la  vision  est  d'autant  plus  probable  que  l'invasion  a  été 
plus  brusque,  la  marche  plus  rapide,  en  un  mot  que  l'évolution  s'est 
montrée  à  un  état  relativement  plus  aigu.  Au  début,  il  est  permis 
d'espérer  une  guérison  complète  ou  à  peu  près  complète.  Il  n'en 
est  plus  de  même,  lorsque  la  rétine  et  le  corps  vitré  sont  atteints. 
On  peut  alors  obtenir  tout  au  plus  une  légère  amélioration,  et  trop 
souvent,  quand  le  mal  siège  dans  la  région  de  la  macula,  la  cécité 
en  est  la  conséquence. 

Traitement.  —  On  conseille  de  rechercher  tout  d'abord  quelle 
est  l'origine  présumée  du  mal.  Comme  l'infection  syphilitique  est 
surtout  en  cause,  c'est  dans  cette  direction  qu'il  faudra  diriger  son 
investigation.  Pour  peu  qu'il  y  ait  quelques  présomptions,  on  pres- 
crira de  suite  un  traitement  spécial  qui,  s'il  n'est  point  salutaire, 
offre  du  moins  l'avantage  de  ne  point  nuire.  La  pommade  mercu- 
rielle  nous  parait  être  la  préparation  la  mieux  appropriée.  Quel 
que  soit  le  traitement  général  institué,  il  sera  toujours  utile 
d'agir  localement.  Les  infusions  chaudes  ,  les  excitants  cuta- 
nés, et  surtout  les  bains  sulfureux,  les  frictions  excitantes  au  pour- 
tour de  l'orbite,  les  sinapismes  réitérés  aux  jambes,  les  ventouses 
sèches  à  la  région  postérieure  du  cou,  les  vésicatoires  ammonia- 
caux aux  tempes,  représentent  les  petites  ressources  auxquelles  on 
a  l'habitude  de  recourir.  Nous  rejetons  absolument  la  sangsue 
artificielle  de  Heurteloup  recommandée  par  plusieurs  spécialistes. 
L'application  d'un  séton  à  la  nuque,  que  l'on  aura  soin  d'entretenir 
pendant  un  temps  suffisant,  est  encore  parmi  les  moyens  dérivatifs 
celui  qui  nous  inspire  le  plus  de  confiance. 
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complètement,  c'est-à-dire  n'est  développé  encore  que  d'un  seul 
côté.  On  peut  voir  dans  les  diverses  figures  de  la  planche  XIV,  que  le 
plussouvent  il  n'en  est  pas  ainsi.  Dans  les  cas  de  staphylômes  irrégu- 
liers, la  forme  de  la  papille  nous  a  paru  moins  souvent  altérée.  Cette 
déformation  apparente  de  la  papille  doit  être  attribuée  surtout  à 
l'existence  de  l'astigmatisme  qui  complique  si  souvent  la  myopie. 

Chez  le  staphylômateux,  l'éclairage  intra-oculaire  est  nécessai- 
rement meilleur,  l'image  ophthalmoscopique  plus  nette,  plus  riche 
de  tons,  plus  éclatante,  et  les  vaisseaux  plus  accentués  qu'à  l'état 
normal.  Les  reflets  opérés  sur  la  tache  atrophique  rendent  même 
apparents  des  vaisseaux  de  second  ordre  que  l'on  ne  distingue  pas 
dans  l'œil  sain.  Aussi  est-on  généralement  frappé  du  nombre  de 
petits  vaisseaux  qui  se  dirigent  vers  la  macula  à  travers  l'ectasie 
(pi.  XW^/iff.  5,  6).  Que  de  fois  cette  circonstance  a  fait  croire  à  des 
hypérhémies  de  la  réline  !  Les  vaisseaux  qui  traversent  le  staphylôme 
ont  une  direction  rectiligne  toute  particulière  qu'ils  doivent  à  leur 
projection  dans  sa  cavité.  Cette  même  projection  a  aussi  pour  effet 
de  les  rendre  invisibles  dans  une  certaine  partie  de  leur  parcours, 
ce  qui  fait  qu'ils  paraissent  ne  pas  émaner  de  la  papille,  mais  bien 
du  staphylôme  lui-même.  La  figure  6  delà  planche  XIV  représente 
un  cas  de  ce  genre.  D'autres  fois  et  poiir  le  même  motif,  ces  petits 
vaisseaux  semblent  décrire  sur  le  staphylôme  une  grande  courbe 
ou  un  crochet.  Il  suffit  de  se  rendre  compte  des  conditions  de  l'éclai- 
rage, pour  comprendre  ces  variétés  d'aspect. 

Stapliyldiiies  postérlear«  irré§ra11ers.  —  La  description 
précédente  se  rapporte  au  développement  régulier  de  la  choroïdite 
staphylômateuse.  Voilà  ce  que  Tophthalmoscope  constate  le  plus 
habituellement.  Mais  on  rencontre  d'assez  fréquentes  exceptions, 
qui  seraient  une  source  d'embarras  si  elles  étaient  méconnues.  Nous 
avons  représenté  dans  la  planche  XV  quelques-uns  des  cas  qu'il 
nous  a  été  donné  d'observer.  On  y  voit  que  la  tache  atrophique 
peut  être,  en  prenant  toujours  la  papille  optique  pour  point  de  re- 
père, tantôt  supérieure  (^y.  1,  2),  ailleurs,  à  la  fois  supérieure  et 
inférieure  {fig.  6),  ailleurs  encore,  représentée  par  un  disque 
étroit  entourant  complètement  la  papille  {fig.  3].  Dans  une  autre 
variété,  ce  disque  circulaire,  au  lieu  d'avoir  la  couleur  habituelle 
blanc  nacré  peut  être  gris  cendré,  peu  apparent,  ce  qui  tient  à  un 
degré  moins  avancé  d'atrophie  {fig.  4).  D'autres  fois  encore  les  bords 
du  staphylôme  se  fondent  par  gradations  insensibles  dans  une  atro- 
phie choroïdienne  généralisée  {/ig.  S). 
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La  reproduction  des  types  précédents  n*a  pas  pour  but  de  faire 
connaître  toutes  les  variétés  de  forme  que  peut  affecter  le  staphy- 
lôme,  ni  d'exagérer  Timportance  de  ces  particularités  de  détail. 
Mais  il  était  indispensable  d'attirer  un  instant  l'attention  sur  elles. 
En  laissant  ignorer  leur  existence  et  même  leur  fréquence  relative, 
on  fait  courir  le  risque,  à  propos  de  chaque  cas  qui  s'éloigne  un  peu 
de  la  règle,  de  croire  à  toute  autre  affection. 

compilèatloiis.  —  Le  staphylôme  postérieur  est  fréquemment 
accompagné  d'autres  altérations  choroîdiennes.  La  plus  commune 
consiste  dans  l'atrophie  de  la  couche  épithéliale  sur  une  certaine  sur- 
face ou  dans  toute  l'étendue  de  la  membrane  {pi.  XIV,  fiff.  2,4,8; 
pLX\,  fig.  2,  3,  4).  Plus  rarement  l'atrophie  porte  sur  la  couche 
épithéliale  et  le  stroma  (pi.  XV,  fig.  3,  S).  On  voit  alors  au  miroii: 
un  élégant  réseau  vasculaire  dessiné  sur  fond  clair  et  formé  par 
les  vaisseaux  de  la  choroïde,  qu'il  est  facile  de  distinguer  par  leur 
direction,  leur  volume,  leur  couleur,  du  réseau  vasculaire  réti- 
nien. Parfois  on  rencontre  un  foyer  isolé  de  choroïdite  circonscrite 
{pL  XV,  fig.  2,  3).  Trois  fois  j'ai  rencontré  chez  des  malades  at- 
teints de  staphylômes  au  troisième  degré,  très-développés ,  de 
larges  plaques  d*atrophie  choroïdienne  complète.  Ces  plaques 
semblables  pour  le  miroir  au  staphylôme  lui-même  étaient 
comme  taillées  à  l'emporte-pièce  dans  la  choroïde  ;  elles  étaient 
disposées  en  couronne  vers  la  région  de  l'ora  serrata,  et  séparées 
les  unes  des  autres  par  des  languettes  de  tissu  non  altéré.  Dans 
ces  trois  cas,  il  n'y  avait  pas  de  staphylômes  équatoriaux  au  niveau 
des  plaques  atrophiques,  comme  on  pouvait  le  supposer  à  priori. 
Cette  complication  donne  à  l'image  ophthalmoscopique  un  aspect 
étrange  et  des  plus  caractéristiques  que  nous  avons  reproduit  à 
la  planche  XV,  figure  i.  On  remarque  sur  ces  plaques  d'atrophie 
quelques  vestiges  de  la  choroïde,  soit  des  vaisseaux,  soit  des  amas 
pathologiques  de  pigment. 

Tant  que  le  staphylôme  est  peu  développé,  la  rétine  reste  intacte. 
Comme  elle  tapisse  la  cavité  du  staphylôme,  elle  subit  nécessaire^ 
ment  une  distension  progressive  à  laquelle  ses  éléments  semblent 
se  prêter  merveilleusement.  Mais  si  la  tumeur  prend  un  trop  grand 
développement,  le  tissu  rétinien  finit  par  s'altérer  et  s'atrophier. 
Cette  grave  complication  est  surtout  à  redouter  lorsque  le  staphy- 
lôme est  très-étendu,  ou  bien  lorsqu'un  petit  staphylôme  se  déve- 
loppe isolément  au  niveau  de  la  tache  jaune  à  côté  du  staphylôme 
prépapillaire.  Il  semble  que  la  rétine,  moins  épaisse  en  ce  point, 
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ofire  moins  de  résistance.  Dès  que  la  rétine  participe  aux  dé- 
sordres, elle  s'amincit  de  plus  en  plus,  elle  perd  sa  structure 
et  ses  éléments  sont  remplacés  par  du  tissu  conjonctif  de  nou- 
velle formation.  Enfin  elle  finit  par  se  souder  aux  membranes 
sous-jacentes  et  former  avec  elles  la  paroi  de  Tectasie.  Ces  trans- 
formations ne  sont  point  reconnaissables  à  rophthalmoscope,  car 
la  rétine  a  conservé  sa  transparence  habituelle.  Cependant ,  dans 
certains  cas,  on  constate  au  miroir  de  petites  taches  d'un  blanc 
jaunâtre,  plus  ou  moins  reliées  à  la  tache  principale  et  qui  sont 
dues  à  des  exsudations  développées  dans  le  tissu  rétinien  que  Ton 
trouve  aussi  parfois  infiltré  de  pigment.  Mais  c'est  surtout  par  les 
troubles  fonctionnels  que  seront  révélées  les  complications  de  ce 
côté. 

Lorsque  le  staphylôme  est  très-développé,  la  distension  progres- 
sive subie  par  la  sclérotique  et  la  choroïde  réagit  jusque  sur  l'enve- 
loppe fibreuse  du  nerf  optique.  Les  faisceaux  qui  forment  la  lame 
criblée  sont  tiraillés  vers  l'ectasie,  ils  sont  tendus,  et  dès  lors  ils 
compriment  les  fibres  nerveuses  qui  les  traversent.  Dans  d'autres 
cas,  la  gaine  du  nerf  se  détache  de  ce  dernier  et  crée  un  es- 
pace qui  se  remplit  de  tissu  cellulaire  lâche.  On  a  dit  aussi  que 
la  papille  optique  pouvait  subir  un  véritable  enfoncement  et  parti- 
ciper ainsi  à  la  formation  d'un  vaste  staphylôme.  L'atlas  de  Lieb- 
reich  représente  un  cas  de  ce  genre.  Cette  dernière  complication 
aurait  besoin  d'être  confirmée  par  l'anatomie  pathologique. 

Le  staphylôme  postérieur  se  complique  fréquemment  d'infil- 
trations séreuses  sous-rétiniennes,  qui  donnent  naissance  à  des  dé- 
collements de  la  rétine  sur  lesquels  nous  aurons  à  revenir  lon- 
guement. 

Dans  la  plupart  des  cas  de  choroïdite  staphylômateuse,  le  corps 
vitré  est  altéré,  liquéfié  ;  cette  liquéfaction  est  tantôt  partielle  et  lo- 
calisée en  arrière,  tantôt  générale.  Lorsque  la  maladie  affecte  une 
marche  rapide,  ou  qu'elle  est  progressive,  il  n'est  pas  rare  de  voir 
le  corps  vitré,  troublé  en  totalité  et  rempli  de  flocons  qui  s'agitent 
dans  sa  masse.  Ces  masses  floconneuses^  douées  d'un  certain  pou- 
voir ré  tractile,  peuvent,  d'après  Henry  Mûller,  lorsqu'elles  se  trou- 
vent en  contact  avec  la  rétine,  amener  un  décollement  de  cette  mem- 
brane. 

D'autres  fois,  il  arrive  aussi,  sans  que  rien  le  fasse  prévoir, 
que  l'appareil  cristallinien  devient  malade.  Les  couches  corticales 
postérieures  s'opacifient  au  niveau  de  la  fosse  hyaloïdienne.  II  se 
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forme  une  variété  particulière  de  cataracte,  déjà  connue  des  an- 
ciens ophthalmologistes  et  décrite  par  eux  sous  le  nom  de  cataracte 
capsulaire  centrale  postérieure. 

EnBn,  dans  quelques  cas  et  surtout  chez  les  sujets  d'un  certain 
âge,  on  a  à  redouter  la  dégénérescence  glaucomateuse.  La  raison 
physiologique  de  cette  transformation  est  facile  à  comprendre  : 
dans  Tœil  myope,  la  pression  intra-oculaire  est  toujours  au  maxi- 
mum physiologique  ;  si  pour  une  raison  quelconque  elle  augmente 
notablement,  si  la  sclérotique  et  la  choroïde  offrent  une  résistance 
insolite,  les  signes  du  glaucome  ne  tardent  pas  à  éclater.  C'est 
alors  que  le  globe  acquiert  une  dureté  caractéristique,  que  le 
champ  visuel  diminue  progressivement  et  que  la  papille  optique 
acquiert  les  caractères  de  l'excavation  glaucomateuse. 

Signes  cUnliiaes.  —  Nous  réunissons  sous  cette  dénomina- 
tion tous  les  symptômes  qui  ne  sont  pas  fournis  par  l'examen  oph- 
thalmoscopique.  Au  premier  rang  figure  la  myopie  qui  en  est 
l'expression  presque  constante  ;  par  conséquent,  les  signes  à  l'aide 
desquels  on  reconnaît  cette  dernière ,  à  savoir  la  saillie  du  globe 
oculaire,  la  profondeur  de  la  chambre  antérieure,  la  dîlsltation  de 
la  pupille,  le  clignement  habituel  des  paupières,  enfih  et  surtout 
la  portée  de  la  vision  représentant  autant  de  signes  rationnels  du 
staphylôme  postérieur. 

Lorsque  le  staphylôme  a  atteint  un  certain  développement,  on 
peut 'constater  directement  son  existence  en  dirigeant  le  globe 
oculaire  en  dedans  aussi  fortement  que  possible.  Dans  cette  posi- 
tion. Ici  sclérotique  est  découverte  en  dehors  dans  une  grande  éten- 
due. En  l'examinant  d'avant  en  arrière,  on  la  voit  perdre,  sa  couleur 
blanche,  devenir  d'abord  bleuâtre,  puis  d'une  nuance  bleu  foncé 
au  fuT  et  à  mesure  que  l'on  se  rapproche  du  pôle  postérieur  de 
l'œil.  Sur  ces  poïhfs,  elle  a  perilu  sa  consistance  normale,  et  sa  forme 
arrondie  est  devenue  manifestement  conique,  comme  on  l'observe 
pour  la  cornée  dans  le  staphylôme  antérieur. 

Le  développement  du  staphylôme  a  pour  conséquence  inévitable 
d'allonger  l'axe  antéro-poslérieur  de  l'œil.  Arlt,  le  premier,  a  indi- 
qué un  moyen  de  mesurer  approximativement  cet  allongement.  Il 
se  sert  pour  cela  d'un  compas  dont  les  pointes  sont  munies  de  pe- 
tites boules  de  liège.  Le  globe  de  l'œil  étant  porté  fortement  en 
dedans  et  en  haut,  l'une  des  pointes  est  placée  au  centre  de  la  cor- 
née, et  l'autre  est  appliquée  sur  la  face  externe  de  la  sclérotique 
au  niveau    du    point  accessible    le  plus   reculé.    L'écartement 
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obtenu  est  alors  comparé  à  l'écartement  fourni  par  l'œil  normal, 
qui  sert  de  terme  de  comparaison.  Dans  le  but  de  rendre  la  men- 
suration plus  précise,  de  Grœfe  a  proposé  d'appliquer  un  fil  de 
plomb  sur  la  surface  externe  du  bulbe,  mise  largement  à  décou- 
vert par  la  direction  du  regard  en  dedans  et  en  baut.  Il  assure 
avoir  obtenu  de  la  sorte  des  résultats  très -satisfaisants.  Toutefois 
il  recoDuait  que  la  difûculté  d'exécution  de  ce  procédé  compromet 
beaucoup  l'exactitude  des  résultats. 

L'allongement  de  l'axe  optique,  dans  le  staphylôme  s'opère 
principalement  du  côté  de  l'hémispbère  postérieur.  Il  en  résulte 
des  cbangemenls  qu'il  est  facile  de  prévoir  dans  l'harmonie  des 
mouvements  de  l'œil,  appliqués  surtout  à  la  vision  binoculaire. 
Les  muscles  droits,  dont  la  force  et  l'insertion  sont  calculées  pour 
agir  sur  un  organe  sphérique,  deviennent  insuffisants  pour  mou- 
voir un  organe  devenu  sphéro-conique  par  la  déformation  de  l'hé- 
mispbère situé  en  arrière  du  centre  de  rotation  et  de  leurs  points 
d'attache  {/îy.  30).  Il  eu  résulte  une  grande  difficullé   dans  tous 


Fig.  30.  —  Conditions  de  mouvement  do  i'oeil  myope. 

les  mouvemenls,  l'œil  se  déplace  lentement,  lourdement.  Tou- 
tefois, pendant  les  mouvements  d'élévation,  d'abaissement  et  de 
divergence  qui  ne  sont  indispensables  à  la  vision  que  dans  une  cer- 
taine mesure,  parce  qu'ils  peuvent  être  remplacés  par  des  mou- 
vements appropriés  de  la  tête,  l'inconvénient  est  peu  marqué.  Mais 
il  n'en  est  plus  de  même  des  mouvements  de  convergence.  Les 
muscles  droits  internes  deviennent  insuffisants  pour  opérer  l'en- 
tre-croisement  des  axes  optiques  au  niveau  des  objets  rapprochés 
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à  la  distance  de  la  vue  myope.  C'est  ainsi  que  le  staphylôme 
conduit  à  Tinsuffisance  des  droits  internes.  Cette  insuffisance  tend 
à  augmenter  à  mesure  que  le  staphylôme  prend  un  plus  grand  dé- 
yeloppement,  parce  que  dans  ces  conditions  le  degré  de  la  myopie 
s'élèye,  et  il  faut,  pour  y  voir,  un  rapprochement  de  plus  en  plus 
marqué  des  objets  et  de  plus  grands  mouvements  de  convergence. 

L'insuffisance  des  droits  internes  conduit  au  strabisme  divergent 
myopique,  elle  exerce  à  son  tour  Tinfluence  la  plus  fâcheuse  sur  la 
marche  du  staphylôme,  parce  qu'elle  occasionne  de  fréquents  efibrts 
de  convergence,  lesquels,  on  le  sait,  sont  normalement  associés  à  des 
efforts  d'accommodation  de  même  valeur.  Or  il  est  d'observation 
que  ces  derniers  tendent  à  augmenter  la  pression  in tra -oculaire, 
et  par  conséquent  à  favoriser  le  développement  de  l'ectasie.  L'ac- 
commodation ainsi  mise  en  jeu  est  encore  préjudiciable  à  un 
autre  point  de  vue,  elle  conduit  à  rapprocher  davantage  les  objets 
pour  y  voir,  et  partant  à  faire  de  plus  grands  efforts  de  conver- 
gence, etc.  Tel  est  le  cercle  vicieux  dans  lequel  se  trouve  plus 
ou  moins  étroitement  enfermé  le  sujet  atteint  de  staphylôme  pos- 
térieur, et  par  lequel  s'expliquent  ces  aggravations  si  promptes  des 
myopies  mal  gouvernées. 

Avec  l'insuffisance,  on  est  exposé  à  de  la  diplopie,  et  plus  fré- 
quemment à  un  état  vertigineux  très-fatigant  qui  est  surtout  à  re- 
douter pendant  la  fixation  des  objets  multiples  ou  qui  passent 
rapidement  devant  les  yeux. 

Le  globe  oculaire  allongé  par  le  staphylôme  rencontre  encore 
dans  les  parois  inextensibles  delà  cavité  orbitaire  des  obstacles 
d'un  autre  ordre  qui  nuisent  à  la  régularité  et  à  la  facilité  de  ses 
mouvements  et  qui  contribuent  encore  pour  une  certaine  part  à 
l'insuffisance. 

Malgré  l'étendue  et  la  gravité  des  désordres  de  lachoroïdite  sta- 
phylômateuse ,  la  vision  reste  intacte  tant  qu'il  n'existe  pas  de 
complications.  La  réflexion  opérée  à  la  surface  de  la  tache  pa- 
thologique occasionne  seulement  quelques  éblouissements  et  une 
plus  grande  sensibilité  à  la  lumière.  On  a  constaté  aussi  un  agran- 
dissement de  la  tache  aveugle  physiologique  ;  toutefois  cet  agran- 
dissement ne  nuit  point  à  la  vue,  parce  qu'elle  est  facilement  cor- 
rigée dans  la  vision  binoculaire.  La  pression  exercée  sur  la  rétine 
par  les  milieux  oculaires,  sa  distension  résultant  de  sa  projection 
dans  le  staphylôme  n'altèrent  pas  ses  facultés.  La  sensibilité  vi- 
suelle, loin  d'en  être  amoindrie,  parait  au  contraire  augmentée. 
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Telle  est  l'opinion  professée  déjà  depuis  longtemps  par  Brewster. 
Ainsi  s'explique  la  finesse  exquise  de  la  vue  chez  les  myopes.  Il  est 
vrai  que  l'habitude  de  rapprocher  davantage  les  petits  objets  con- 
court au  même  but. 

Lorsque  la  rétine  et  le  nerf  optique  sont  atteints,  la  vision  est 
au  contraire  gravement  troublée  ;  la  myopie  n'est  plus  corrigée 
qu'incomplètement  par  les  verres  dont  on  a  l'habitude  ;  les  objets, 
même  très-rapprochés,  ne  sont  vus  que  confusément.  On  change 
de  médecin  et  d'opticien  sans  trouver  grande  amélioration.  Par- 
fois les  malades  accusent  une  grande  sensibilité  à  la  lumière,  ils 
sont  tourmentés  par  de  vifs  éblouissements,  des  phantasmes  lumi- 
neux, etc.  D'autres  fois  ce  sont  des  points  noirs  ei  même  de  véri- 
tables taches  sombres  qui  couvrent  le  champ  visuel.  Ces  divers 
phénomènes  sont  dus  soit  à  l'altération  de  la  couche  basilaire  de 
la  rétine,  soit  ^u  tiraillement  ou  à  la  compression  des  fibres  ner- 
veuses optiques  dans  leur  passage  à  travers  la  lame  criblée  qui 
finit  par  être  attirée  dans  le  sens  de  l'ectasie,  comme  nous  l'avons 
indiqué  plus  haut.  Dans  d'autres  cas  la  vision,  bonne  jusque-là, 
est  subitement  compromise  ;  le  champ  visuel  est  partagé  en  deux 
parties,  l'une  claire,   assez  nette,  et  l'autre  tout  à  fait  confuse; 
les  objets  ne  sont  vus  que  par  moitié  et  singulièrement  déformés. 
Ces  signes,  sur  lesquels  nous  aurons  bientôt  l'occasion  de  revenir, 
indiquent  d'une  façon  certaine  un  décollement  de  la  rétine. 

Les  complications  du  côté  du  corps  vitré  se  traduisent  par  l'ap- 
parition d'un  grand  nombre  de  mouches  volantes  noires;  les  objets 
sont  en  outre  couverts  d'un  voile  uniforme  plus  ou  moins  épais, 
comme  s'ils  étaient  plongés  dans  le  brouillard  ou  la  fumée  de 
tabac. 

S'il  se  développe  une  cataracte,  les  troubles  visuels  seront  en 
rapport  avec  le  siège,  l'étendue  de  l'opacité. 

IVatare  et  mode  de  développement  de  la  Cboroldlte  «ta- 
pliyidmateuse.  —  Ces  questions  ont  été  surtout  résolues  par  Fa- 
natomie  pathologique. 

La  choroïdite  staphylômateuse  doit  figurer  dans  la  classe  des 
maladies  hydrophthalmiques  qui  ont  pour  caractère  commun 
l'augmentation  anormale,  pathologique  de  la  sécrétion  intra-ocu- 
laire.  11  reste  à  déterminer  la  cause  et  le  point  de  départ  de  cette 
hypersécrétion?  Jusqu'à  ce  que  le  mode  physiologique  de  la  sécré- 
tion séreuse  soit  bien  défini,  nous  en  sommes  réduit  à  admettre 
pour  la  choroïde,  comme  pour  d'autres  membranes  de  même  na- 
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ture,  des  troubles  fonctionnels  sans  altération   organique  appré- 
ciable. Prenons-les  pour  point  de  départ.  Voici  quelles  en  sont 
les  conséquences.  Un  excès  de  liquide  versé  dans  une   capacité 
limitée  par  des  parois  extensibles ,  augmente  le  volume  de  cette 
capacité.   Appliquée   au  globe  oculaire,   elle   augmente   néces- 
sairement la   longueur  de  l'axe  optique,  elle  rend  donc  l'œil 
myope.  Tel  est  le  premier    stade  de  la  choroïdite  staphylôma- 
teuse,  représenté  comme  on  le  voit  par  un  certain  degré  d'hy- 
drophthalmie  et  de  myopie.  L'évolution  de  ce  mal  naissant  va 
dépendre  de  conditions  diverses  qu'il  est  facile  de  déduire  :  énergie 
primordiale  de  la  cause  qui  entretient  l'hypersécrétion,  énergie 
des  causes  occasionnelles  qui  la  sollicitent,  et  d'autre  part  ré- 
sistance plus  ou  moins  grande  des  membranes  d'enveloppe.  Si  ces 
forces  opposées  se  maintiennent  en  équilibre,  le  malade  en  sera 
quitte  pour  un  certain  degré  de  myopie  ;  mais  si  l'équilibre  vient 
à  se  rompre,  les  membranes  intra-oculaires  se  laissent  déprimer 
et  le  staphylôme  est  produit.    C'est   habituellement  à  Tâge  où 
l'enfant  commence  à  faire  un  usage  soutenu  de  la  vision  rap- 
prochée que  se  placent  ces  phénomènes.  On  conçoit  en  effet  que 
les  efforts  d'accommodation  qu'exige  cette   vie   nouvelle,   aient 
pour  conséquence   d'augmenter  la  pression  intra- oculaire.  Mais 
ici  se  place  une  question  bien  obscure  encore.  A  ce  moment,  les 
membranes  qui  vont    devenir    malades,   sont-elles  entièrement 
saines?  Si  l'on  examine  les  yeux  d'un  grand  nombre  d'enfants, 
on  rencontre  dans  quelques  cas  un  véritable  staphylôme  postérieur 
qui,  s'il  n'est  congénital,  remonte  au  moins  aux  premiers  temps 
de  la  vie.  Ce  staphylôme  tient  à  une  disposition  particulière  de 
la  choroïde  qui  ne  s'étend  pas  régulièrement  jusqu'à  la  papille, 
mais  en  reste  éloignée  d'un  côté,  de  façon  à  laisser  là  un  espace 
libre  en  forme  de  croissant,  situé  du  côté  de  la  tache  jaune,   et 
représentant  bien  l'image  ophthalmoscopique  du  staphylôme  au 
premier  degré.  Cette  disposition  de  la  choroïde  associée  le  plus 
souvent  à  une  légère  ectasie  de  la  sclérotique,  doit  sans  doute  se 
rattacher  au  mode  d'occlusion  de  l'hiatus  sclérotical  signalé  par 
de   Ammon.  Dans  ces  cas  il  s^agit  d'une  disposition  organique 
spéciale  à  laquelle  la  pression  oculaire  ne  prend  aucune  part. 
Aussi  crée-t-elle  un  état  stationnaire  qui  peut  rester  tel  pendant 
toute  la  vie,  et  qui  ne  se  traduit  que  par  un  léger  degré  de  myopie. 
Mais,  la  plupart  du  temps,  les  membranes  intra-oculaires  parais- 
sent saines  tout  d'abord,  elles  ne  deviennent  malades  que  sous 
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Faction  d'une  pression  supérieure  à  leur  force  de  résistance  et 
nuisible  à  leur  nutrition.  Alors  se  développe  la  tache  blanche 
péri-papillaire.  Le  processus  pathologique  ainsi  mis  en  activité  a 
été  diversement  apprécié.  Tout  d'abord  on  a  cru  à  une  choroïdite 
circonscrite  avec  ramollissement  de  tissu,  et  on  a  considéré  cette 
tache  blanche  comme  un  exsudât  choroïdien.  De  nombreuses  dis- 
sections ont  condamné  cette  assertion  ;  elles  ont  montré  qu'il  s'agis- 
sait là  d'un  travail  d'atrophie  progressive,  sévissant  à  la  fois  sur  la 
choroïde  et  sur  la  sclérotique,  et  provoqué  selon  toute  apparence 
par  la  pression  intra-oculaire  portée  sur  ces  points  à  son  maximum 
d'intensité. 

Le  travail  atrophique  une  fois  commencé  suit  un  développement 
très-variable  ;  il  peut  être  limité  et  demeurer  stationnaire  en 
n'occasionnant  qu'un  degré  fixe  de  myopie  ;  il  peut  au  contraire 
prendre  de  grands  développements,  et  réduire  la  choroïde  et  la 
sclérotique  à  l'état  d'une  pellicule  translucide,  mince  comme  une 
baudruche,  dépressible,  et  n'offrant  plus  aucune  résistance.  C'est 
alors  que  le  globe  se  déforme,  qu'il  devient  ovoïde  et  présente,  vers 
son  pôle  postérieur,  ces  marbrures  violettes  que  nous  avons  signa- 
lées précédemment. 

L'axe  optique  s'allonge  à  mesure  que  l'œil  se  déforme  :  de  24  à  23 
millimètres  qui  est  sa  longueur  normale ,  il  atteint  28,  30  et  même 
38  millimètres.  Il  est  vrai  que  cet  excès  de  longueur  n'est  pas 
fourni  exclusivement  par  le  staphylôme  postérieur,  l'hémisphère 
antérieur  y  contribue  pour  une  certaine  part. 

L'examen  analomo-pathologique  du  staphylôme  postérieur  a  été 
fait  avec  soin  dans  un  certain  nombre  d'observations  réunies  pour 
la  plupart,  dans  l'excellente  thèse  de  Romain  Noiset  (Paris,  18S8). 
Il  a  démontré  que  la  tache  pathologique  existe  comme  l'ophthal- 
moscope  la  fait  voir,  surtout  si  l'on  prend  la  précaution  d'enlever  la 
rétine  qui  après  la  mort  devient  très-promptement  opaline.  Cette 
tache  est  blanche,  nacrée,  parsemée  de  petits  îlots  noirâtres,  située 
au  niveau  et  en  dehors  de  la  papille,  et  s'étendant  vers  la  tache 
jaune  qui  est  parfois  envahie.  Dans  certains  cas,  la  choroïde  est 
malade,  plus  ou  moins  atrophiée  dans  toute  son  étendue,  dans 
d'autres  au  contraire  le  mal  est  limité  à  la  tache  staphylômateuse. 
En  ce  point,  la  sclérotique  et  la  choroïde  sont  soudées  ensemble 
assez  intimement  pour  qu'il  soit  impossible  de  les  isoler.  Ces  deux 
membranes  ont  subi  le  plus  haut  degré  d'atrophie.  Le  plus  sou- 
vent, la  choroïde  n'est  plus  représentée  que  par  une  couche  mince 
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de  tissu  cellulaire  élastique  contenant  çà  et  là  des  cellules  pîg- 
mentaires.  La  chorio-capillaîre,  la  lame  vitrée  ont  disparu,  la 
couche  vasculaire  n'existe  plus,  ou  n'est  représentée  que  par  quel- 
ques vaisseaux  isolés  passant  à  travers  la  plaque  atrophique.  La 
couche  des  cellules  hexagonales  a  cessé  d'être  distincte,  et  sur 
cette  sorte  de  membrane  devenue  hyaline  on  ne  rencontre  plus 
que  quelques  amas  irréguliers  de  pigment  libre.  Dans  un  cas 
relaté  par  de  Grœfe,  ces  amas  pigmentaires  restaient  réunis  au 
niveau  des  points  où  les  vaiâscaux  ciliaires  postérieurs  perforent 
la  sclérotique. 

Selon  ce  qui  précède,  le  staphylôme  aurait  pour  point  de  départ 
un  trouble  fonctionnel  de  la  choroïde,  représentant  un  certain 
degré  d'hydrophthalmie,  et  occasionnant  un  excès  correspondant  de 
pression  intra-oculaîre  qui  provoquerait  l'atrophie  caractéristique 
du  staphylôme.  La  distension  mécanique  entretenue  par  les  efforts 
d'accommodation  et  de  convergence  jouerait  ainsi  le  principal  rôle. 
Mais  il  parait  difficile  de  ne  pas  faire  intervenir,  à  titre  de  prédisposi- 
tion, une  certaine  diminution  originelle  dans  la  force  de  résistance  de 
lasclérotique  et  de  la  choroïde.  Cette  diminution  provient-elle  d'une 
sclérotite  (Jœger),  d'une  choroïdite  (Sichel)  ou  d'une  scléro-cho- 
roïdite  (de  Grœfe)?  Question  fort  difficile  à  juger,  mais  peu  impor- 
tante du  reste.  Peut  être  faudrait-il  aussi  faire  entrer  en  ligne  de 
compte  pour  une  plus  large  part  cette  disposition  générale  dont 
il  a  été  question  déjà  et  dans  laquelle  il  existe  une  sorte  d'hiatus 
choroïdien  au  côté  externe  du  nerf  optique. 

On  ne  saurait  se  dissimuler  que  beaucoup  d'incertitudes  entou- 
rent encore  la  pathogénie  du  staphylôme  postérieur.  Pourquoi 
cette  forme  si  caractéristique,  ce  siège  si  constant  de  l'altéra- 
tion? Pourquoi  ne  se  développe-t-elle  pas  de  préférence  au 
niveau  de  la  tache  jaune,  puisque  c'est  là  que  doit  se  produire  le 
maximum  de  pression?  Nous  avons  indiqué  précédemment  que 
dans  certains  cas  de  choroïdite  sans  ectasie,  l'atrophie  se  montre 
sous  l'aspect  de  plaques  isolées,  aussi  bien  délimitées  que  celles  du 
staphylôme,  et  en  quelque  sorte  taillées  à  l'emportc-pièce  dans  le 
tissu  sain.  Quelle  que  soit  la  nature  du  processus  pathologique 
qui  donne  de  tels  résultats  en  l'absence  de  tout  excès  de  pres- 
sion, l'analogie  ne  conduit-elle  pas  à  lui  attribuer  la  formation 
et  le  développement  du  staphylôme  postérieur.  Quant  au  siège, 
on  en  veut  trouver  la  raison  dans  l'état  de  distension  éprouvé  par 
la  choroïde  au  niveau  de  la  tache  jaune.  Cette  distension  aurait 
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pour  effet  de  tirailler,  de  rompre  les  faibles  attaches  de  cette  mem- 
brane au  pourtour  du  nerf  optique,  de  mettre  à  nu  un  petit  croissant 
de  la  sclérotique,  puis  de  provoquer  en  ce  point  un  travail  d'atro- 
phie progressive,  tantôt  limité  et  bien  circonscrit,  tantôt  envahissant 
de  proche  en  proche  la  surface  choroïdienne,  Schweiger  l'attribue 
au  mode  d'insertion  du  nerf  optique.  Celui-ci,  comme  on  le  sait, 
pénètre  dans  le  globe  oculaire  en  dedans  du  pôle  postérieur.  L'œil 
entraîne  le  nerf  optique  dans  ses  divers  mouvements,  et  il  ne  peut 
le  faire  sans  rencontrer  une  certaine  résistance,  quelque  minime 
qu'elle  soit.  Cette  résistance  sera  d'autant  plus  grande,  que  les 
mouvements  de  convergence  seront  plus  marqués  et  le  pôle  pos- 
térieur plus  déplacé  en  dehors.  Si  cet  effet  mécanique  est  insi- 
gnifiant pour  les  yeux  qui  n'offrent  pas  d'anomalie,  il  n'en  est 
plus  ainsi  pour  le  myope  qui  est  exposé  à  de  fréquents  et  éner- 
giques efforts  de  convergence.  Dès  lors,  la  sclérotique  et  la  cho- 
roïde déjà  peu  résistantes  chez  lui  se  laisseraient  distendre,  et  su- 
biraient la  dégénérescence  atrophique.  Toutes  ces  considérations 
ne  manquent  pas  d'intérêt  :  aucune  ne  répond  positivement  à  la 
question.  Avant  de  la  résoudre,  il  est  indispensable  de  recourir  à 
l'observation,  de  rechercher  si  l'enfant  en  bas  âge,  chez  lequel  les 
efforts  de  convergence  sont  à  peu  près  nuls,  puisqu'il  n'use  guère 
que  de  la  vision  vague,  possède  les  rudiments  de  la  tache  patho- 
logique, ou  s'il  commence  réellement  par  être  myope  pour  devenir 
plus  tard  staphylômateux.  Ce  n'est  que  par  l'examen  ophthal- 
moscopique  d'un  très-grand  nombre  d'enfants  que  cette  ques- 
tion pourrait  être  résolue.  Elle  est  importante,  car,  s'il  était  dé- 
montré que  le  staphylôme  est  la  conséquence  d'un  état  myopique 
préexistant,  il  est  logique  d'admettre  que  l'on  pourrait  en  prévenir 
le  développement  par  l'emploi  de  verres  correcteurs.  Sans  vouloir 
rien  préjuger,  nous  sommes  disposé  à  croire  d'après  notre  obser- 
vation que  l'enfant  naît  myope;  qu'il  est  atteint  d'un  affaiblisse- 
ment congénital  des  membranes  intra-oculaires  ;  et  qu'il  existe  une 
altération  de  tissu  au  lieu  et  place  qu'occupera  le  staphylôme,  s'il 
se  produit.  A  la  première  occasion  qui  augmentera  la  pression 
întra-oculaire,  l'infirmité  se  déclarera,  et  cette  occasion  se  présen- 
tera infailliblement  à  cet  âge  de  la  vie  où  l'on  commence  à  lire, 
à  écrire,  c'est-à-dire  à  faire  de  fréquents  efforts  de  convergence  et 
d'accommodation.  Plus  le  défaut  de  résistance  est  grand,  plus 
promptement,  plus  aisément  se  produira  le  staphylôme.  Chez  cer- 
tains enfants,  on  l'observe  dès  les  premiers  exercices  de  la  vision  ; 
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chez  d'autres,  ce  n'est  qu'à  l'époque  de  la  scolarité,  ou  encore  à 
l'occasion  de  travaux  plus  spéciaux,  plus  prolongés.  11  arrive 
même,  bien  que  le  fait  ait  été  contesté,  que  le  staphylôme  et  la 
myopie  ne  se  produisent  qu'à  un  âge  déjà  avancé.  Il  n'est  peut-être 
pas  hors  de  propos  de  mentionner  en  quelques  mots  les  deux  der- 
niers cas  de  ce  genre  que  nous  avons  rencontrés.  Chez  un  premier 
malade,  âgé  de  quarante-cinq  ans,  la  myopie  se  déclara  rapidement 
à  la  suite  d'un  travail  de  bureau  excessif,  et  continué  pendant  plu- 
sieurs mois  dans  de  mauvaises  conditions  d'éclairage.  Un  seul  œilétait 
atteint,  l'autre  était  resté  à  l'état  normal.  Le  second  malade,  observé 
tout  récemment  est  plus  remarquable  encore.  Il  s'agit  d'un  vieillard 
de  soixante-neuf  ans  qui,  sans  cause  connue,  devint  myope  d'un  œil, 
il  y  a  deux  ans  environ.  Examiné  à  l'ophthalmoscope,  cet  œil  pré- 
sente un  staphylôme  postérieur  aujdeuxième  degré  sans  atrophie  cho- 
roïdienne  concomitante  ;  l'acuité  visuelle  est  normale,  l'amétropie, 

égale  à  î*  De  Tautre  côté,  il  n'y  a  pas  trace  de  staphylôme ,  l'œil  au 

contraire  est  hypermétrope  (  ^  ) ,  de  telle  sorte  que  pour  voir  de  loin 

l'œil  gauche  myope  a  besoin  d'un  verre  concave  n**  8,  et  l'œil  droit 
hypermétrope,  d'un  verre  convexe  n**  20.  Pour  la  vision  rappro- 
chée, l'œil  myope  voit  bien  à  l'œil  nu,  tandis  que  l'œil  hypermé- 
trope a  besoin  d'un  verre  convexe  n"  8.  Une  telle  différence  dans 
l'état  de  la  réfraction  avait  amené  depuis  longtemps  la  suppres- 
sion de  la  vision  binoculaire.  Malgré  l'usage  régulier  des  verres 
correcteurs  appropriés,  elle  n'a  pu  être  rétablie  jusqu'alors,  ce 
qui  provient  sans  aucun  doute  de  la  mauvaise  habitude  acquise, 
et  aussi  des  différences  de  grandeur  dans  l'image  rétinienne  fournie 
à  chacun  des  deux  yeux. 

Il  résulte  de  ces  faits  que  le  staphylôme  postérieur  peut  se  dé- 
velopper à  tout  âge,  et  n'exister  que  d'un  seul  côté.  Les  staphy- 
I ornes  postérieurs  monoculaires  sont  même  loin  d'être  rares. 

Cause».  —  Elles  se  déduisent  de  ce  qui  précède.  Quel  que 
soit  le  rapport  que  l'on  veuille  établir  au  point  de  vue  pathogé- 
nique  entre  la  myopie  et  le  staphylôme,  il  demeure  établi  que 
la  cause  première  et  prépondérante  de  ces  deux  états  connexes,  ré- 
side dans  un  trouble  fonctionnel  ou  nutritif  de  la  choroïde,  transmis 
le  plus  ordinairement  par  hérédité.  Le  travail  de  l'accommodation 
et  la  convergence  des  axes  optiques ,  représentent  les  conditions 
générales  qui  concourent  le  plus  activement  à  leur  développe-- 
ment.  C'est  à  ce  titre  que  les  hautes  études  de  mathématiques. 
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les  travaux  délicats,  les  longues  veilles  dans  un  cabinet  mal  éclairé, 
la  mauvaise  habitude  de  rapprocher  les  objets  de  trop  près,  favo- 
risent au  plus  haut  point  le  développement  progressif  du  staphy- 
lôme  et  de  la  myopie.  Il  en  est  de  même  des  troubles  dans  les 
milieux  de  l'œil,  tels  que  les  opacités  de  la  cornée,  du  cristallin, 
les  corps  flottants  du  corps  vitré,  ou  bien  encore  d'un  certain  degré 
d'amblyopie. 

Diagrnofftic.  —  Le  diagnostic  du  staphylôme  postérieur  régulier 
ne  présente  aucune  difficulté.  Ce  croissant  d'un  blanc  nacré  envelop- 
pant à  la  façon  d'un  cimier  la  moitié  interne  de  la  papille  frappera 
suffisamment  l'attention  du  débutant  pour  qu'il  en  constate  la  pré- 
sence sans  embarras  dès  qu'il  l'aura  bien  vu  une  première  fois. 
Lorsque  le  staphylôme  est  peu  développé,  il  peut  être  confondu 
avec  la  papille  qui  paraît  ainsi  élargie  ;  avec  un  peu  d'atten- 
tion, on  remarquera  que  la  surface  blanche  attribuée  à  la  pa- 
pille se  décompose  en  deux  parties:  l'une,  ronde  ou  oblongue 
dans  le  sens  perpendiculaire  à  l'axe  du  staphylôme,  de  couleur  jaune 
ou  rougeâtre,  c'est  la  papille  ;  l'autre,  plus  blanche,  plus  éclatante, 
c'est  le  staphylôme.  Ces  deux  parties  sont  fréquemment  séparées 
l'une  de  l'autre  par  une  ligne  brune  assez  foncée  due  à  la  présence 
de  cellules  pigmentaires  au  niveau  du  limbe  sclérotical. 

Le  diagnostic  devient  plus  difficile  s'il  s'agit  d'un  staphylôme 
irréguiier  par  son  siège,  sa  forme,  sa  couleur,  ou  ses  complications. 
Il  suffit  de  jeter  les  yeux  sur  la  planche  XV  pour  saisir  la  source 
de  l'embarras.  Parfois  {fig.  3),  le  staphylôme,  quoique  peu  déve- 
loppé, entoure  complètement  la  papille  comme  il  arrive  norma- 
lement au  troisième  degré  de  l'affection  ;  c'est  à  peine  si  du  côté 
interne  il  est  un  peu  plus  développé  que  du  côté  opposé.  On  peut 
confondre  cette  forme  avec  certains  états  physiologiques  dans  les- 
quels la  choroïde  est  dépourvue  de  pigment  autour  de  la  papille 
[pL  IX,  fig.  1,  3,  5).  Ailleurs,  il  est  irrégulier  non-seulement 
comme  siège,  mais  encore  comme  coloration.  La  nuance  blanche, 
nacrée,  qui  lui  est  propre,  est  remplacée  par  une  teinte  grisâtre, 
ardoisée,  qui  appartient  à  toutes  les  atrophies  choroïdiennes.  La 
figure  4  de  la  planche  XV  représente  un  cas  de  ce  genre. 

Ici  le  diagnostic  ophthalmoscopique  si  facile,  si  sûr  d'ordinaire, 
devient  insuffisant,  d'autant  plus  que  des  altérations  tout  à  fait 
semblables  s'observent  à  l'état  physiologique.  Pour  y  suppléer,  il 
est  utile  de  tenir  compte  de  Tâgç  du  sujet,  parce  que  les  atrophies 
choroïdiennes  péri-papillaires  ne  s'observent  guère  Que  chez  les 
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vieillards.  Il  est  aussi  d'observation  que,  dans  ces  derniers  cas, 
la  tache  d'atrophie  n'est  point  séparée  de  la  choroïde  saine  par  la 
ligne  noire  pigmentaire  si  commune  dans  la  sclérectasie. 

Toutefois  le  diagnostic  ne  saurait  être  confirmé  qu'en  interro- 
geant la  fonction  et  en  s'assurant  si  le  malade  est  myope  ou  emmé- 
trope. S'il  y  a  de  la  myopie,  on  conclut  au  staphylôme;  s'il  n'y  en 
a  pas,  on  conclut  à  une  atrophie  simple,  à  moins  toutefois  que  le 
staphylôme  ne  se  soit  développé  dans  un  œïï  primitivement  hyper- 
métrope et  que  ces  deux  états  amétropiques  inverses  ne  se  neutra- 
lisent. Ces  deux  conditions,  plutôt  prévues  par  la  théorie  que  con- 
statées par  l'observation,  ne  peuvent  donner  le  change  que  chez 
de  jeunes  sujets. 

Le  diagnostic  de  la  choroïdite  staphylômateuse  compliquée  sera 
fondé  sur  les  signes  propres  à  ces  complications.  S'agit-il  de  cho- 
roïdites  disséminées,  indépendantes,  l'image  ophthalmoscopique  se 
rapprochera  des  types  2,  3,  5  de  la  planche  XV.  S'agit-il  d'un 
trouble  du  corps  vitré,  elle  sera  uniformément  voilée,  effacée. 
S'agit-il  d'un  décollement  rétinien,  on  trouvera  un  aspect  ana- 
logue à  ceux  que  représentent  les  figures  i,  5,  6  de  la  plan- 
che XVI. 

Pronostic.  —  Très-variable.  Peu  grave,  comparable  seulement 
à  une  légère  infirmité,  si  l'affection  est  lente  et  surtout  si  Ton  sou- 
met de  bonne  heure  les  yeux  à  une  hygiène  convenable  :  compro- 
mettante pour  la  vision,  au  contraire,  si  le  mal  s'accroît  vite  ou  s'il 
survient  quelque  sérieuse  complication. 

Traitement.  —  Le  traitement  doit  avoir  surtout  pour  but  de 
bien  diriger  la  myopie,  cause  ou  suite  du  staphylôme. 

Comme  il  s'agit  principalement  de  correction  par  les  lunettes, 
nous  croyons  plus  utile  d'en  parler  dans  la  seconde  partie  de  ce 
travail  à  propos  des  troubles  de  la  réfraction. 

Le  traitement  médical,  moins  satisfaisant  que  le  traitement  opto- 
métrique,  n'est  indiqué  qu'autant  que  l'affection  est  progressive. 
Il  est  indispensable  alors  de  prescrire  un  repos  absolu  des  yeux 
au  moins  pour  la  vision  binoculaire  rapprochée  :  si  l'œil  est  devenu 
sensible  à  la  lumière,  le  malade  devra  faire  usage  de  conserves 
teintées  en  bleu  cobalt,  ou  mieux  encore  en  gris  fumée. 

Si,  après  quelques  jours  de  repos,  des  signes  de  congestion  ocu- 
laire persistent,  il  sera  utile  de  recourir  aux  dérivatifs  intestinaux,  à 
l'eau  de  Pulna,  par  exemple,  à  la  dose  quotidienne  d'un  ou  de  deux 
verres,  à  des  dérivatifs,  tels  que  pédiluvessinapisés,  sinapismes  aux 
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jambes,  ventouses  à  la  nuque,  etc.  On  attribue  une  grande  effica- 
cité à  la  ventouse  de  Heurteloup,  qui  aurait  l'avantage  d'opérer  une 
déplétion  rapide,  dont  l'effet  se  fait  sentir  sur  le  réseau  vasculaire 
de  la  choroïde.  On  l'appliquera,  autant  que  possible,  le  soir,  et,  se- 
lon la  gravité  des  cas,  deux,  trois,  ou  quatre  fois,  à  plusieurs  jours 
d'intervalle.  Le  malade  restera  couché  et  passera  la  journée  suivante 
dans  un  milieu  peu  éclairé.  Ce  moyen  de  traitement,  fort  recom- 
mandé par  l'école  allemande,  est  incontestablement  actif.  Il  pro- 
voque une  fluxion  immédiate  du  côté  de  l'œil  et  un  affaiblissement 
manifeste  de  la  vision.  C'est  pour  remédier  à  cet  effet  immédiat,  qui 
n'est  que  transitoire,  qu'il  est  expressément  recommandé  de  main- 
tenir le  patient  au  repos  et  dans  l'obscurité  pendant  vingt-quatre  ou 
quarante-huit  heures.  Alors  seulement  et  même  souvent  après  trois 
ou  quatre  jours,  survient  une  amélioration  sensible.  Wecker  as- 
sure qu'après  une  seule  application,  les  malades  peuvent  quelque- 
fois lire  des  caractères  de  l'échelle,  inférieurs  de  trois  ou  quatre 
numéros  à  ceux  qu'ils  lisaient  auparavant.  Le  même  observateur 
ajoute  avoir  traité  de  la  sorte  un  homme  qui  pouvait  à  peine  distin- 
guer avec  l'œil  gauche  à  deux  pouces  de  distance,  le  n°  16  de  Jœger. 
Après  six  applications  de  la  ventouse,  associées  à  un  traitement  par 
le  sublimé,  il  put  lire  le  n°  1  à  la  même  distance.  Nous  nous  plai- 
sons à  rapporter  des  résultats  aussi  heureux,  surtout  s'ils  ont  été 
durables,  parce  que  nous  n'avons  pas  eu  jusqu'alors  autant  à  nous 
louer  des  effets  de  l'instrument  de  Heurteloup.  Il  est  incontesta- 
blement actif,  puisqu'il  entraîne  presque  infailliblement  un  affai- 
blissement notable  de  la  vision  ;  mais  ses  effets  définitifs  auraient 
besoin  d'être  confirmés  par  un  certain  nombre  de  succès  ana- 
logues à  celui  que  nous  venons  de  rapporter. 

On  a  conseillé  les  diurétiques,  les  médicaments  réputés  diapho- 
rétiques,  le  bichlorure  de  mercure,  l'iodurede  potassium,  etc.,  etc. 
Ces  médications  parfois  improvisées,  puis  transformées  par  l'habi- 
tude en  véritables  spécifiques,  ne  reposent  pas  sur  une  base  scienti- 
fique suffisante  pour  inspirer  confiance.  Jusqu'à  meilleure  informa- 
tion, le  traitementmédical,qui  nous  paraît  mériter  la  préférence,  ne 
fût-ce  qu'en  raison  de  sa  simplicité,  consiste  à  éviter  soigneusement 
tout  effort  de  convergence  et  d'accommodation,  à  se  prémunir  contre 
toute  lumière  vive,  à  entretenir  une  légère  dérivation  intestinale, 
enfin,  à  conserver  sur  les  yeux,  durant  quelques  heures,  chaque 
fois  que  des  signes  de  congestion  intra-oculaire  se  produisent,  des 
compresses  froides  maintenues  par  un  bandeau  compressif. 
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•     ARTICLE  V. 
BlesaureSi  Hémorrhagies  de  la  chorofde. 

Les  lésions  traumatiques  de  la  choroïde,  se  présentent  sous  deux 
formes  différeptes  :  tantôt  elles  sont  accompagnées  d'une  rupture 
simultanée  de  la  sclérotique,  et  dès  lors,  non-seulement  du  sang 
s'épanche  dans  l'œil,  mais  il  se  forme  aussi  une  tumeur  sous-con- 
jonctivale,  formée  par  du  sang  qui  se  résorbe,  et  une  certaine 
partie  du  corps  yitré  qui,  redevenu  transparent,  peut  donner  le 
change  et  faire  croire  à  une  luxation  du  cristallin.  Ces  accidents, 
assez  graves  au  début  pour  faire  craindre  la  perte  de  Tœil,  se  ter- 
minent le  plus  souvent  de  la  façon  la  plus  heureuse.  Le  sang  dis- 
paraît, les  humeurs  de  Fœil  recouvrent  leur  transparence,  et  la 
vision  revient  progressivement.  Dans  d'autres  cas  la  lésion  est  limi- 
tée à  la  choroïde,  elle  résulte  d'une  contusion  par  un  corps  mousse, 
à  laquelle  résiste  la  sclérotique,  mais  qui  entraîne  la  rupture 
isolée  de  la  choroïde.  Ici  l'accident  est  révélé  par  l'apparition  subite 
d'une  hémorrhagie  intra-oculaire.  Il  n'est  guère  possible  alors,  en 
raison  de  l'épanchement,  de  constater  ni  la  nature  ni  le  siège  de 
l'accident,  mais  le  sang  se  résorbe  assez  promptement,  l'humeur 
vitrée  s'éclaircit  par  la  suite,  ce  qui  permet  de  suivre  la  marche  des 
choses  avec  l'éclairage  ophthalmoscopique. 

L'apoplexie  choroïdienne  se  produit  aussi  spontanément,  prin- 
cipalement à  l'occasion  de  troubles  persistants  dans  la  circulation 
générale  ou  pendant  le  cours  des  affections  glaucomateuses. 

Les  hémorrbagies  choroïdiennes  sont  assez  fréquentes,  elles 
varient  nécessairement  de  siège  et  d'étendue.  Tantôt  on  les  ren- 
contre entre  la  sclérotique  et  la  choroïde  dans  ce  tissu  cellulaire 
décrit  sous  le  nom  de  lamina  fusca.  Leur  produit  infiltre  les  tissus 
ou  s'accumule  en  un  foyer  qui  détache  la  choroïde  et  donne  nais- 
sance à  un  décollement  choroïdien.  Celui-ci  est  généralement 
visible  à  ï'ophthalmoscope,  parce  que,  dans  cette  forme  d'hémor- 
rhagie,  le  sang  n'envahit  pas  les  milieux  réfringents,  qui  gardent 
leur  transparence.  On  le  voit  sous  la  forme  d'une  tumeur  nette- 
ment limitée,  sombre,  tendue,  non  fluctuante  et  sur  laquelle  ser- 
pentent les  vaisseaux  rétiniens  avec  leur  direction  habituelle.  L'é- 
clairage au  miroir  seul  ou  l'éclairage  oblique  sera  employé  selon 
les  cas. 
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Le  décollement  de  la  choroïde  peut  aussi  provenir  d'un  épan- 
chement  séreux  spontané,  mais  alors,  la  tumeur  est  moins  sombre, 
presque  translucide.  Cette  condition  aide  à  retrouver  à  sa  surface 
les  vaisseaux  choroïdiens  et  les  espaces  qu'ils  circonscrivent.  Nous 
reproduisons  d'après  Liebreich  un  exemple  de  ce  genre  d'alté- 
ration qui  se  rencontre  très-rarement  {pi,  XXIV,  /ig.  3).  Le  décolle- 
ment de  la  choroïde  provoque  presque  toujours  ultérieurement  un 
décollement  de  la  rétinequi  en  masque  complètement  les  caractères. 

L'apoplexie  choroïdieune  se  localise  le  plus  souvent  à  la  face 
interne  de  la  membrane  vasculaire.  Tantôt  le  sang  s'étale  en  nappe 
entre  la  choroïde  et  la  rétine,  tantôt  il  soulève  la  membrane  élas- 
tique, la  déchire,  projette  la  rétine  en  avant,  l'envahit,  la  décolle  ou 
la  rompt  pour  faire  irruption  dans  le  corps  vitré.  Le  fait  du  passage 
du  sang  fourni  par  la  rupture  des  vaisseaux  choroïdiens  à  travers 
la  rétine  et  jusque  dans  le  corps  vitré,  a  été  révoqué  en  doute  par 
quelques  auteurs  :  aujourd'hui  il  est  acquis  à  la  science.  Il  en 
existe  un  exemple  remarquable  observé  par  le  professeur  Esmark, 
de  Kiel.  Chez  une  femme  anémique  d'une  quarantaine  d'années,  il 
survint  une  hémorrhagie  de  la  choroïde  à  la  suite  de  laquelle  on 
put  constater  à  l'ophthalmoscope  une  rupture  de  la  rétine  située 
en  dehors  et  au-dessus  de  la  papille,  et  à  travers  laquelle  sortait 
une  petite  masse  d'un  rouge  brun,  formée  par  un  petit  caillot  dont 
on  suivit  facilement  la  résorption  progressive,  jusqu'à  ce  qu'il  ne 
représentât  plus  qu'une  petite  tache  noirâtre  mal  limitée  de  la 
grandeur  d'une  tête  d'épingle.  Nous  avons  observé  un  fait  analogue 
d'origine  traumatique.  Chez  un  sujet  adulte  bien  constitué,  une 
contusion  oculaire  due  à  un  grain  de  plomb,  amena  une  déchirure 
de  la  choroïde  et  de  la  rétine  vers  Vora  serrata,  puis  la  formation 
d'un  caillot  qui  pénétrait  dans  le  corps  vitré  et  près  duquel  le  mi- 
roir faisait  voir  les  bords  de  la  rupture  rétinienne.  Malheureuse- 
ment le  sang  épanché  devint  le  point  de  départ  d'une  infiltration 
totale  du  corps  vitré  qui  ne  permit  pas  d'étudier  les  suites  de  Thé- 
morrhagie  comme  dans  le  cas  précédent,  et  qui  eut  pour  consé- 
quence la  perte  irrémédiable,  à  peu  près  absolue  de  la  vision. 

Lorsque  les  produits  dé  l'hémorrhagie  sont  résorbés,  on  peut 
dans  quelques  cas  reconnaître  la  trace  de  la  déchirure  sous  l'aspect 
d'une  bandelette  nacrée,  blanche,  due  au  reflet  de  la  sclérotique, 
et  le  plus  souvent  encadrée  d'un  bord  sombre  formé  par  le  reliquat 
de  l'apoplexie  et  par  des  dépôts  pigmentaires.  Rappelons  toutefois 
que  cet  aspect  de  la  choroïde  ne  suffît  pas  à  lui  seul  pour  diagnos- 
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tiquer  une  hémorrhagie  antérieure,  puisque  la  choroïdite  atro- 
phique  peut  affecter  la  même  forme.  Les  commémoratifs  seront 
nécessaires  pour  établir  la  différence. 

L'hémorrhagie  choroïdienne  limitée  à  la  choroïde  obscurcit  tou- 
jours plus  ou  moins  Timage  ophthalmoscopique.  Elle  forme  des 
plaques  rouges,  assez  régulièrement  rondes,  uniformes  dans  leur 
couleur,  non  striées  et  devant  lequelles  passent  les  vaisseaux  réti- 
niens. Quelquefois  les  foyers  apoplectiques  sont  multiples,  plus 
petits,  disséminés  dans  tout  le  champ  choroïdien  et  comme  ponctués. 

Après  une  certaine  durée,  les  taches  de  sang  changent  de  cou- 
leur et  diminuent  d'éclat  ;  elles  deviennent  jaunes,  ternes,  mal  dé- 
limitées, et  la  choroïde  dans  une  zone  plus  ou  moins  étendue  parait 
atrophiée.  Les  figures  2  et  4  de  la  planche  XXll,  dessinées  à  deux 
années  de  distance  chez  un  sujet  atteint  de  glaucome,  donnent  une 
idée  de  ce  que  Ton  observe  en  pareil  cas. 

L'hémorrhagie  choroïdienne  occasionne  des  troubles  visuels,  qui 
sont  en  rapport  avec  la  rapidité  et  Tabondance  avec  laquelle  elle 
s'est  produite,  avec  le  siège,  l'étendue  de  l'infiltration.  Le  plus  sou- 
vent elle  entraine  la  perte  subite  et  complète  de  l'œil.  Ce  n'est  que 
dans  les  cas  d'infiltrations  lentes,  progressives,  que  la  vue  n'est  pas 
éteinte,  mais  seulement  obscurcie  par  l'apparition  de  larges  taches 
dans  le  champ  visuel.  Les  améliorations  consécutives  dépendent 
du  degré  d'intégrité  de  la  membrane  nerveuse  et  du  corps  vitré. 

L'hémorrhagie  choroïdienne  ne  réclame  aucun  traitement  spé- 
cial; traumatique,  elle  trouvera  ses  meilleures  ressources  dans  le 
repos  prolongé  de  l'organe  ;  spontanée,  elle  est  le  plus  souvent  liée 
ou  à  une  affection  grave  de  l'œil,  ou  à  une  maladie  générale  qui  en 
domine  l'évolution  et  rend  généralement  incurables  les  troubles 
visuels  qui  en  sont  la  conséquence. 

ARTICLE  VI 
Anomalies  de  la  choroïde. 

La  choroïde  peut  être  atteinte  de  coloboma  en  même  temps  que 
l'iris.  Dans  ces  cas,  très-rares  d'ailleurs,  on  constate  à  l'ophthal- 
moscope  une  tache  intra-oculaire  blanche,  correspondant  à  la  fis- 
sure indienne.  Cette  tache  est  produite  par  la  face  interne  de  la 
sclérotique  dépourvue  de  choroïde,  elle  est  entourée  d'un  bord 
foncé  richement  pigmenté.  On  observe  à  sa  surface  des  vaisseaux 
qui  proviennent,  en  partie  de  la  rétine  et  en  partie  de  la  choroïde. 
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Ordinairement  cet  arrêt  de  développement  est  limité  à  un  côté  du 
nerf  optique.  Par  exception  il  l'entoure  :  dès  lors  les  limites  de  la 
papille  et  de  la  sclérotique  sont  difficiles  à  reconnaître.  Le  nerf  op- 
tique est  de  forme  elliptique  avec  un  grand  axe  placé  horizontale- 
ment. Comme  il  ne  nous  a  pas  été  donné  encore  d'observer  cette 
anomalie,  nous  avons  emprunté  à  l'Atlas  de  Liebreich  l'image 
ophthalmoscopique  destinée  à  la  représenter  [pi.  XXIV,  fig.  2). 
Les  détails  qui  précèdent  ont  été  puisés  également,  soit  dans  l'Atlas 
du  même  auteur,  soit  dans  les  Leçons  d'ophthalmoscopie  de 
Scheigger. 

CHAPITRE  XII 

MALADIES    DE   LA    RETINE. 

ARTICLE  PREMIER 
Anatomie. 

La  rétine  est  une  membrane  parfaitement  transparente  sur  le 
vivant,  mais  qui  devient  blanchâtre  et  opaline  après  la  mort.  Elle 
est  la  plus  interne  des  membranes  intra-oculaires.  Etalée  entre  la 
choroïde  et  le  corps  vitré,  elle  s'étend  de  la  papille  optique  avec 
laquelle  elle  se  continue  par  l'une  de  ses  couches  jusqu'à  l'origine 
de  la  zonule  de  Zinn.  Là,  les  éléments  nerveux  se  terminent  par 
un  bord  onduleux,  uni  intimement  à  la  choroïde  d'un  côté  et  à 
la  capsule  hyaloïde  de  l'autre  :  au  delà  elle  n'est  plus  représentée 
que  par  une  couche  celluleuse  spéciale  qui  se  prolonge  en  avant 
sur  la  portion  ciliaire  de  l'hyaloïde. 

Cette  membrane  est  extrêmement  mince.  Son  maximum  d'épais- 
seur, qui  se  trouve  au  niveau  du  nerf  optique,  ne  dépasse  pas  2  à 
4  dixièmes  de  millimètre.  A  partir  de  ce  point,  elle  s'amincit  pro- 
gressivement, et  de  façon  à  être  réduite  à  un  dixième  de  millimètre 
d'épaisseur  environ  au  niveau  de  son  bord  antérieur. 

La  rétine  se  compose  de  deux  éléments  fondamentaux,  le 
tissu  nerveux  et  le  tissu  cellulaire  dans  lequel  il  faut  compren- 
dre les  tuniques  vasculaires.  La  combinaison  de  ces  deux  tissus 
est  tellement  intime  que,  malgré  les  recherches  les  plus  mi- 
nutieuses, entreprises  dans  ces  dix  dernières  années,  tant  chez 
l'homme  que  chez  les  animaux,  il  n'est  pas  encore  possible  d'en 
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(iéterminer  la  structure  et  d'en  fixer  les  limites.  Toutefois,  en  étu- 
diant la  rétine  suffisamment  durcie  et  sur  des  coupes  verticales, 
les  anatomistes  sont  d'accord  pour  lui  reconnaître  plusieurs 
couches,  parallèles  entre  elles,  superposées  et  comme  stratifiées 


Fig.  31.  —  Coupe  vertictic;  de  la  rétine  humaine,  pratiquée  &0*,015  en  avant  de  l'entrée 
du  nerf  optique.  Grosaissenient  de  3S0  diamètres. 


Cet  arrangement  résulte  de  la  disposition  affectée  par  le  tissu  ner- 
veux. Sa  structure  est  telle  que  les  éléments  de  même  nature  y  for- 
ment entre  eux  un  plan  parallèle  à  la  surface  externe  de  la  rétine, 
avec  cette  particularité  bien  intéressante  qu'une  série  de  ces  élé- 
ments superposés  représente  le  mode  de  terminaison  d'une  libre 
nerveuse. 

On  admet  dans  toute  l'étendue  de  la  rétine  cinq  plans  ou  couches  - 
distinctes  qui  sont  de  dehors  en  dedans  :  l"  la  couche  des  bâton- 
nets ;  2°  la  couche  granuleuse  ;  3"  la  couche  de  substance  nerveuse 
grise,  ou  la  couche  ganglionnaire  ;  4*  la  couche  des  fibres  nerveuses 
provenant  de  l'épanouissement  du  nerf  optique  ;  5*  la  membrane 
liminante.  Quelques  auteurs,  et  en  particulier  Ritter,  ont  fait  de  la 
couche  granuleuse  plusieurs  couches  distinctes.  Nous  empruntons 
à  l'ouvrage  de  Kôlliker  (/S^. '11)  une  coupe  de  la  rétine  humai  ne  qui 
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donne  une  idée  satisfaisante  de  ces  différentes  couches  et  de  leurs 
rapports. 

1*  Couche  des  bâtonnets.  — Elle  est  composée  d'une  foule  innom- 
brable de  corpuscules  en  forme  de  bâtonnets  ou  de  cônes  qui  ré- 
fractent fortement  la  lumière  et  qui  sont  disposés  avec  une  merveil- 
leuse régularité.  Il  appartient  à  H.  Mûller  d'avoir  démontré 
qu'elle  se  compose  de  deux  éléments,  les  bâtonnets  et  les  cônes. 
Leur  disposition  générale  est  telle  que  les  bâtonnets  ont  tons 
leur  grosse  extrémité  dirigée  en  dehors,  tandis  que  les  cônes  afifec- 
tent  une  disposition  inverse,  ce  qui  fait  que  ces  derniers,  examinés 
superficiellement,  paraissent  former  une  couche  interne  spéciale, 
située  entre  les  extrémités  des  bâtonnets. 

Les  bâtonnets  sont  représentés  chez  l'homme  par  des  corpus- 
cules cylindriques  étroits,  allongés,  et  dont  l'extrémité  interne  se 
termine  par  un  prolongement  filiforme  appelé  fibre  de  Mûller^  qui 
établit  les  rapports  de  continuité  avec  les  couches  internes,  et  tout 
spécialement,  sinon  exclusivement,  avec  les  cellules  pourvues  de 
prolongements. 

Les  fibres  de  Mûller  traversent  toutes  les  couches,  et  se  termi- 
nent sur  la  membrane  limitante.  Au  fond  de  l'œil  et  aussi  long- 
temps que  les  fibres  du  nerf  optique  forment  des  faisceaux  séparés 
par  de  simples  fentes^  elles  se  réunissent  en  lames  minces  dont 
1  épaisseur  et  l'étendue  sont  en  rapport  avec  les  dimensions  de  ces 
fentes  ou  mailles. 

Dans  la  seconde  moitié  de  leur  trajet,  elles  sont  isolées,  séparées 
les  unes  des  autres,  et  se  terminent  par  un  épanouissement  en 
éventail. 

La  matière  qui  forme  les  bâtonnets  est  homogène,  transparente, 
d'un  aspect  graisseux  ;  elle  est  très-cassante,  ce  qui  fait  que  les  bâ- 
tonnets sont  d'une  extrême  délicatesse  et  fort  difficiles  à  isoler. 

Les  cônes  ne  sont  que  des  bâtonnets  présentant  un  renfle- 
ment conique,  un  peu  plus  courts  en  général  que  les  précédents, 
'  et  terminés  comme  eux  par  un  prolongement  qui  les  relie  aux  par- 
ties internes  de  la  rétine. 

Ces  deux  éléments  sont  disposés  les  uns  à  côté  des  autres  comme 

des  tuyaux  d'orgue,  suivant  une  direction  normale  à  la  surface 

externe  de  la  rétine,  de  telle  sorte  que  l'une  de  leurs  extrémités 

est  dirigée  vers  la  choroïde  et  l'autre  vers  la  deuxième  couche  ré- 

inienne. 

2'  Couche  granuleuse.  —  Elle  est  formée  de  corpuscules  transpa- 
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rents,  réfractant  fortement  la  lumière  et  se  troublant  au  contact 
de  Feau.  Ces  corpuscules  sont  de  forme  sphérique  ou  ovalaire  : 
ils  forment  toujours  chez  Thomme  deux  couches  distinctes,  Tune 
externe,  plus  épaisse,  et  l'autre  interne,  plus  mince,  séparées  par 
une  couche  intermédiaire  plus  transparente,  plus  finement  granu- 
lée. La  couche  externe  est  constituée  par  des  corpuscules  appliqués 
contre  les  bâtonnets  et  les  cônes.  La  couche  interne  est  en  con- 
nexion avec  les  prolongements  filiformes  de  ces  mêmes  éléments. 


A 


Fig,  32.  —  Éléments  de  la  couche  des  bâtonnets  ;  leurs  connexions  avec  les  fibres  de 
MQller,  chez  l'homme.  Grossissement  de  350  diamètres. 

1,  Canes  et  fibres  de  AÊÛller^  a,  partie  renflée  du  cône  oa  cône  proprement  dit;  ô,  bâtonnets  qui  les 
surmontent,  et  dont  l'un  est  plus  long  ;  e,  crête  circulaire  à  l'extrémité  interne  du  cône  ;  d,  renflement 
muai  d'un  noyau  (corps  de  cellule)  situé  déjà  dans  la  couche  granuleuse  externe  ;  e,  fibre  de  Millier 
avec  laquelle  ce  renflement  se  continue  ;  e\  prolongement  latéral  de  cette  fibre,  se  portant  en  dedans  ; 
A  Rrain  cellule,  de  la  couche  granuleuse  interne  ;  g^  extrémité  interne  des  fibres  de  MiJller. 

2,  Bàtonnnet*  et  fibres  dt  /Huiler,  a,  bâtonnets  ;  6,  crête  transversale  à  leur  extrémité  interne  ; 
c,  origine  des  fibres  de  MQIler  ;  cl,  éléments  de  la  couche  granuleuse  externe,  dont  l'un  est  appliqué 
contre  le  bâtonnet;  e,  fibres  de  MSUer  dans  la  couche  intermédiaire;  f,  grain  qui  présente  un  piolon- 
gement  latéral  ;  g,  extrémité  interne  des  fibres  de  HiiUer. 

3,  Eléments  de  la  couche  granuleuse  interne  avec  trois  prolongements  ;  le  plus  externe  parmi  ces 
prolongements  se  ramifie  et  porte  plusieurs  corpuscules  de  la  couche  externe  b,  et  plusieurs  bâtonnets, 
doQl  un  seul  a  été  dessiné. 


3"  Couche  de  substance  grise  ou  ganglionnaire. — Elle  est  assez  net- 
tement délimitée  du  côté  de  la  couche  granuleuse,  beaucoup  moins 
du  côté  interne.  Elle  se  compose  d'une  couche  externe  finement 
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granulée  et  striée,  ou  couche  de  fibres  grises  de  Pacini,  et  d'une 
couche  interne  de  ceUules  nerveuses  multipolaires.  Ces  dernières 
ressemblent  à  celles  du  cerveau,  seulement  elles  paraissent  un  peu 
plus  claires.  Toutes  sont  pourvues  de  prolongements  dont  le  nom- 
bre varie  de  1  à  6  et  même  plus,  et  qui  sont  analogues  à  ceux  que 
Bowmann  a  observés  le  premier  dans  les  cellules  du  système  ner- 
veux central.  Lorsque,  dans  la  préparation  d'une  coupe  perpen- 
diculaire de  la  rétine,  on  est  assez  heureux  pour  rencontrer  une  de 
ces  cellules,  munie  de  ses  prolongements,  on  constate  que  deux 
d'entre  eux  se  dirigent  en  dehors  et  se  perdent  dans  la  couche  gra- 
nuleuse externe,  tandis  que  les  autres  marchent  horizontalement 
pour  se  continuer  tantôt  avec  les  fibres  du  nerf  optique,  tantôt  avec 
d'autres  cellules  nerveuses. 

4**  Couche  des  fibres  nerveuses.  —  Elle  est  constituée  par  l'épa- 
nouissement du  nerf  optique.  A  partir  de  la  saillie  que  ce  nerf 
forme  à  la  face  interne  de  la  rétine  et  qui  porte  le  nom  de  papille 
optique,  les  fibres  nerveuses  se  dépouillent  chez  Thomme  et  chez 
beaucoup  d'animaux  de  leur  double  contour,  elles  deviennent 
transparentes,  jaunes  ou  grisâtres  et  analogues  aux  fibres  les 
plus  fines  du  système  nerveux  central.  Ces  fibres  manquent  de 
noyaux,  ellesont  un  pouvoir  réfringent  relativement  considérable  et 
affectent  constamment  après  la  mort  une  disposition  variqueuse  : 
on  peut  conclure  de  ces  caractères  qu'elles  sont  pourvues,  sinon 
d'une  moelle  analogue  à  celle  des  nerfs  ordinaires,  du  moins  d'un 
contenu  liquide  probablement  de  nature  graisseuse.  KôUiker  n'a 
jamais  constaté  de  cylinder  axis  dans  les  fibres  de  la  rétine.  Mais  il 
croit  avoir  reconnu  distinctement  une  gaine  propre  au  niveau  des 
varicosités.  On  peut  en  conclure  que  les  fibres  de  la  rétine  ne  se 
composent  pas  exclusivement  ni  même  principalement  de  myéline, 
et  leur  résistance  à  l'éther  témoigne  qu'elles  sont  constituées  prin- 
cipalement par  une  substance  azotée. 

Les  fibres  nerveuses  émanées  de  la  papille  optique  s'irradient 
dans  toutes  les  directions  de  façon  à  former  une  véritable  mem- 
brane continue  depuis  le  nerf  optique  jusqu'à  Tora  serrata,  en 
exceptant  toutefois  un  point  spécial  sur  lequel  nous  allons  revenir 
et  qui  porte  le  nom  de  tache  jaune  :  là  il  y  a  une  interruption.  Les 
fibres  qui  composent  cette  membrane  sont  réunies  en  faisceaux  un 
peu  aplatis  qui  s'anastomosent  sous  un  angle  aigu,  ou  cheminent 
parallèlement  dans  toute  leur  étendue.  Ils  sont  beaucoup  plus  nom- 
breux  du  côté  interne  que  du  côté  externe  de   la  papille,  en 
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d'autres  termes,  une  très-faible  quantité  de  fibres  se  dirigent  di- 
rectement vers  la  tache  jaune^  et  un  nombre  beaucoup  plus  consi- 
dérable y  arrivent  en  décrivant  un  arc  de  cercle  d'autant  plus  consi- 
dérable que  la  direction  primitive  en  était  plus  éloignée.  Les  fibres 
nerveuses  paraissent  se  continuer  avec  les  prolongements  des  cel- 
lules nerveuses  qui  en  seraient  ainsi  le  point  de  départ. 

S""  Membrane  limitante.  —  Elle  est  constituée  par  une  pellicule 
délicate  intimement  unie  au  reste  de  la  rétine  et  comparable  aux 
autres  membranes  hyalines,  telles  que  la  capsule  du  cristallin.  EUe 
est  juxtaposée  à  la  membrane  hyaloïde  vers  laquelle  elle  pré- 
sente çà  et  là  quelques  inégalités.  Sa  surface  externe  est  très-ru- 
gueuse ;  elle  donne  naissance  à  des  fibres  très-nombreuses,  très- 
rapprochées  les  unes  des  autres,  qui  se  dirigent  vers  les  couches 
précédentes  et  portent  le  nom  de  fibres  de  la  membrane  limi- 
tante. L'ensemble  de  ces  fibres  représente  l'élément  cellulaire  de 
la  rétine  :  leur  quantité  est  en  rapport  avec  l'étendue  des  inter- 
stices que  l'on  rencontre  dans  les  couches  des  fibres  et  des  cellules 
ganglionnaires. 

Tache  jaune.  —  La  tache  jaune  est  une  région  spéciale  et  fort 
importante  de  la  rétine,  qui  correspond  à  l'extrémité  postérieure  de 
l'axe  optique  principal.  Elle  est  de  couleur  jaune.  Son  extrémité 
interne  est  située  à  2"'"',05  du  centre  de  la  papille.  Vers  sa  partie 
moyenne  se  trouve  un  petit  point  aminci,  blanc,  qui  porte  le  nom 
de  fossette  naviculaire.  Beaucoup  d'auteurs  ont  signalé  une  plica- 
ture  de  la  rétine  au  niveau  de  la  tache  jaune.  On  remarque  en 
effet  dans  les  autopsies  que  cette  dernière  est  toujours  soulevée 
et  supportée  par  un  véritable  pli  de  la  membrane  nerveuse  ;  mais 
cette  disposition  n'existe  point  pendant  la  vie  ni  sur  des  yeux  ob- 
servés immédiatement  après  la  mort.  La  couleur  jaune  de  cette 
tache  dépend  d'un  pigment  particulier  dont  sont  imprégnés  sur 
ce  point  les  éléments  de  la  rétine,  à  l'exception  de  la  couche 
des  bâtonnets.  A  ce  niveau  il  n'existe  point  de  couche  continue 
de  fibres  nerveuses,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit.  Les  cel- 
lules sont  au  contraire  très-abondantes  elles  sont  très-serrées 
les  unes  contre  les  autres,  forment  plusieurs  plans  superposés, 
comme  ceux  d'un  épithélium  pavimenteux,  et  sont  en  contact 
immédiat  avec  la  membrane  limitante.  Entre  ces  cellules  chemi- 
nent un  certain  nombre  de  fibres  nerveuses  qui  arrivent  de  la 
périphérie  de  la  tache  jaune  et  se  perdent  dans  son  épaisseur, 
probablement  en  s'épuisant  dans  les  cellules  mêmes. 
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La  couche  de  substance  grise  granulée  existe  dans  les  portions 
périphériques  de  la  tache  jaune,  elle  fait  défaut  à  sa  partie 
moyenne.  Les  deux  couches  granuleuses  et  la  couche  intermédiaire 
existent  dans  toute  son  étendue,  excepté  au  niveau  de  la  fossette 
centrale.  D'après  les  observations  de  Henle  et  de  Kôlliker,  les  bâton- 
nets font  défaut,ils  sont  remplacés  parades  cônestrès-serrés,  plus  longs 
et  plus  étroits  que  dans  les  autres  régions.  Kôlliker  a  constaté  aussi 
la  présence  des  prolongements  des  bâtonnets  ou  fibres  de  MûUer 
sur  toute  la  tache  jaune,  à  l'exception  de  la  fossette  centrale. 

On  voit  d'après  la  description  précédente  que  la  différence  ana- 
tomique  qui  existe  entre  la  tache  jaune  et  le  reste  de  la  rétine 
réside  essentiellement  dans  l'agglomération  des  cônes  en  ce  point. 
L'arrangement  particulier  de  ces  éléments  serait  préposé  d'après 
Ritter,  à  l'exercice  de  la  vision  binoculaire. 

ARTICLE  II. 
Décollement  de  la  rétine. 

Cette  affection  était  connue  des  cliniciens  longtemps  avant  la  de- 
couverte  de  l'ophthalmoscope  sous  le  nom  à'œdème  sous-rétinien. 
Elle  est  caractérisée  par  le  soulèvement  d'une  portion  plus  ou  moins 
étendue  de  la  membratie  nerveuse,  détachée  de  ses  connexions  avec 
la  choroïde. 

Causes.  —  Les  causes  prochaines  et  le  mécanisme  suivant  lequel 
s'opère  le  décollement  sont  variables.  Le  plus  souvent  il  se  produit 
dans  des  yeux  atteints  de  choroîdite  staphylômateuse,  et  à  ce  titre  il 
peut  être  considéré  comme  la  complication  la  plus  redoutable  de  la 
myopie.  Nous  avons  établi  précédemment  que  dans  ces  conditions, 
la  sclérotique  et  la  choroïde  amincies,  atrophiées,  se  laissent  dépri- 
mer de  plus  en  plus  de  façon  à  augmenter  progressivement  l'axe 
antéro-postérieur  de  l'œil.  Pour  que  les  membranes  intra-ocu- 
laires  conservent  leurs  rapports,  il  faut  de  toute  nécessité  que 
la  rétine  se  distende  dans  la  même  mesure,  puisque  ses  inser- 
tions, qui  sont  fixes  en  arrière  au  niveau  du  nerf  optique,  et  en 
avant  au  niveau  de  la  zone  de  Zinn,  ne  permettent  aucun  glisse- 
ment ni  déplacement  en  totalité.  Il  arrive  un  moment  où  par  suite 
des  progrès  de  la  déformation  staphylômateuse,  la  rétine  ne  peut 
plus  suivre  le  mouvement  d'extension  des  autres  membranes. 
Elle  se  décolle  alors  de  la  choroïde  et  l'espace  ainsi  créé  se  rem- 
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plit  d'un  liquide  séicrété  par  cette  dernière.  La  formalion  du  dé- 
collement et  répanchement  sous- rétinien  sont  facilités  par  Tétat 
du  corps  vitré  qui,  chez  les  staphylômateux,  est  plus  ou  moins 
ramolli,  liquéfié  et  livré  à  la  résorption. 

Dans  quelques  cas  rares  le  décollement  est  dû  à  la  rétraction  du 
tissu  de  cicatrice  fourni  par  une  large  plaie  scléroticale. 

D'autres  fois  le  point  de  départ  du  mal  réside  dans  un  épanche- 
ment  formé  primitivement  entre  la  choroïde  et  la  rétine.  Cet  épan- 
chement  est  séreux  le  plus  souvent,  mais  par  exception  il  est  san- 
guin et  fourni  par  une  hémorrhagie  choroïdienne  due  soit  à  une 
dégénération  des  vaisseaux  de  cette  membrane,  soit  à  des  troubles 
circulatoires  généraux,  soit  à  une  gêne  quelconque  dans  la  cir- 
culation veineuse  de  l'œil. 

Enfin  le  décollement  de  la  rétine  représente  une  des  nombreuses 
conséquences  des  inflammations  profondes  de  l'œil.  Tantôt  ce  sont 
des  exsudats  épais,  déposés  à  la  surface  interne  de  là  choroïde,  qui 
soulèvent  la  rétine  et  la  détachent  de  ses  connexions,  ailleurs  des 
opacités  membraneuses  qui,  développées  au  sein  du  corps  vitré 
en  voie  de  désorganisation,  adhèrent  en  arrière  à  la  rétine,  et  attirent 
vers  elles  cette  membrane  en  vertu  de  leur  rétractilité  propre.  Les 
décollements  de  la  rétine  consécutifs  à  i'irido-choroïdite  purulente, 
à  l'hyalitis,  appartiennent  à  ce  mode  de  production. 

Anatomle  pathologlqoe.  —  L'anatomie  pathologique  de  la 
rétine  décollée  diffère  selon  la  cause  du  décollement,  son  étendue, 
son  siège  et  surtout  sa  durée. 

Lorsque  l'accident  est  récent,  peu  étendu  et  dérive  d'un  état  re- 
lativement peu  complexe,  comme  il  arrive  dans  la  choroïdite  sta- 
phylômateuse,  les  éléments  de  la  rétine  restent  inaltérés  au  moins 
pendant  un  certain  temps.  Si  au  contraire  le  décollement  est  an- 
cien, et  surtout  s'il  complique  une  inflammation  grave  de  l'œil,  la 
rétine  subit  les  phases  de  la  dégénérescence  graisseuse  contre  la- 
quelle les  couches  granuleuses  offrent  le  plus  de  résistance  ;  à  un 
moment  donné  elle  n'est  plus  représentée  quopar  une  couche  mince 
de  tissu  cellulaire.  Il  est  rare  de  constater  dans  la  rétine  décollée 
les  traces  d'un  travail  inflammatoire,  il  n'y  a  d'exception  que  pour 
les  cas  où  elle  est  déjà  altérée  au  moment  où  s'opère  le  décollement, 
comme  il  arrive  dans  les  cas  de  rétino-choroïdite  avec  infiltration 
du  tissu  rétinien. 

Pro€^cié  «i*expioratioii.  —  On  recherche  le  décollement  de  la 
rétine  soit  avec  le  miroir  seul,  soit  par  le  procédé  de  l'image  renversée. 
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Ces  deux  modes  d'examen  doivent  être  employés  successivement  : 
le  premier,  pour  constater  l'existence,  le  siège,  l'étendue  de  la  tu- 
mmv  rétinienne  et  en  niême  temps  l'état  du  corps  vitré  ;  le  second, 
pour  compléter  le  diagnostic,  suivre  la  disposition  des  vaisseaux 
rétiniens  et  préciser  les  rapports  de  la  partie  décollée. avec  le  reste 
du  fond  de  l'œil. 

(Signes  oplfttlftalmoscoplqiiefl.  —  Le  soulèvement  de  la  rétine 
n\odifie  nécessairement  son  état  dioptrique.  Dans  l'œil  normal 
celte  membrane  s^  trouve  au  foyer  de  Tappareil.  Si  elle  est  soulevée 
et  partant  projetée  plus  ou  moins  en  avant,  elle  occupe  un  plan  situé 
entre  le  foyer  et  le  centre  optique  :  dès  lors  il  est  possible  d'en  avoir 
un^  image  droite  et  grandie  avec  le  miroir  seul,  le  système  réfrin- 
gent oculaire  faisant  l'office  de  loupe  par  rapport  à  la  partie  dé- 
placée. Comme  il  arrive  avec  la  loupe,  l'image  sera  d'autant  plus 
grande  et  d'autant  plus  distincte  que  la  rétine  décollée  s'éloignera 
moins  |du  plan  focal^  et  de  même  elle  sera  d'autant  plus  petite  et 
d'autant  moins  nette  qu'elle  s'en  éloignera  davantage  et  se  rap- 
prochera de  la  surface  du  cristaUin. 

La  rétine  décollée  est  généralement  ridée,  elle  forme  des  plica- 
tures  semblables  à  celles  que  Ton  reproduit  si  bien  sansleyouloir 
en  examinant  l'œil  après  la  mort.  Ces  plis  ne  font  défaut  que  dans 
les  cas  assez  rares  où  la  rétine  adhère  solidement  à  la  choroïde  au 
niveau  des  limites  du  décollement.  Alors  le$  progrèl^  de  l'épanche- 
ment  sous-rétinien  ont  pour  conséquence  non  d'augmenter  l'éten- 
due de  l'altération,  mais  de  faire  saillir  davantage  la  partie  décollée 
et  de  lui  donner  une  forme  hémisphérique. 

Examiné  au  miroir,  le  décollement  se  présente  sous  l'aspect  d'une 
tumeur  d'un  gris  bleuâtre  qui  occupe  une  partie  du  champ  d'exr 
pioration.  En  faisant  mouvoir  l'œil  dans  diverses  directions,  on  re- 
connaît que  cette  tumeur  est  le  siège  d'ondulations  semblables  au 
tremblotement  d'une  gelée  peu  consistante  et  qu'elle  présente, 
disposées  plus  ou  moins  parallèlement  des  stries  blanches  qui  cor- 
respondent aux  plis  de  la  rétine.  Cette  sorte  de  fluctuation  et  ces 
plicatures  tiennent  à  ce  que  la  membrane  décollée  représente  une 
poche  incomplètement  remplie  de  liquide,  quelque  chose  d'analo- 
gue à  une  hydatide  flétrie.  Sa  coloration  bleuâtre  s'explique  par  le 
peu  de  transparence  du  liquide  épanché  et  par  l'intensité  du 
reflet  que  donne  la  rétine  au  niveau  de  la  partie  flottante. 

En  inclinant  le  réflecteur  dans  diverses  dicactions,  on  constate 
sur  le  décollement  un  ou  plusieurs  vaisseaux.  Ces  vaisseaux  appar- 
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tiennent  au  système  rétinien.  Ils  suivent  nécessairement  la  rétine 
dans  ses  divers  déplacements,  ils  sont  agités  en  même  temps  qu'elle. 
Leur  situation  nouvelle  entrave  nécessairement  la  circulation  ; 
aussi  deviennent -ils  tortueux  et  de  plus  en  plus  foncés.  Il  en  est 
même  qui  paraissent  noirs  et  qui  pour  ce  motif  peuvent  donner  le 
change  à  l'observateur  au  premier  abord. 

Lorsque,  avec  le  décollement  il  existe  des  corps  flottants  dans  le 
corps  vitré,  on  constate  leur  présence  au  miroir  par  leurs  signes  ha- 
bituels, c'est-à-dire  qu'on  les  voit  s'agiter  dans  tous  les  sens  pen- 
dant les  mouvements  du  globe.  Parfois  ils  adhèrent  à  la  partie  dé- 
collée par  l'une  de  leurs  extrémités  :  dès  lors  ils  sont  soumis  à 
deux  sortes  de  mouvements,  les  uns  transmis  par  la  tumeur,  les 
autres  dus  au  déplacement  de  leur  partie  libre  dans  la  vitrine 
liquéfiée.  Nous  avons  représenté  {pi.  III,  fiy.  2)  un  exemple  de  ce 
genre. 

L'examen  par  l'image  renversée,  donnant  une  image  plus  nette 
du  fond  de  l'oeil,  devra  servir  de  complément  à  l'observation  ;  il 
permettra  de  constater  plus  facilement  les  rapports  qui  existent  en- 
tre la  partie  saine  et  la  partie  malade  de  la  rétine,  de  mieux  étu- 
dier le  trajet  des  vaisseaux  depuis  leur  point  d'émergence  jusqu'à 
leur  distribution  sur  le  décollement,  de  mieux  apprécier  le  degré 
de  transparence  du  liquide  épanché  par  l'aspect  de  la  choroïde 
sous-jacente.  Les  figures  delà  planche  XVI  représentent  les  images 
des  principales  variétés  de  décollements  rétiniens  vus  par  ce  procédé. 
On  peut  juger  par  elles  combien  l'aspect  des  vaisseaux  rétiniens  est 
caractéristique  et  par  conséquent  important  pour  le  diagnostic.  Ils 
conserventleurdirectionnormale  depuis  leur  point  d'émergencejus- 
qu'au  niveau  du  décollement.  Mais  là  ils  se  recourbent,  changent  de 
couleur,  deviennent  tortueux,  irréguliers  dans  leur  marche.  Dans 
certains  cas  ils  paraissent  brusquement  interrompus,  dans  d'au- 
tres, on  les  voit  en  tronçons  isolés  sur  la  tumeur,  plus  ou  moins 
voilés  ou  confondus  dans  une  substance  opaline.  La  raison  de  ces 
aspects  divers  est  facile  à  déduire.  Le  bord  du  décollement  forme 
nécessairement  sur  les  parties  saines  un  certain  relief  au  niveau 
duquel  le  vaisseau  change  de  direction.  Parvenu  sur  la  partie 
malade,  il  en  suit  les  inflexions,  les  plissements.  Ceux-ci  peuvent 
être  assez  prononcés  pour  que  la  portion  située  au  fond  d'un  pli 
disparaisse  complètement,  ce  qui  donne  naissance  à  des  tronçons 
isolés.  Cette  illusion  sera  d'autant  plus  complète  que  le  liquide 
épanché  sera  plus  trouble,  comme  il  arrive  surtout  dains  les  épan- 
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chements  récents,  et  qu'il  existera  un  certain  degré  d'œdème  de  la 
rétine.  L'opalescence  peut  être  assez  marquée  pour  voiler  à  peu 
près  complètement  les  vaisseaux  et  leur  donner  l'aspect  que  nous 
avons  représenté  dans  les  figures  1,  3  et  4  de  la  planche  XVI. 
Lorsque  la  saillie  formée  par  le  décollement  est  plus  considéra- 
ble, elle  représente  une  véritable  ampoule  qui  masque  à  l'ob- 
servateur une  partie  de  l'image  rétinienne.  Alors  les  vaisseaux 
semblent  interrompus  à  ce  niveau  et  leurs  prolongements  sur 
la  tumeur  paraissent  être  sans  connexion  avec  leurs  troncs.  Les 
figures  d,  3  et  5  de  la  planche  XXI,  représentent  cette  disposition 
à  divers  degrés.  Nous  avons  reproduit  dans  la  figure  5  (même 
planche)  un  décollement  ampuUaire  très-développé  qui  masquait 
non-seulement  les  points  d'émergence  des  vaisseaux,  mais  en- 
core s'étendait  comme  un  voile  grisâtre ,  cendré,  dont  le  bord 
nettement  découpé  partageait  en  deux  l'image  ophthalmosco- 
pique. 

A  mesure  que  le  liquide  sous-rétinien  devient  plus  transparent, 
la  couleur  rouge  de  la  choroïde  devient  plus  apparente  à  travers  la 
membrane  décollée.  Scheigger  dit  avoir  constaté  dans  certains 
cas  très-rares  des  vaisseaux  situés  derrière  le  décollement  et  ap- 
partenant à  la  choroïde.  Toutefois  dans  ces  circonstances,  cette 
membrane  est  toujours  notablement  ternie,  comme  on  peut  en 
juger  par  les  figures  2,  5,  et  6  (même  planche). 

On  rencontre  quelquefois,  en  examinant  les  décollements  jus- 
qu'à leur  périphérie,  des  déchirures  de  la  rétine,  qui  se  distin- 
guent par  leurs  bords  aigus,  comme  roulés  sur  eux-mêmes,  et 
entre  lesquels  se  voit  la  choroïde  avec  sa  couleur  habituelle. 

Parfois  la  rétine  n'est  soulevée  que  dans  une  très-petite  étendue. 
Elle  n'est  alors  reconnaissable  que  par  un  petit  pli  blanchâtre  assez 
souvent  traversé  par  un  vaisseau. 

signes  ronctionneiB.  —  Le  décollement  de  la  rétine  se  tra- 
duit toujours  par  des  troubles  fonctionnels  qui  par  leur  importance 
et  la  soudaineté  de  leur  apparition,  frappent  vivement  l'atten- 
tion du  malade,  à  moins  toutefois  qu'il  ne  survienne  dans  le  cours 
d'une  affection  oculaire  qui  a  déjà  gravement  compromis  la 
vision. 

Dans  quelques  cas,  chez  les  myopes  de  préférence,  le  malade 
remarque  d'abord  dans  le  champ  visuel,  soit  une  bande  étroite, 
grise  ou  colorée  ,  soit  une  petite  tumeur ,  une  vésicule  demi- 
transparente,  à  travers  laquelle  il  voit  encore  mais  moins  dis- 
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tiuctement.  Ces  troubles  gênent  peu,  parce  qu'ils  siègent  au-dessus 
de  la  vision  directe,  mais  ils  sont  permanents  :  les  mouvements 
du  globe  provoquent  de  petites  oscillations,  dont  on  a  conscience, 
des  sensations  lumineuses.  Ces  premiers  accidents  grandissent 
progressivement  sans  changer  de  caractères  ,  ils  finissent  par 
altérer  la  vue  et  par  se  confondre  avec  les  signes  habituels  du  dé- 
collement confirmé. 

Mais  le  plus  souvent  l'apparition  du  décollement  n*est  précédée 
d'aucun  signe  prémonitoire.  Le  malade  tout  à  coup,  fréquemment 
le  matin  au  réveil,  s'aperçoit  avec  terreur  que  sa  vue  est  confuse; 
un  nuage  de  teinte  grise,  jaune  ou  rouge,  voile  une  partie  du 
champ  visuel. 

Ce  nuage  parait  coloré  lorsque  le  globe  oculaire  est  comprimé, 
par  la  contraction  des  paupières,  par  exemple,  ou  bien  lorsqu'il 
subit  des  déplacements  :  certains  malades  le  comparent  à  une  fumée 
épaisse  traversée  par  des  rayons  solaires.  Cette  perception  entop- 
tique  est  due,  dans  le  premier  cas  à  la  compression  exercée  sur  la 
rétine  décollée,  dans  le  second  aux  ébranlements  qu'elle  subit 
aux  moindres  mouvements.  Les  troubles  de  la  vision  subissent 
de  grandes  variations  quotidiennes  ;  habituellement  ils  sont  moins 
intenses  le  matin.  On  ne  peut  l'attribuer  à  l'état  de  l'éclairage, 
puisque  le  soir,  dans  des  conditions  fort  semblables,  est  le  moment 
où  l'on  y  voit  le  moins.  Cette  différence  provient,  ou  bien  de  ce 
que  l'épanchement  diminue  sous  l'influence  du  repos,  ou  plus  vrai- 
semblablement de  ce  que  le  corps  vitré,  renferme  des  corps  flot- 
tants moins  gênants  au  réveil,  comme  on  le  sait. 

Par  le  fait  du  décollement,  le  malade  ne  voit  plus  qu'une  partie 
des  objets,  Tautre  reste  dans  une  ombre  épaisse,  comme  si  elle 
était  couverte  d'un  écran.  Dans  l'immense  majorité  des  cas  la 
partie  distincte  est  située  en  bas,  la  partie  sombre,  en  haut.  Le 
malade  fixe-t-il  son  regard  sur  une  personne,  il  voit  assez  bien  les 
pieds  et  les  jambes,  mais  la  tête  et  le  tronc  paraissent  tout  à  fait 
voilés.  Aussi  prend-il  promptement  l'habitude  de  porter  fortement 
la  tête  en  arrière,  pour  voir  directement  devant  lui. 

Les  deux  parties  du  champ  visuel  sont  séparées  par  une  ligne 
de  transition  très-précieuse  pour  le  diagnostic.  Cette  ligne  est  à 
peu  près  horizontale ,  quoique  relevée  ou  abaissée  à  ses  extré- 
mités d'une  façon  très- variable.  Elle  paraît  ondulée,  comme  brisée, 
elle  change  incessamment  de  forme  et  de  niveau  aux  moindres 
mouvements  du  globe.  Pour  la  voir  aussi  nettement  que  possible,  il 
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faut  placer  le  sujet  dans  un  milieu  bien  éclairé  et  diriger  son  regard 
vers  un  point  situé  au-dessous  de  rhorizon.  Lorsque  la  lumière  est 
peu  intense,  elle  est  remplacée  par  une  zone  de  largeurvariable  dans 
laquelle  les  objets  sont  vus  confusément,  déformés,  tordus,  et  même 
coupés  sur  plusieurs  points.  Cette  déformation  des  images  est  sur- 
tout très-marquée  au  moment  où  Ton  passe  d'un  milieu  bien  éclairé 
dans  un  milieu  qui  Test  moins,  quand  par  exemple  venant  du  dehors 
par  un  beau  jour,  on  rentre  dans  l'appartement.  Durant  quelques 
minutes,  le  malheureux  patient  semble  plongé  dans  un  brouillard 
épais  à  travers  lequel  il  distingue  péniblement  des  objets  présentant 
la  conformation  la  plus  bizarre,  la  plus  tourmentée.  On  a  donné  à 
cette  perversion  le  nom  de  métamorphopsie,  elle  est  due  à  l'inter- 
ruption des  images  nettes,  au  niveau  des  limites  du  décollement. 

L'altération  du  champ  visuel  peut  être  hors  de  proportion  avec 
rétendue  du  décollement.  Cela  tient,  suivant  Fôrster,  à  ce  que  la 
rétine  est  comme  ratatinée  dans  le  voisinage  de  l'altération  appré- 
ciable ;  celle-ci  étant  limitée  le  plus  souvent  à  Vora  serrata^  c'est- 
à-dire  à  la  région  la  moins  sensible  de  la  rétine,  il  faut  bien  admettre 
que  le*  soulèvement  de  la  membrane  nerveuse  sur  un  point  quel- 
conque a  pour  conséquence  de  troubler  son  équilibre  et  de  changer 
la  position  et  la  direction  de  ses  éléments  impressionnables  dans 
une  zone  qu'il  est  impossible  de  fixer.  La  gravité  des  troubles  visuels 
est  assez  souvent  la  conséquence  de  la  saillie  même  formée  parla 
tumeur  rétinienne.  Le  liquide  épanché  étant  peu  transparent  sur- 
tout au  début  du  mal,  les  faisceaux  lumineux  qui  le  traversent 
sont  en  grande  partie  perdus  pour  la  vision,  et  la  tumeur  fait  ombre 
sur  les  parties  saines  situées  derrière  elle.  Cette  ombre  est  plus  ou 
moins  épaisse  selon  que  le  liquide  épanché  et  le  tissu  rétinien 
restent  plus  ou  moins  transparents. 

Dans  un  certain  nombre  de  décollements  anciens  j'ai  observé 
une  véritable  paresse  de  l'iris  et  une  dilatation  inégale  de  la  pu- 
pille sous  l'action  de  l'atropine,  ce  qu'il  faut  attribuer  sans  doute 
à  un  certain  excès  de  pression  intra-oculaire. 

DiagnoAiic.  —  La  constatation  du  décollement  rétinien  est  en 
général  simple  et  rapide.  Pour  peu  que  Ton  sache  éclairer  le 
fond  de  l'œil  avec  le  miroir  et  que  l'on  ait  déjà  vu  des  altérations 
de  ce  genre,  on  sera  très-rarement  embarrassé. 

L'apparition  sur  le  fond  rouge  de  la  choroïde^  d'un  nuage  gris 
bleuâtre,  accidenté  par  quelques  lignes  plus  claires,  fluctuant,  pré- 
sentant à  sa  surface  un  ou  plusieurs  vaisseaux,  est  caractéristique. 
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On  ne  peut  le  confondre  qu'avec  des  opacités  cnstalliniennes, 
ou  des  corps  flottants  du  corps  vitré.  Les  opacités  cristalliniennes 
voilent  une  partie  du  champ  d'observation,  mais  elles  ont  une 
situation  fixe^  elles  sont  plutôt  noires  que  grises,  elles  sont  le 
plus  souvent  centrales,  tandis  que  le  décollement  siège  presque 
toujours  en  bas.  Il  en  résulte  qu'en  plaçant  l'œil  observé  dans 
une  situation  moyenne,  on  verra  l'opacité  dans  toute  son  éten- 
due, s'il  s'agit  du  cristallin,  et  on  ne  verra  le  plus  souvent  rien,  s'il 
s'agit  d'un  décollement;  dirige-t-on  au  contraire  le  regard  de  haut 
en  bas,  l'opacité  cristallinienne  sera  moins  en  vue,  et  au  delà  de 
ses  limites  on  découvrira  la  choroïde,  le  décollement  au  contraire 
sera  mis  à  découvert,  et  à  Taide  de  quelques  déplacements  du 
miroir,  on  parviendra  à  reconnaître  ses  limites  supérieures  mar- 
quées par  une  ligne  grise  nettement  tracée  sur  le  fond  rouge. 
Les  opacités  cristalliniennes  ne  présentent  jamais  à  leur  surface 
des  particularités  qui  soient  de  nature  à  faire  croire  à  l'existence 
de  vaisseaux.  Enfin,  s'il  se  présentait  quelque  cas  embarrassant, 
l'éclairage  oblique  lèverait  tous  les  doutes. 

La  confusion  est  plus  facile  avec  les  corps  flottants  du  corps  vitré. 
Lorsque  ceux-ci  sont  petits,  très-mobiles  et  projetés  dans  tous  les 
sens  au  moindre  mouvement  du  globe,  il  n'y  aura  pas  d'embarras, 
mais  il  est  des  sujets  chez  lesquels  à  la  suite  d'une  hémorrhagie, 
d'une  choroïdite,  d'une  hyalitis,  le  champ  d'observation  est  voilé  en 
partie  par  une  véritable  membrane,  fixe  à  l'une  de  ses  extrémités, 
mobile  à  l'autre,  fluctuante,  de  la  même  couleur  que  le  décolle- 
ment, siégeant  dans  les  parties  déclives,  provoquant  des  troubles 
visuels  analogues,  etc.  Supposons  tous  ces  caractères  réunis  chez  un 
même  malade,  il  pourrait  y  avoir  tout  d'abord  de  l'incertitude, 
mais  avec  un  peu  d'attention  et  surtout  en  promenant  le  miroir 
dans  diverses  directions,  on  reconnaît  que  le  corps  flottant  est  plus 
long  et  moins  large  à  sa  base  que  le  décollement,  que  ce  dernier 
tremblote  sur  place,  est  agité  en  masse,  tandis  que  le  premier  se 
déplace  vers  son  extrémité  libre.  En  outre,  on  ne  constate  jamais 
de  vaisseaux  à  la  surface  des  corps  flottants. 

Une  fois  l'existence  du  décollement  bien  constatée,  l'examen  h 
l'image  renversée  est  nécessaire,  pour  en  déterminer  exactement  le 
siège,  l'étendue,  pour  apprécier  la  direction  des  vaisseaux,  le  plus 
ou  moins  de  transparence  du  liquide  épanché,  et  aussi  pour  décou- 
vrir la  cause  prochaine  de  l'accident. 
Marclie,  Dorée.  —  Le  décollement  de  la  rétine  atteint  surtout 
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le  myope,  il  survient  brusquement,  le  plus  souvent  sans  cause  oc- 
casionnelle appréciable.  Il  débute  très-fréquemment  par  les  parties 
déclives  de  la  rétine,  puis  il  gagne  de  proche  en  proche  le  pôle  pos- 
térieur de  l'œil,  c'est-à-dire  la  région  de  la  tache  jaune,  au  fur  et  à 
mesure  qu'il  acquiert  de  l'étendue.  Celte  marche  n'est  point  cons- 
tante, comme  on  l'a  cru  d'abord,  et  l'examen  de  décollements  récents 
a  permis  de  reconnaître  que,  dans  quelques  cas  l'accident  a  pour 
siège  primitif  dans  la  région  supérieure  de  la  rétine.  Mais  cet  état  de 
chose  est  toujours  transitoire.  Si  le  décollement  est  petit,  bien  limité, 
si  la  cause  qui  l'a  prod  uit  cesse  d'agir,  la  tumeur  peut  disparaître^ 
les  troubles  visuels  s'atténuer  de  jour  en  jour,  et  ne  laisser  aucune 
trace.  On  trouve  l'observation  de  quelques  faits  qui  semblent  ne 
laisser  aucun  doute  sur  ce  mode  heureux  de  terminaison  ;  toute- 
fois il  est  extrêmement  rare.  Dans  la  grande  majorité  des  cas,  le  li- 
quide épanché  change  de  place,  il  quitte  les  régions  supérieures  qui 
récupèrent  leurs  fonctions,  il  fuse  entre  la  choroïde  et  la  rétine  jus- 
qu'à ce  qu'il  ait  atteint  les  parties  déclives  où  il  séjourne  définitive- 
ment. Cette  migration  curieuse  ne  conduit  qu'à  un  déplacement  du 
mal  :  elle  s'ajoute  toutefois  aux  faits  de  guérison  complète  pour 
montrer  que  la  rétine  soulevée  par  un  épanchement  conserve  l'ap- 
titude à  ses  fonctions,  au  moins  durant  un  certain  temps,  marqué 
sans  aucun  doute  par  l'époque  où  commencent  à  se  développer  les 
altérations  organiques. 

Les  décollements  ont,  dans  certains  cas,  de  la  tendance  à  envahir 
une  étendue  de  plus  en  plus  grande  de  la  rétine  ;  celle-ci  peut 
être  même  détachée  complètement,  et  représenter  une  sorte  d'en- 
tonnoir dont  la  base  dirigée  en  avant  correspond  à  la  zonule  de  Zinn, 
et  le  sommet,  au  nerf  optique.  Ces  décollements  en  totalité  sont  dus 
à  une  phlegmasie  grave  des  membranes  intra-oculaires  ;  ils  ont 
pour  cortège  habituel  la  résorption  progressive  de  la  vitrine  ra- 
mollie, le  développement  d'une  cataracte  molle  compliquée  de 
synéchies  postérieures  avec  atrésie  papillaire,  enfin  tous  les  symp- 
tômes qui  traduisent  l'atrophie  du  globe  oculaire. 

Fort  heureusement  le  pronostic  des  dècollements-de  la  rétine  est 
loin  d'être  toujours  aussi  grave.  Lorsqu'il  dérive  d'un  accident  ou 
d'un  état  myopique  simple,  et  surtout  lorsquel 'hygiène  ou  un  trai- 
tement approprié  interviennent  à  temps,  il  se  limite  et  devient  de 
moins  en  moins  gênant.  La  poche  rétinienne  se  flétrit,  le  liquide 
paraît  plus  transparent,  l'humeur  vitrée  aussi  ;  le  champ  visuel 
devient  plus  clair,  la  déformation  des  objets,  moins  marquée,  moins 
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fatigante.  Chez  trois  malades  dont  j'ai  pu  suivre  longtenips  Tobser-^ 
vation,  l'acuité  visuelle  abaissée  à  f,  se  releva  par  la  suite  à  ^.. 
C'est  surtout  dans  les  cas  de  décollements  circonscrits,  saillants,  que 
ces  chances  heureuses  se  présentent.  Les  figures  5  et  6  de  la 
planche  XVI  appartiennent  àun  cas  de  ce  genre  ;  elles  traduisent  les 
modifications  apportées  dans  l'image  ophthalmoscopique  par  la 
diminution  de  la  tumeur  et  les  qualités  du  liquide  épanché.  A  un 
premier  examen,  le  décollement  projetait  son  ombre  sur  la  moitié 
du  champ  rétinien  ;  son  bord  bien  tranché  coupait  en  deux  la  pa- 
pille elle  staphylôme.  A  un  second,  pratiqué  deux  ans  plus  tard, 
la  tumeur  était  réduite  au.  point  de  découvrir  les  parties  les  plus 
utiles  à  la  vision, elle  était  devenue  aussi  beaucoup  plus  transparente. 

TrAttement.  —  Le  décollement  de  la  rétine  ne  guérit  pas  dans 
l'immense  majorité  des  cas;  il  s'améliore  seulement  ai^ec  le  temps. 
On  a  tenté  d'obtenir  cette  amélioration  par  de  nombreuses  médica- 
tions dont  l'efficacité  est  loin  d'être  démontrée.  Combattre  la  cause 
prochaine  du  mal  parait  être  l'indication  la  plus  rationnelle.  S'agit- 
il  d'un  décollement  survenu  chez  un  myope,  on  devra  conseiller  le 
repos  des  yeux  et  rigoureusement  proscrire  la  vision  binoculaire 
rapprochée.  L'usage  d'un  collyre  atropine  aidera  à  faire  cesser 
l'excès  de  pression  intra-oculaire  qui  existe  habituellement  en 
pareil  cas. 

On  emploie  simultanément  les  médicaments  réputés  utiles  pour 
avoriser  la  résorption  des  épanchements.  Les  dérivatifs  intestinaux, 
et  notamment  l'eau  de  Pulna  administrée  à  la  dose  d'un  verre 
chaque  matin,  le  bichlorure  de  mercure  à  l'intérieur,  lesvésica- 
toires  ammoniacaux  entretenus  au  pourtour  de  l'orbite,  mais  surtout 
le  séton  à  la  nuque,  nous  ont  rendu  quelques  services.  Lorsque  les 
membranes  profondes  sont  le  siège  d'un  travail  phlegmasique  suffi- 
samment accusé,  il  peut  être  utile  d'ajouter  à  ces  moyens  de  trai- 
tement quelques  saignées  locales  par  les  sangsues,  les  ventouses  sca- 
rifiées. L'instrument  de  Heurteloup,  beaucoup  vanté  par  l'Ecole  alle- 
mande, nous  a  paru  avoir  plus  d'inconvénients  que  d'avantages. 

Dans  l'espoir  d'obtenir  des  résultats  plus  satisfaisants,  on  a 
provoqué  l'évacuation  du  liquide  épanché.  Sichel  parait  en  avoir 
fait  le  premier  l'essai,  en  pratiquant  une  ponction  à  travers  la 
sclérotique  dans  le  but  de  combattre  un  état  inflammatoire  des 
membranes  intra-oculaires.  Kittel,  à  la  suite  de  plusieurs  de  ces 
ponctions,  obtint  sinon  une  guérison,  du  moins  une  amélioration 
qui  se  maintint  pendant  quatre  mois.  De  Graefe  a  conseillé  dans  le 
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même  but  d'établir  une  communication  entre  la  pocbe  rétinienne 
et  le  corps  vitré.  Pour  y  arriver,  il  dilate  d'abord  la  pupille  au 
moyen  de  Tatropine,  puis  il  éclaire  la  cavité  oculaire  avec  un  ré- 
flecteur, simple  ou  mtini  d'une  lentille,  et  adapté  devant  Tœil  à 
l'aide  <run  bandeau  analogue  à  celui  dont  on  Tait  usage  dans  quel- 
ques procédés  de  laryngoscopie  ;  de  la  sorte,  l'opérateur  porte  de- 
vant les  yeux  un  petit  ophthalmoscope  fixe,  qui  lui  permet  d'éclairer 
les  parties  malades,  d'en  avoir  une  image  nette  tout  en  lui  laissant 
la  libre  disposition  de  ses  mains.  L'opération  est  pratiquée  avec  une 
aiguille  à  double  tranchant,  semblable  aux  aiguilles  à  cataracte, 
montée  sur  un  col  conique  comme  les  aiguilles  à  discision  de 
BoMrman  et  munie  d'un  arrêt  placé  à  16  mill.  de  la  pointe.  L'œil 
étant  Convenablement  éclairé,  l'opérateur  plonge  l'aiguille  à  tra- 
vers la  sclérotique,  du  côté  interne  et  à  8  ou  10  mill.  de  la  cornée  : 
arrivé  à  une  profondeur  de  1  cent,  environ,  un  peu  plus  ou  un 
peu  moins,  selon  le  siège  et  la  saillie  de  la  tumeur  rétinienne,  il 
dirige  le  tranchant  de  l'instrument  vers  le  décollement  et  l'incise 
ou  le  dilaeère  dans  plusieurs  directions.  Bovrman  a  conseillé,  pour 
atteindre  plus  complètement  le  même  but,  l'emploi  simultané  de 
deux  aiguilles  qu'il  manœuvre  absolument  comme  dans  l'opéralion 
de  la  cataracte  par  discision.  Wecker  nous  parait  avoir  introduit 
dans  cette  opération  une  modification  heureuse  :  au  lieu  d'une  ai- 
guille, il  fait  usage  d'un  trocart  bien  ajusté,  qui  pénètre  aussi  facile- 
ment au  siège  du'raal  et  qui  permet,  en  retirant  le  poinçon,  l'écou- 
lement du  liquide  au  dehors.  C'est  entre  les  tendons  des  muscles 
droit  externe  et  supérieur  que  l'opérateur  conseille  d'introduire 
l'aiguille  trocart,  à  8  mill.  environ  du  bord  de  la  coruée  et  à  une 
profondeur  de  IS  mill.  environ,  de  façon  à  avoir  la  certitude  de 
ponctionner  la  tumeur  rétinienne.  Dès  que  Taiguille  est  retirée,  il 
s'écoule  habituellement  une  petite  quantité  d'un  liquide  trè&-fluide, 
ce  qui  amène  un  affaissement  immédiat,  une  sorte  de  flétrissure 
de  la  tumeur,  et  aussi  une  amélioration  notable  de  la  vision. 

Ce  résultat  immédiat  paraît  avoir  été  obtenu  par  tous  ceux 
qui  ont  employé  cette  méthode  de  traitement;  mais  il  est  de  courte 
durée.  Les  choses  reviennent  vite  en  leur  état.  J'ai  plusieurs 
fois  rencontré  des  malades  qui  avaient  subi  un  certain  nom- 
bre de  ponctions  sans  résultat  durable.  D'un  autre  côté,  l'opé- 
ration, le  plus  souvent  inoffensive,  est  parfois  suivie  d'accidents 
sérieux.  Avec  une  grande  bonne  foi,  Wecker  reconnaît  avoir 
provoqué  une  fois  sur  douze  une  irido-cboroîdite  purulente,  suivie 
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de  la  perte  complète  de  l'œil.  Une  opération  qui  n'a  abouti  jus- 
qu'alors qu'à  une  amélioration  éphémère  et  qui  expose  à  d*aussi 
graves  accidents,  fussent-ils  très-rares,  nous  parait  devoir  être  ré- 
servée aux  cas  dans  lesquels  l'affaiblissement  de  la  vision  laisse 
peu  de  risques  à  courir. 

ARTICLE  III. 
Hypérhémie  rétinienne. 

On  désigne  sous  ce  nom  la  congestion  aqtive  ou  passive  des  vais- 
seaux de  la  rétine.  Elle  peut  se  traduire  soit  par  l'augmentation  de 
volume  des  vaisseaux  visibles  à  l'état  physiologique,  soit  par  l'appa- 
rition d'un  certain  nombre  de  vaisseaux  secondaires,  qui  siègent 
principalement  au  pourtour  de  la  papille. 

L'hypérhémie  rétinienne  est  loin  d'être  aussi  commune  qu'on  le 
professait  au  début  de  l'ophthalmoscopie.  A  mesure  que  l'explora- 
tion au  miroir  a  gagné  en  précision  et  en  certitude;  l'hypérhémie 
rétinienne  est  devenue  plus  rare.  Lorsqu'elle  existe  réellement, 
elle  n'est  dans  la  grande  majorité  des  cas  que  l'un  des  symp- 
tômes les  moins  significatifs  d'une  affection  concomitante,  ayant 
pour  siège  tantôt  la  choroïde,  tantôt  la  papille  optique.  Deux  causes 
surtout  ont  contribué  à  engendrer  des  illusions  à  ce  sujet  ;  d'a- 
bord l'optométrie  était  peu  connue,  et  un  grand  nombre  de 
troubles  de  la  vision,  dus  à  un  trouble  de  la  réfraction  ou  de  l'ac- 
commodation, étaient  attribués,  à  défaut  d'altérations  appréciables  à 
l'ophthalmoscope,  à  une  complaisante  congestion.  En  second  lieu 
les  conditions  diverses  de  l'éclairage  ophthalmoscopique  modifient 
considérablement  l'image  du  réseau  vasculaire  rétinien.  L'éclai- 
rage est-il  intense,  les  vaisseaux  paraissent  plus  volumineux,  le 
fond  de  l'œil  est-il  dépourvu  de  ses  couches  pigmentaires,  comme 
il  arrive  dans  le  staphylôme  postérieur  et  les  diverses  formes  de 
l'atrophie  choroïdienne ,  la  quantité  de  faisceaux  lumineux  exté- 
riorés  de  l'œil  observé  augmente  considérablement^  et  alors,  non- 
seulement  les  artères  et  les  veines  principales  paraissent  plus'gros- 
ses,  mais  encore  un  grand  nombre  de  vaisseaux  secondaires  dirigés 
pour  la  plupart  vers  la  macula,  sont  mis  en  évidence.  La  plan- 
che XIV,  qui  représente  les  staphylômes  postérieurs  réguliers, 
contient  plusieurs  types  de  ce  genre. 

On  a  décrit  deux  formes  d'hypérhémie  rétinienne,  Thypérhémie 
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artérielle  ou  active,  et  rhypérhémie  veineuse  ou  passive.  Ces  deux 
formes  se  présentent  rarement  ensemble,  il  arrive  même  le  plus 
souvent  que  Thypérhémie  veineuse  coïncide  avec  une  atrophie  mar- 
quée du  système  artériel. 

1°  L'hypérhémie  artérielle  est  caractérisée  par  l'apparition  dans 
le  tissu  papillaire  d'une  foule  de  petits  vaisseaux  capillaires  qui 
lui  donnent  une  coloration  d'un  rouge  vif,  qui  voilent  ses  bords  et 
pénètrent  le  tissu  rétinien  autour  de  la  papille  en  le  marbrant  de 
petites  plaques  rouges.  D'autres  fois  ces  petits  vaisseaux,  devenus 
distincts  par  la  fluxion  sanguine ,  forment  à  la  papille  une  sorte 
d'auréole  vasculaire.  Lorsque  la  rougeur  est  limitée  au  nerf  optique, 
rien  n'est  plus  difficile  ni  plus  incertain  que  de  distinguer  ce  qui 
n'est  qu'un  écart  physiologique,  compatible  avec  l'intégrité  de  la 
vision,  d'un  véritable  état  pathologique.  Les  figures  6  delà  plan- 
che VII;  4,  6  de  la  planche  IX,  représentent  des  yeux  physiolo- 
giques très-fidèlement  reproduits.  On  peut  juger.par  là  à  quel  degré 
d'injection  capillaire  peut  atteindre  la  papille  optique,  sans  que  la 
fonction  soit  en  soufiTrance. 

2°  L'hypérhémie  passive  ou  veineuse  est  mieux  caractérisée  que 
rhypérhémie  active.  On  la  reconnaît  à  une  ampliation  manifeste 
des  troncs  veineux,  qui  ont  quelquefois  doublé  de  volume.  C'est 
par  le  changement  de  rapport  entre  les  veines  et  les  artères  que 
Ton  apprécie  le  mieux  cette  dernière.  Les  veines  gorgées  de 
sang  paraissent  d'un  noir  bleu  foncé,  elles  s'allongent,  devien- 
nent flexueuses,  parfois  elles  présentent  une  série  de  renflements  et 
de  rétrécissements,  comme  de  véritables  varices.  Cette  disposition 
plus  apparente  que  réelle  provient  de  ce  que  l'hypérhémie  passive, 
lorsqu'elle  est  persistante,  s'accompagne  d'une  légère  transsudation 
séreuse  qui  siège  le  long  des  vaisseaux  et  qui  rend  la  rétine  moins 
transparente.  Au  niveau  des  points  où  l'infiltration  est  le  plus  mar- 
quée, la  veine  est  moins  apparente,  elle  conserve  son  aspect,  au 
contraire,  dans  les  points  restés  transparents  :  pour  peu  qu'il  y  ait 
une  certaine  alternance  entre  ces  deux  états,  la  forme  variqueuse  se 
dessiner.  Celle-ci  peut  provenir  aussi  de  ce  que  le  vaisseau  al- 
longé, distendu,  s'infléchit  d'avant  en  arrière,  de  telle  façon  que  ses 
diverses  parties  sont  inégalement  éclairées. 

L'hypérhémie  passive  est  la  conséquence  d'un  trouble,  d'une  gêne 
apportée  dans  la  circulation  de  retour.  Cette  gêne  résulte  tantôt 
d'une  affection  du  cœur,  du  foie,  des  reins,  tantôt  d'un  engorge- 
ment des  vaisseaux  veineux  de  la  base  du  cerveau,  de  la  présence 
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d'une  tumeur  comprimant  soit  un  sinus  crânien,  soit  la  veine 
ophthalmique,  tantôt  enfin  d'une  compression  directe  exercée  sur 
le  tronc  de  la  veine  centrale,  soit  par  un  excès  de  tension  intra-ocu- 
laire,  comme  il  arrive  dans  les  affections  glaucomateuses,  soit  par  le 
développement  de  fibres  cellulaires  douées  de  rétractilité  dans  l'é- 
paisseur même  du  nerf  optique,  comme  il  arrive  durant  les  progrès 
de  l'atrophie  papillaire. 

On  attribue  à  l'hypérhémie  active  l'inconvénient  d'exagérer  la  sen- 
sibilité de  l'œil  à  la  lumière,  de  rendre  douloureux,  parfois  impos- 
sible, l'exercice  de  la  vision  approchée,  surtout  quand  elle  s'appli- 
que à  de  petits  objets  ;  dans  l'hypérhémie  passive  on  ne  tarderait  pas 
à  constater  un  notable  affaiblissement  de  Tacuité  visuelle.  Toute? 
fois,  nous  n'attachons  qu'une  importance  secondaire  à  ces  remar- 
ques, parce  que  l'hypérhémie  rétinienne,  comme  nous  l'avons  dit, 
est  presque  toujours  symptomatique  d'une  autre  maladie  à  laquelle  il 
est  rationnel  d'attribuer  les  troubles  observés.  Pour  ce  même  motif, 
l'hypérhémie  rétinienne  ne  réclame  pas  de  traitement  spécial  ;  sa 
constatation  peut  aider  seulement  à  instituer  le  traitement  qui 
convient  le  mieux  à  l'affection  qui  l'a  produite. 

ARTICLE  IV. 
Œdème  de  la  rétine. 

L'œdème  rétinien,  comme  l'hypérhémie,  est  moins  une  maladie 
distincte,  que  l'un  des  symptômes  appartenant  à  diverses  affections 
siégeant  soit  dans  la  rétine,  soit  dans  la  choroïde.  Cet  état  mérite 
i^éanmoins  une  mention  spéciale  en  raison  des  signes  ophthalmo- 
scopiques  et  des  troubles  visuels  importants  qui  en  sont  la  consé- 
quence. 

L'œdème  de  la  rétine  est  le  résultat  de  l'infiltration  séreuse  du 
tissu  cellulaire,  qui  entre  dans  la  composition  de  cette  membrane. 
Cette  infiltration  ou  transsudation  peut  être  assez  abondante  pour 
produire  de  petits  épanchements  de  sérosité  entre  h  membr^^ne 
limitante  etl'hyaloïde. 

Prpcëaé  di*exi#orailoii. —  Procédé  par  l'image  renversée  avec 
ui^e  lentille  d'un  court  foyer.  Il  est  indispensable  au  préalable  de 
dilater  1^  pupille. 

S|9i|ea  opMliaimofl€op|q[iies.  —  L'image  ophthalmoscopique 
est  voilée  dans  les  parties  qui  correspondent  à  l'œdème.  La  rétine 
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ayant  perdu  sa  transparence,  la  choroïde  située  derrière  se  voit 
mal,  elle  n'a  plus  sa  belle  couleur  rouge  habituelle,  elle  est  vue 
comme  à  travers  un  brouillard,  une  vapeur  opaline,  parfois  même, 
elle  est  tout  à  fait  couverte,  de  telle  sorte  qu'au  niveau  des  points 
malades,  le  fond  de  Tœil  parait  d'un  gris  mat.  Ce  défaut  de  transpa- 
rence de  la  rétine  modifie  également  l'aspect  de  ses  vaisseaux;  ceux-ci 
perdent  leur  éclat,  leur  netteté,  ou  disparaissent  complètement. 
La  papille  paraît  volumineuse,  pâle,  effacée  dans  ses  contours  ;  on 
ne  saurait  mieux  coniparer  son  aspect  qu'à  celui  de  la  lune  en- 
tourée de  son  auréole  lumineuse,  quand  elle  est  vue  à  travers  un 
nuage  vaporeux.  Les  figures  3  et  4  de  la  planche  XVII,  1,  2,  3  et  4 
de  la  planche  XIX,  empruntées  à  des  types  pathologiques  diffé- 
rents, représentent  quelques  variétés  de  cet  état  aussi  bien  que  le 
pinceau  peut  le  faire.  Par  suite  du  défaut  de  transparence,  et  aussi 
en  raison  de  la  stase  sanguine  qui  accompagne  l'œdème,  les  veines 
sont  volumineuses,  foncées  en  couleur,  tortueuses,  leurs  contours 
manquent  de  netteté. 

A  un  moindre  degré,  l'œdème  rétinien  se  traduit,  tantôt  par  une 
teinte  grisâtre  qui  estompe  les  contours  de  la  papille,  tantôt  par  de 
légères  traînées  lactescentes,  qui  suivent  les  gros  vaisseaux  et  les 
couvrent  en  partie  sur  certains  points.  Dans  d'autres  cas,  l'œdème 
est  général  ;  l'image  tout  entière  du  fond  de  l'œil  semble  recou- 
verte d'un  vernis  demi-transparent,  plus  opalin  dans  les  parties 
les  plus  épaisses,  les  plus  riches  en  tissu  cellulaire,  c'est-à-dire  au 
pourtour  de  la  papille;  vers  la  tache  jaune,  au  contraire,  la  rétine 
étant  moins  épaisse,  moins  riche  en  tissu  cellulaire,  la  coloration 
rouge-brun  de  la  choroïde  paraît  davantage,  grâce  surtout  à  la 
quantité  considérable  de  pigment  qui  s'y  trouve.  Cette  coloration 
contraste  avec  la  teinte  uniformément  grise  des  parties  voisines, 
elle  peut  simuler,  pour  un  observateur  peu  exercé,  une  extravasa- 
tion  sanguine.  La  figure  4  de  la  planche  XVII  reproduit  fidèlement 
l'aspect  du  fond  de  l'œil  dans  un  cas  de  ce  genre. 

Ugnes  roncttoniieis.  —  Le  malade,  sans  avertissement  pré- 
monitoire, est  tout  surpris  de  voir  moins  nettement,  un  nuage 
lumineux  qui  l'éblouit  semble  recouvrir  les  objets  et  en  altérer  les 
contours.  Cette  anesthésie  de  la  rétine,  due  sans  doute  à  un  certain 
degré  de  compression  de  ses  éléments  impressionnables,  ne  tarde 
pas  à  augmenter,  le  nuage  s'épaissit  au  point  d'empêcher  tqute 
vision  distincte.  A  ce  degré,  l'insensibilité  de  la  rétine  tend  à  se 
mieux  localiser,  et  l'exploration  du  champ  visuel  révèle  des  alté- 
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rations  profondes.  Habituellement,  la  vision  excentrique  est  gra- 
vement compromise,  tandis  que  la  vision  centrale  reste  encore  satis- 
faisante. Dans  d'autres  cas,  on  constate  de  larges  taches  aveugles 
qui  correspondent  aux  portions  de  la  rétine,  envahies  par  l'œdème. 
La  forme,  la  situation  de  ces  taches  suffit  avec  un  peu  d'habi- 
tude pour  renseigner  sur  le  siège  et  l'étendue  de  l'altération. 
Hâtons-nous  d'ajouter  qu'il  n'en  est  pas  toujours  ainsi.  Il  est  des 
cas  dans  lesquels  la  rétine  a  perdu  à  peu  près  toute  sensibilité 
sans  que  l'ophthalmoscope  signale  des  altérations  bien  marquées, 
et  de  même  avec  une  image  ophthalmoscopique  fort  altérée,  la  vi- 
sion peut  être  encore  assez  satisfaisante  et  demeurer  à  peu  près 
intacte.  Cette  discordance  si  frappante  que  l'on  rencontre  dans 
les  affections  de  la  rétine  provient  de  ce  que  des  altérations  de 
même  aspect  au  miroir,  siègent  dans  des  couches  variables,  et 
d'importance  très-différente  au  point  de  vue  de  l'exercice  de  la 
vision. 

Au  plus  haut  degré  de  l'infiltration  séreuse,  la  vision  centrale 
elle-même  est  atteinte,  le  malade  n'y  voit  plus  qu'avec  un  éclairage 
très-intense  et,  si  la  lumière  baisse,  il  est  plongé  dans  l'obscurité 
comme  dans  l'héméralopie. 

oiasnostlc.  —  L'œdème  rétinien  est  fréquemment  confondu 
avec  les  troubles  du  corps  vitré.  Toutes  les  fois  que  l'on  rencontre 
une  image  terne,  salie,  dans  laquelle  les  détails  physiologiques  sont 
peu  distincts  et  comme  perdus  dans  un  nuage  grisâtre,  on  peut  con- 
clure à  l'existence  de  l'une  de  ces  deux  affections,  pourvu  toutefois 
que  l'appareil  réfringent  ait  conservé  sa  transparence. 

Voici  comment  on  peut  les  distinguer. 

S'il  existe  un  trouble  du  corps  vitré,  l'image  est  voilée  dans 
toute  son  étendue,  un  peu  plus  vers  les  parties  déclives,  un  peu 
moins  vers  les  parties  élevées.  En  faisant  mouvoir  l'œil,  le  trouble 
change  d'aspect,  les  parties  les  moins  vagues  sont  subitement  cou- 
vertes par  un  nuage  plus  épais,  qui  ne  tarde  pas  à  retomber  en 
bas.  On  découvre,  en  outre,  le  plus  souvent,  une  quantité  con- 
sidérable de  corps  flottants.  Enfin,  le  trouble  va  en  augmentant 
de  la  papille  vers  la  région  inférieure  de  Yora  serrata. 

L'œdème  rétinien,  lui,  est  le  plus  souvent  circonscrit.  Au  delà  de 
ses  limites,  le  fond  de  l'œil  parait  avec  sa  couleur  normale,  ce  qui 
fait  que  l'image  ophthalmoscopique  présente  des  parties  bien 
éclairées,  et  d'autres  qui  le  sont  peu.  L'œdème  a  pour  siège  de 
prédilection  le  pourtour  ou  le  voisinage  de  la  papille  ;  à  mesure  que 
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Ton  se"  rapproche  de  la  région  inférieure  de  Vora  serrata,  le  trou- 
ble diminue  ou  disparait  complètement. 

Lorsque  l'œdème  est  général,  ce  qui  est  rare,  le  voile  grisâtre  qui 
couvre  le  fond  de  l'œil  est  fixe  pendant  les  mouveniients  du  globe, 
il  est  ordinairement  plus  intense  dans  la  région  papillaire. 

L'œdème  de  la  rétine  est  rare  ;  les  troubles  du  corps  vitré  sont 
très-fréquents. 

On  peut  aussi  confondre  l'œdème  rétinien  avec  des  dépôts  gra- 
nulo-graisseux  siégeant  au  niveau  de  la  cristalloïde  postérieure.  En 
portant  l'œil  observé  dans  une  situation  extrême,  on  constatera  que 
dans  ce  dernier  cas,  le  voile  de  l'image  change  dans  le  sens  opposé 
aux  déplacements  du  globe.  Celui-ci  est-il  dirigé  en  haut,  la  partie 
supérieure  de  l'image  s'éclaircit,  tandis  que  l'inférieure  se  trouble 
dans  une  grande  étendue.  Le  regard  est-il  dirigé  en  bas,  on  observe 
le  contraire,  la  partie  inférieure  s'éclaircit  et  la  partie  supérieure 
se  voile.  Dans  le  doute,  on  emploie  l'éclairage  latéral  qui  met  en 
évidence  les  moindres  opacités  de  l'appareil  cristallinien. 

On  peut  aussi  confondre  l'œdème  de  la  rétine  avec  les  exsudais 
de  cette  membrane,  avec  ces  anomalies  rares  marquées  par  la  pré- 
sence de  faisceaux  de  fibres  nerveuses  à  double  contour.  Nous  indi- 
querons bientôt  les  signes  différentiels  propres  à  éclairer  le  dia- 
gnostic. 

cansev.  —  L'œdème  de  la  rétine  a  pour  cause  prochaine  soit 
une  gêne  de  la  circulation  de  retour,  soit  un  défaut  de  plasticité  du 
sang.  On  l'observe  dans  les  afifections  du  cœur  ou  des  gros  vais- 
seaux, au  début  de  l'amaurose  albuminurique,  pendant  la  première 
phase  de  certaines  choroïdites,  de  certaines  rétinites  et  surtout  de  la 
rétinilé  syphilitique  et  leucémique.  Un  œdème  léger  péri-papillaire, 
qui  n'est  à  proprement  parler  qu'un  écart  physiologique,  s'observe, 
fréquemment  chez  les  sujets  lymphatiques,  ou  affaiblis  par  des 
pertes  de  sang,  une  fièvre  grave,  etc.,  etc. 

L'œdème  de  la  rétine,  n'étant  habituellement  qu'un  symptôme 
commun  à  diverses  aflections,  n'a  d'autre  traitement  que  celui  de  la 
maladie  qui  lui  a  donné  naissance. 
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ARTICLE  V. 
Apoplexie  rétinienne. 

Prociéiié  €i*exploratlon.  — Procédé  par  Fimage  renversée.  — 
Dilatation  préalable  de  la  pupille. 

sti;ne«  opbtliaimoMsoplaaes. —  L'apoplexie  rétinienne  se  tra- 
duit par  la  présence  dans  le  champ  d'exploration  d'une  ou  de  plu- 
sieurs taches  de  sang  dont  l'aspect  général  a  quelque  analogie  avec 
celui  des  foyers 'ecchymotiques  sous-conjonctivaux.  Leur  couleur 
varie  selon  leur  siège,  le  degré  de  pigmentation  de  la  choroïde  et 
l'importance  de  l'hémorrhagie.  Le  sang  épanché  dans  les  couches 
profondes  parait  avec  sa  couleur  rouge,  teintée  de  gris  en  raison  de 
l'infiltration  qui  l'accompagne  ;  sur  une  choroïde  peu  pigmentée 
la  tache  aura  plus  d'éclat  ;  enfin,  lorsque  le  foyer  hémorrhagique 
est  relativement  considérable,  la  masse  parait  sombre  au  centre  et 
claire  sur  les  bords  {pi.  XXI,  fig.  5). 

Si  le  sang  épanché  occupe  la  couche  des  fibres  nerveuses  près  du 
nerf  optique,  les  taches  affectent  une  forme  oblongue  ;  vues  à  un 
fort  grossissen^ent  ou  à  l'image  droite,  elles  paraissent  striées  et 
comme  radiées  {pi.  XXI,  fig.  3).  Si  elles  s'étendent  au  contraire 
dans  les  couches  moyennes  ou  ganglionnaires,  leur  forme  est 
plus  arrondie,  non  striée  {pi.  XXI,  /ig.  6).  Quelquefois  le  sang  ex- 
travasé  traverse  les  couches  externes,  fuse  entre  cette  membrane  et 
la  choroïde  dont  la  couche  épithéliale  ne  tarde  pas  à  être  modifiée. 
Il  peut  aussi,  mais  beaucoup  plus  rarement,  perforer  la  membrane 
limitante  et  l'hyaloïde,  puis  faire  irruption  dans  le  corps  vitré  sous 
l'aspect  de  flocons  rougeâtres.  Dans  d'autres  cas,  surtout  lorsque 
l'hémorrhagie  a  son  siège  vers  la  macula^  le  sang  s'étale  entre  la 
membrane  limitante  et  l'hyaloïde,  il  se  creuse  en  quelque  sorte 
une  loge  aux  dépens  des  éléments  nerveux  de  la  rétine  qu'il  dé- 
prime. Dans  cette  dernière  forme  d'apoplexie,  on  peut  le  plus  sou- 
vent voir  les  gros  vaisseaux  s'enfoncer  et  disparaître  derrière  l'é- 
panchement. 

Parfois  on  n'observe  qu'un  petit  nombre  de  foyers  {pi.  XXI, 
fig.  3  et  5).  Le  plus  souvent  ceux-ci  sont  nombreux,  tantôt  étalés 
le  long  des  gros  vaisseaux,  comme  dans  la  rétinite  albuminu- 
rique  {pL  XVII,  fig.  2),  tantôt  disséminés  dans  toute  l'étendue  du 
champ  d'observation  {pL  XXI,  fig.  6). 
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Les  caractères  que  nous  venons  de  mentionner  appartiennent 
surtout  à  l'hémorrhagie  récente.  Avec  le  temps,  les  foyers  apo- 
plectiques subissent  une  métamorphose  régressive.  On  les  voit 
pâlir  sur  leurs  bords,  virer  au  jaune  orangé  et  finalement  prendre 
une  teinte  blanche.  C'est  sous  ce  dernier  aspect  que  se  présentent 
fréquemment  les  hémorrhagies  anciennes.  Il  est  de  remarque' 
que,  contrairement  aux  altérations  de  la  choroïdite,  ils  ne  provo- 
quent presque  jamais  de  prolifération  pigmentaire,  ce  qui  fait  que 
leurs  bords  semblent  taillés  à  pic  dans  le  tissu  choroïdien.  La  fi- 
gure 3  de  la  planche  XVII,  qui  représente  une  rétine  d'albuminu- 
rique,  donne  une  idée  de  cette  dernière  phase. 

Habituellement  le  sang  provient  de  vaisseaux  capillaires  invi- 
sibles au  miroir.  On  ne  trouve  aucune  trace  de  ruptiire.  Il  n'en 
est  plus  de  même,  si  le  vaisseau  est  plus  volumineux.  Dans  un  cas 
représenté  [pi.  XXI,  fig.  S),  le  siège  de  la  rupture  était  facile  à 
constater;  sur  un  point  assez  éloigné  de  la  papille  un  vaisseau 
perdait  brusquement  son  volume  et  sa  couleur  rouge,  et  n'était 
plus  représenté  que  par  un  filet  blanc  très-bien  dessiné  ;  au  ni- 
veau de  la  brèche,  se  trouvait  un  caillot  volumineux.  Lorsque  l'hé- 
morrhagie est  récente  et  suffisamment  abondante,  elle  provoque 
une  certaine  transsudation  séreuse  qui  ternit  l'image  ophthal- 
moscopique  tout  entière.  Dans  l'exemple  précipité  on  retrouve 
des  traces  appréciables  de  cette  infiltration 

soignes  fonciionneiM.  —  Les  troubles  visuels  sont  loin  d'être  en 
rapport  avec  la  gravité  apparente  des  altérations  constatées  à  l'oph- 
thalmoscope.  Il  n'est  pas  rare  de  trouver  la  vue  à  peine  troublée 
chez  des  sujets  dont  la  rétine  est  criblée  de  foyers  hémorrhagi- 
ques,  mais  il  n'en  est  pas  de  même  lorsque  l'épanchement  siège 
dans  la  région  de  la  tache  jaune  :  alors  le  malade  est  frappé 
subitement  d'une  cécité  presque  complète,  la  vision  centrale  est 
perdue,  les  objets  paraissent  recouverts  d'un  voile  noir  épais,  et 
il  ne  reste  plus  qu'une  certaine  vision  périphérique.  Les  figures  3 
et  5  de  la  planche  XXI,  qui  représentent,  l'une,  les  suites  récentes 
de  la  rupture  d'un  vaisseau  assez  volumineux,  l'autre,  une  petite 
suffusion  sanguine  au  niveau  de  la  tache  jaune,  appartiennent 
aux  formes  graves  d'apoplexie. 

La  marche  de  cette  affection  est  toujours  lente.  A  mesure  que  le 
caillot  subit  la  série  de  ses  transformations  régressives,  toute  trace 
d'infiltration  disparaît,  et  l'acuité  visuelle  devient  meilleure.  Grâce  à 
cette  circonstance,  il  devient  plus  facile  de  constater  l'existence  de 
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taches  aveugles  méconnues  auparavant  et  correspondant  aux  foyers 
hémorrhagiques.  Il  arrive  trop  souvent  qu'au  moment  où  l'on 
croit  le  plus  à  la  guérison  de  nouveaux  accidents  se  déclarent,  le  mal 
s'éternise  et  provoque  un  égal  découragement  de  la  part  du  méde- 
cin et  du  malade. 

caoses.  —  L'apoplexie  rétinienne  révèle  presque  toujours  un 
état  général  sérieux,  si  elle  n'est  pas  la  conséquence  d'une  affec- 
tion glaucomateuse.  Elle  peut  être  occasionnée  par  une  affection  du 
cœur  ou  des  vaisseaux.  11  arrive  même  parfois  que  l'épanchement 
rétinien  soit  le  premier  signe  qui  conduise  au  diagnostic.  La  tigure  5 
de  la  planche  XXI,  déjà  plusieurs  fois  citée,  est  relative  à  un  jeune 
homme  de  trente-sept  ans,  bien  portant  en  apparence,  et  chez  le- 
quel une  hémorrhagie  rétinienne  nous  fit  découvrir  une  lésion  des 
gros  vaisseaux.  Trois  mois  après  il  succombait  brusquement  à  la 
rupture  d'un  anévrisme. 

Les  dégénérescences  athéromateuses  du  système  artériel,  l'albu- 
minurie, les  altérations  profondes  du  sang,  les  obstacles  mécaniques 
à  la  circulation  de  retour  dans  Tintérieur  du  globe  oculaire,  repré- 
sentent les  causes  les  plus  habituelles  de  l'hémorrhagie  de  la  rétine. 

Traitement.  —  Le  traitement  doit  être  conduit  avec  prudence, 
et  s'inspirer  des  indications  fournies  par  l'état  général.  On  a  con- 
seillé les  déplétions  sanguines  sous  la  forme  de  sangsues,  de  ven- 
touses scarifiées,  etc.  Nous  rejetons  ces  moyens  qui,  en  face  d'un 
avantage  problématique,  ont  l'inconvénient  trop  certain  de  conges- 
tionner l'œil  pendant  vingt*quatre  et  même  quarante-huit  heures, 
de  le  rendre  plus  sensible  à  la  lumière  et  de  favoriser  ainsi  la  for- 
mation de  nouveaux  épanchements.  Les  vésicatoires  ammoniacaux 
promenés  au  pourtour  de  l'orbite,  les  frictions  stimulantes  quoti- 
diennes, les  dérivatifs  intestinaux  et  en  particulier  l'usage,  à  petites 
doses,  d'eaux  minérales  légèrement  purgatives,  le  repos  des  yeux, 
l'emploi  du  bandeau  compressif  pendant  les  huit  premiers  jours 
qui  suivent  l'accident  :  tels  sont  les  moyens,  qui,  continués  avec 
persévérance,  nous  ont  paru  le  mieux  aider  à  la  résorption  du 
sang  épanché  et  le  mieux  protéger  contre  de  nouveaux  accidents. 

ARTICLE  VI. 
Rétinite  chronique. 

La  rétine  est  très-raren)ent  le  siège  d'une  inflammation  aiguë 
et  primitive.  Le  plus  souvent  elle  ne  devient  malade  que  secondai- 
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rement,  par  le  contre-coup  d'une  phlegmasie  des  membranes  vascu- 
laîres  de  l'œil. 

Cependant  dans  certains  cas  exceptionnels,  elle  paraît  être  la 
conséquence  d'une  irritation  directe  de  la  membrane  nerveuse 
par  une  lumière  trop  vive,  par  des  travaux  trop  assidus  sur  des 
objets  délicats  et  nécessitant  Temploi  de  la  loupe,  etc.  Cette 
première  forme  ne  doit  pas  nous  occuper  ici,  parce  que  l'appareil 
inflammatoire  dont  elle  est  entourée  suffit  à  la  faire  reconnaître,  et 
aussi  parce  que  l'excitabilité  de  la  rétine  est  telle  que  toute  tenta- 
tive d'exploration  devient  impossible.  Un  pareil  état  n'est  pas  à  pro- 
prement parler  du  ressort  de  l'ophthalmoscopie.  Il  en  est  tout  autre- 
ment de  la  rélinite  chronique.  Nous  donnons  ce  nom  à  un  en- 
semble d'allérations  siégeant  dans  le  tissu  rétinien,  réalisant  le  même 
mode  d'évolution  organique,  tout  en  étant  sous  la  dépendance  de 
processus  pathologiques  très-différents.  Malgré  leur  diversité  d'ori- 
gine ces  altérations  se  montrent  à  l'ophthalmoscope  avec  les  mêmes 
caractères  principaux.  Il  en  résulte  qu'il  est  le  plus  souvent  im- 
possible d'attribuer  des  signes  distincts  à  chacune  des  espèces  dé- 
crites jusqu'alors  sans  tomber  dans  des  redites  continuelles,  ce  qui 
n'ajoute  guère  aux  moyens  de  les  différencier  entre  elles.  Pour  ces 
raisons  nous  croyons  plus  utile  d'étudier  tout  d'abord  la  rétinite 
dans  son  acception  la  plus  générale,  sous  la  réserve  d'attribuer 
ensuite  à  chaque  variété  les  particularités  qui  lui  sont  propres. 

Anatomle  patiiologlqae.  —  Les  altérations  de  la  rétine  ont 
pour  point  de  départ  commun  une  prolifération  abondante  du 
tissu  cellulaire  rétinien.  Quelque  étendues  qu'elles  soient  en  sur- 
face, elles  intéressent  plus  particulièrement,  et  même  parfois  exclu- 
sivement, au  moins  durant  une  certaine  période  du  mal,  tantôt  les 
couches  internes,  tantôt  les  couches  externes.  Les  altérations  des 
couches  internes,  qui  sont  les  plus  communes,  ont  une  grande  ten- 
dance à  envahir  le  corps  vitré.  Les  altérations  des  couches  externes,  à 
leur  tour,  se  compliquent  le  plus  souvent  de  modifications  du  tissu 
choroïdien. 

Lorsque  l'hyperplasie  se  concentre  dans  les  couches  internes,  elle 
se  traduit  au  début  par  l'apparition  de  nombreux  noyaux  dans  la 
couche  des  fibres  nerveuses  et  des  cellules  ganglionnaires.  Ces 
noyaux,  d'abord  ronds,  s'allongent,  deviennent  fusiformes,  puis  se 
segmentent  ;  il  s'opère  de  la  sorte  une  production  active  de  tissu 
cellulaire  nouveau  qui  comprime  les  éléments  nerveux  et  provoque 
bientôt  leur  atrophie. 
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Le  tissu  cellulaire  de  nouvelle  formation  s'organise  en  faisceaux 
qui  affectent  une  disposition  striée  comme  les  fibres  nerveuses  elles- 
mêmes  entre  lesquelles  il  se  trouve.  Concurremment,  les  fibres 
perpendiculaires  ou  radiées  de  MûUer,  sont  aussi  le  siège  d'une 
prolifération  manifeste  ;  des  amas  de  noyaux  nouveaux  se  grou- 
pent à  leur  surface,  leur  contenu  nucléolaire  se  segmente  et 
donne  naissance  à  des  fibres  nouvelles.  C'est  vers  l'insertioh  des 
fibres  perpendiculaires  que  se  remarquent  les  changements  les  plus 
considérables  ;  en  ce  point,  les  fibres  s'élargissent  et  affectent  par- 
fois^ ainsi  que  l'a  signalé  Schweigger,  cette  disp'osition  striée  dont  il 
vient  d'être  question.  Pendant  que  cette  hyperplasie  du  tissu  cellu- 
laire rétinien  suit  son  évolution  en  provoquant  par  compression 
l'atrophie  plus  ou  moinscomplète  des  fibres  nerveuses ,  puis  des 
cellules  ganglionnaires,  la  couche  des  bâtonnets,  les  couches  gra- 
nuleuses externes  ne  présentent  que  peu  d'altérations.  Ce  n'est 
qu'à  une  période  plus  avancée,  lorsque  le  travail  pathologique 
s'est  généralisé,  que  ces  derniers  éléments  disparaissent  après  avoir 
pris  un  aspect  finement  granulé. 

Les  éléments  cellulaires  nouveaux  subissent  à  leur  tour  des 
modifications;  ils  se  remplissent  de  molécules  de  graisse,  puis 
se  détruisent  complètement.  Toutefois  ce  serait  une  erreur  de 
considérer  cette  dégénérescence  graisseuse  comme  le  terme  con- 
stant des  altérations  de  la  rétine.  L'hyperplasie  cellulaire  peut 
persister  pendant  un  temps  fort  long  sans  être  suivie  des  méta- 
morphoses régressives  ordinaires. 

Lorsque  l'irritation  affecte  les  couches  externes,  les  modifications 
du  tissu  apparaissent  suivant  un  ordre  analogue  :  accroissement 
du  réseau  cellulaire  qui  occupe  la  couche  granuleuse  externe, 
désagrégation,  puis  destruction  des  éléments  nerveux  eux-mêmes. 
Quelquefois,  selon  l'observation  d'Iwanofi,  ils  subissent,  avant  de 
disparaître,  la  dégénérescence  colloïde. 

Le  tissu  cellulaire,  qui  forme  la  membrane  limitante  externe 
de  Schultze,  participe  aussi  au  mouvement  hyperplasique  et  donne 
naissance  à  des  espèces  de  trabécules,  qui  se  mettent  directement 
en  communication  avec  les  éléments  cellulaires  de  la  choroïde. 
Celle-ci  dans  ces  cas  devient  le  siège  d'altérations  profondes.  En 
certains  endroits  les  vaisseaux  de  la  couche  chorio-capillaire  su- 
bissent un  épaississement  scléreux  qui  diminue  leur  calibre  et 
même  les  rend  inperméables.  Les  cellules  de  la  couche  épithé- 
liale  se  détruisent,  le  pigment  qu'elles  renferment  se  désagrège. 
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s'accumule  sur  certains  points  et  pénètre  facilement  dans  le  tissu 
rétinien  altéré.  Dans  un  cas  observé  par  Schweigger,  il  existait  au 
contraire  une  prolifération  abondante  de  Tépithélium  choroïdien. 

La  dégénérescence  graisseuse,  qui  représente  l'une  des  phases 
terminales  de  Thyperplasie  cellulaire,  appartient  plus  particulière- 
ment mais  non  exclusivement  à  une  forme  spéciale  de  la  rétinite, 
la  rétinite  albuminurique.  Wirchow  et  Mûller  ont  démontré  que 
c'est  ordinairement  par  la  couche  granuleuse  externe  qu'elle  débute, 
mais  les  cellules  ganglionnaires  et  les  fibres  nerveuses  peuvent  aussi 
se  scléroser.  L'altération  se  montre  habituellement  en  foyers  ar- 
rondis qui  font  saillie  autant  du  côté  de  la  choroïde  que  du  corps 
vitré.  Cette  disposition  ajoutée  au  peu  de  régularité  du  travail 
d'hypertrophie,  a  pour  conséquence  de  créer  dans  le  tissu  rétinien 
des  inégalités  d'épaisseur,  des  saillies  assez  marquées  pour  être 
constatées  à  l'ophthalmoscope.  Les  vaisseaux  capillaires  qui  ram- 
pent autour  des  foyers  de  sclérose  et  de  dégénérescence  graisseuse 
^participent  souvent  à  cette  transformation. 

La  dégénérescence  graisseuse  des  couches  granuleuses  affecte  le 
plus  souvent  la  forme  de  petites  taches  arrondies,  situées  derrière 
le  plan  vasculaire. 

Les  altérations  qui  ont  pour  siège  les  fibres  radiées  affectent  une 
disposition  rayonnée  ou  striée. 

Enfin,  la  sclérose  des  éléments  nerveux  se  présente  sous  l'aspect 
de  petites  taches  blanches  situées  en  avant  des  vaisseaux  rétiniens  et 
fréquemment  entourées  de  légères  extravasations  sanguines  que  le 
miroir  ne  découvre  qu'à  l'aide  d'un  fort  grossissement. 

Malgré  la  multiplicité  des  détails,  on  voit  que  les  altérations  pa- 
thologiques de  la  rétine  peuvent  être  résumées  en  peu  de  mots  : 
tout  d'abord,  hypertrophie  du  tissu  cellulaire,  qui  subit  ensuite  une 
série  de  transformations  régressives,  et  plus  spécialement,  dans  cer- 
taines formes  de  rétinite,  la  dégénérescence  graisseuse,  puis  destruc- 
tion par  atrophie  ou  par  transformation  scléreuïe  des  éléments  ner- 
veux qui  sont  en  rapport  avec  le  tissu  cellulaire  altéré.  Ces  deux 
ordres  de  modifications,  dont  l'une  est  la  conséquence  de  l'autre, 
ne  sont  pas  toujours  en  corrélation  comme  on  pourrait  le  croire  ; 
c'est  ainsi  que  dans  certains  cas  où  l'on  constate  soit  une  hyperplasie 
très-active,  soit  une  dégénérescence  graisseuse  étendue  des  fibres 
perpendiculaires,  les  éléments  nerveux  sont  relativement  peu  alté- 
rés; l'inverse  s'observe  de  même. 

Dans  la  majorité  des  cas,  l'hypertrophie  du  tissu  conjonctif  réti- 
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m'en  est  limitée  aux  parties  de  la  rétine  qui  avoisinent  la  papille  ; 
mais  elle  s'étend  aussi  quelquefois  jusqu'à  cette  dernière  et  même 
jusque  dans  le  nerf  optique.  Il  existe  dans  les  Leçons  dophihalmo- 
scopie  de  Schweigger,  un  très-bel  exemple  de  cette  extension.  Elle  a 
pour  effet  de  tuméfier  considérablement  la  papille  qui  non-seule- 
ment s'élève  alors  au-dessus  de  son  niveau  normal,  mais  se  déve- 
loppe aussi  latéralement  et  refovle  les  couches  externes  de  la  rétine, 
loin  de  l'entrée  du  nerf  optique.  On  conçoit  sans  peine  que  de 
telles  conditions,  par  la  compression  exercée  sur  les  troncs  vascu- 
laires,  soient  de  nature  à  provoquer  une  transsudation  séreuse 
dans  toute  l'étendue  du  tissu  rétinien  et  aussi  la  turgescence  pas- 
sive des  petits  vaisseaux  qui  circulent  dans  le  tissu  papillaire. 

L'hyperplasie  du  tissu  cellulaire  peut  atteindre  également  la 
tunique  des  vaisseaux.  Elle  a  pour  effet  d'en  augmenter  l'épaisseur 
et  d'en  diminuer  le  calibre.  Cette  extension  est  possible  avec  toutes 
les  formes  de  la  rétinite.  On  doit  à  Iwanoff  l'examen  anatomo- 
pathologique  de  deux  cas  dans  lesquels  le  travail  d'hypertrophie 
semblait  s'être  localisé  à  peu  près  exclusivement  dans  la  tunique 
adventice  des  vaisseaux.  Ces  faits  lui  ont  paru  différer  assez  des 
conditions  ordinaires  pour  constituer  une  espèce  spéciale  décrite 
par  lui  sous  le  nom  deHétinite  péri-vasculaire.  L'examen  microsco- 
pique lui  apprit  que  les  éléments  nerveux  de  la  rétine  étaient 
dans  un  état  de  conservation  assez  complet.  Le  tissu  cellulaire  du 
stroma  rétinien,  au  contraire,  était  épaissi,  mais  non  par  le  fait  d'une 
hypertrophie  généralisée,  dans  laquelle  chaque  faisceau  se  serait 
accru  en  volume  et  en  résistance,  car  le  stroma  lui  a  paru  au 
contraire  plus  distendu,  moins  condensé  qu'à  l'état  normal,  de  telle 
sorte  que  les  éléments  rétiniens  étaient  en  quelque  sorte  dissous 
par  un  exsudât  séreux  interstitiel.  Les  changements  réellement 
importants  siégeaient  dans  les  parois  des  vaisseaux  ;  la  couche 
interne  et  la  couche  moyenne  avaient  conservé  leur  aspect  normal, 
mais  la  couche  externe  ou  adventice  était  profondément  modifiée  et 
son  tissu  cellulaire,  transformé  en  une  agglomération  épaisse  de 
noyaux  à  formes  variables  et  contenus  dans  un  réseau  de  fibres  ex- 
trêmement ténues.  Cette  prolifération  des  noyaux  de  la  tunique 
adventice,  commençait  dans  l'épaisseur  même  du  nerf  optique  ; 
elle  était  beaucoup  plus  accusée  sur  le  trajet  des  artères  que  sur 
celui  des  veines.  Les  vaisseaux  capillaires  étaient  également  alté- 
rés, mais  à  un  degré  beaucoup  plus  faible.  La  papille  optique 
devint  malade  à  son  tour ,  elle  se  tuméfia  par  suite   de  Thy- 
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pertrophie  du  tissu  cellulaire  qu^elle  renferme  normalemeat.  Les 
détails  qui  précèdent,  puisés  dans  la  note  qu'Iwanoff  a  publiée  à  ce 
sujet,  empruntent  un  intérêt  nouveau  à  cette  circonstance,  que 
Rindûeisch  et  Leidesdorf  ont  rencontré  récemment  une  altération 
identique  des  vaisseaux  du  cerveau  dans  la  dégénérescence  grise. 
—  Depuis  la  description  de  Iwanoff,  quelques  bonnes  observa- 
tions de  cette  curieuse  affection  ont  été  publiées;  Tune  d'elles 
a  été  présentée  en  1864  par  Nagel  au  Congrès  ophtbalmologi- 
que  de  Bruxelles;  une  seconde  est  rapportée  dans  Touvrage 
de  Wecker,  Nous  avons  rencontré  nous -même  un  troisième 
fait  dont  il  a  été  possible  de  prendre  Timage  opbthalmosco- 
pique. 

Procédé  d'exploration.  —  Procédé  par  l'image  renversée 
avec  une  lentille  à  court  foyer.  On  complétera  l'observation,  s'il  y 
a  lieu,  par  l'examen  à  l'image  droite. 

siinaes  opbitaïaimoscoplciiies.  —  Les  altérations  de  la  rétine 
ont  toutes  pour  conséquence  d'en  diminuer  la  transparence,  et  de 
troubler  en  totalité  ou  partiellement  l'image  ophtbalmoscopique. 
A  l'état  normal,  la  rétine  ne  se  voit  pas,  elle  n'est  indiquée 
que  par  son  système  vasculaire.  A  l'état  pathologique,  elle  de- 
vient opaque  et  par  ce  fait,  visible  :  l'opacité  rétinienne  est  le 
caractère  opbthalmoscopique  fondamental  de  toutes  les  affections 
de  la  membrane  nerveuse.  Elle  a  pour  effet  inévitable  de  masquer 
ce  qui  se  trouve  derrière  elle,  à  savoir,  les  limites  de  la  papille, 
fréquemment  les  vaisseaux  rétiniens,  enfin  et  surtout  la  choroïde  ; 
celle-ci,  au  lieu  d'apparaître  avec  sa  couleur  rouge  orangé,  est  terne, 
jaune  sale  ou  complètement  voilée.  Si  l'opacité  se  trouve,  ce  qui 
arrive  le  plus  souvent,  dans  le  voisinage  de  la  papille,  celle-ci  perd 
ses  caractères,  ses  bords  sont  effacés,  ses  zones  confondues,  et  elle 
n'est  plus  reconnaissabie  que  par  le  point  d'émergence  des  vais- 
seaux. 

Les  opacités  rétiniennes  se  présentent  sous  des  aspects  bien  diffé- 
rents; tantôt  c'est  une  auréole  grisâtre  qui  entoure  la  papille 
{pi.  XVII,  fig.  2,  3,  4),  ailleurs,  une  sorte  de  nuage  vaporeux 
situé  quelque  part  dans  le  champ  rétinien.  Dans  d'autres  cas,  cet 
état  nuageux  est  général  {pi.  XVII,  /iff.  4).  Enfin  le  plus  fréquem- 
ment, ces  opacités  se  montrent  sous  la  forme  de  taches  plus  ou 
moins  arrondies,  plus  ou  moins  brillantes,  disséi^inées  sur  la 
surface  de  la  rétine  {pi.  XVII,  /iff.  1,  2,  3  ;  />/.  XIX,  fig.  1,  2). 

La  plupart  de  ces  altérations  appartiennent  aux  couches  in- 
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ternes,  et  présentent,  quand  on  les'examine  à  un  fort  grossisse- 
ment, une  disposition  striée,  rappelant  la  direction  des  fibres  ner- 
veuses. Toutefois  Tanatomie  pathologique  a  démontré,  ainsi 
que  nous  l'ayons  dit,  que  cet  aspect  était  dû  à  Taltération  non  des 
fibres  elles-mêmes,  mais  bien  des  fibres  radiaires  qui  ont  le 
même  arrangement.  Wirchow  a  constaté  dans  un  cas  -d'albu- 
buminurie  que  cette  disposition  radiée  était  due  à  la  dégénéres- 
cence graisseuse  des  extrémités  des  fibres  radiaires.  La  même  appa- 
rence peut  être  produite  par  une  sclérose  de  ces  mêmes  fibres 
considérablement  élargies  au  niveau  de  la  membrane  limitante. 

L'examen  des  vaisseaux  rétiniens  réclame  la  plus  grande  atten- 
tion. Le  plus  souvent,  il  existe,  au  début  du  mal,  une  véritable 
hypérhémie.  Les  veines  sont  grosses,  tortueuses,  elles  rampent 
à  des  profondeurs  inégales  dans  le  tissu  rétinien  altéré,  ce  qui  leur 
donne  un  aspect  tout  particulier.  Les  artères  ne  sont  pas  dilatées, 
elles  paraissent  plus  petites  au  contraire,  ne  fût-ce  qu'en  raison  de 
Taugmentation  de  volume  des  veines  qui  servent  de  terme  de  com- 
paraison. Mais  elles  subissent  une  diminution  réelle,  due  à  la  propa- 
gation du  travail  hyperplasique  jusqu'au  tissu  cellulaire  de  la  lame 
criblée.  Dans  ces  conditions  le  nerf  optique  tend  à  augmenter  de  vo- 
lume vers  le  point  où  il  est  entouré  delà  sclérotique,  et  l'anneau 
fibreux  sclérotical  étant  inextensible,  il  en  résulte  une  compres- 
sion des  vaisseaux  rétiniens.  Cette  sorte  d'étranglement  pro- 
voque dans  la  circulation  artérielle  une  gêne  qui  diminue  le 
calibre  des  artères  et  une  gêne  de  la  circulation  veineuse  qui  aug- 
mente celui  des  veines. 

Les  opacités  rétiniennes  des  couches  internes,  siégeant  en  avant 
du  plan  vasculaire,  cachent  entièrement  les  vaisseaux  de  second 
ordre,  elles  voilent  plus  pu  moins  en  certains  points  de  leur  trajet 
les  vaisseaux  principaux.  Ceux-ci  surtout  au  voisinage  de  la  papille 
perdent  la  netteté  de  leurs  contours,  l'éclat  de  leur  couleur  ;  ils  pa- 
raissent interrompus,  coupés  en  tronçons  isolés,  au  niveau  des 
points  où  le  tissu  rétinien  est  assez  épais  ou  assez  peu  transparent 
pour  les  masquer  entièrement.  {pL  XVII, /î^.  i;pL  XIX, /îy.  1, 
2,  3,  4  ;  ;>/.  XX, /î|7.  1.) 

Des  hémorrhagies  accompagnent  souvent  la  rétinite  ;  toutefois, 
leur  présence  n'a  qu'une  valeur  secondaire,  d'abord  parce  qu'elles 
ne  sont  pas  constantes,  ensuite  parce  qu'elles  peuvent  exister  en 
grand  nombre,  sans  être  dues  à  un  état  inflammatoire. 

signes  ronctionnels.  —  INous  avons  déjà  dit  précédemment 
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que  dans  les  affections  de  la  rétine,  il  n'existe  souvent  aucun  rap- 
port entre  les  troubles  visuels  et  les  altérations  constatées  à  l'oph- 
thalmoscope.  En  voici  la  raison.  Les  signes  ophihalmoscopiques 
ne  sont  pas  dus,  la  plupart  du  temps  ,  nous  l'avons  établi,  à 
une  modification  des  éléments  nerveux;  d'autre  part,  les  al- 
térations de  ces  éléments  peuvent  exister  sans  être  appréciables. 
C'est  surtout  à  propos  de  la  rétinite  que  l'on  est  parfois  surpris, 
soit  de  constater  une  abolition  complète  de  la  vision,  alors  que  le 
miroir  ne  révèle  qu'un  trouble  léger  dû  à  une  transsudation  sé- 
reuse ;  soit  de  rencontrer  des  foyers  nombreux  et  très-étendus  de  dé- 
générescence graisseuse  ou  scléreuse,  des  foyers  hémorrhagiques 
multiples,  sans  que  l'acuité  visuelle  ait  faibli  considérablement, 
sans  que  le  champ  visuel  soit  profondément  altéré.  Il  est  même  des 
cas  incontestables  dans  lesquels  on  n'observe  aucun  trouble  fonc- 
tionnel. 

Les  modifications  apportées  à  la  vision  par  la  rétinite  sont  de 
deux  ordres  :  la  sensibilité  sensoriale  peut  être  diminuée  ou  per- 
vertie, et  le  champ  de  la  vision,  plus  ou  moins  profondément  altéré. 

La  diminution  de  la  sensibilité  se  constate  et  se  mesure  exacte- 
ment avec  l'échelle  typographique;  sa  perversion  se  reconnaît  en 
offrant  successivement  à  l'œil  les  diverses  couleurs  du  spectre. 
Pour  faciliter  cette  épreuve  dans  me%  conférences,  j'ai  fait  dis- 
poser depuis  longtemps  sur  de  petits  cartons  une  gamme  de  cou- 
leurs, semblable  à  celle  qui  a  été  imaginée  par  Chevreul,  mais 
beaucoup  moins  riche  de  nuances.  En  un  instant,  on  peut  s^assu- 
rer  d'une  façon  suffisamment  rigoureuse  pour  la  clinique,  que 
les  couleurs  ne  sont  plus  également  perçues  ;  certaines  d'entre  elles, 
principalement  le  rouge,  sont  vues  en  gris  ou  en  noir,  d'autres 
sont  accusées  parleurs  couleurs  fondamentales;  ainsi  le  vert  sera  vu 
soit  en  jaune  soit  en  bleu,  ou  réciproquement.  En  d'autres  termes  et 
sans  entrer  dans  plus  de  détails  à  propos  d'une  question  trop  peu 
étudiée  encore,  les  affections  de  la  rétine  donnent  naissance  à  un 
daltonisme  pathologique. 

Ce  daltonisme  est  fréquent,  mais  pas  constant;  il  est  très-variable 
dans  son  expression  suivant  les  individus,  et  aussi  suivant  les  jours 
chez  le  même  individu.  ToutrécemmentGalezowski, dans  un  intéres- 
sant travail,  a  proposé  une  nouvelle  méthode  diagnostique, fondée  sur 
l'altération  du  sens  des  couleurs  et  à  laquelle  il  a  donné  le  nom  nou- 
veau de  chromatoscopie ;  par  ce  moyen,  il  serait  possible,  d'après 
l'auteur,  de  reconnaître  l'existence  d'affections  de  la  rétine  et  du  nerf 
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optique  qui  ne  se  traduiraient  par  aucun  trouble  fonctionnel  ni  par 
aucune  altération  visible  à  rophthalmoscope.  Il  en  est  de  la  chro- 
matoscopie  comme  de  la  cérébroscopie.  Nous  croyons  peu  à  leur 
avenir  et  aux  services  qu'elles  rendront  à  la  clinique  :  Taltération  du 
sens  des  couleurs  n'est  point  constante ,  elle  fait  plus  souvent  défaut 
que  d'autres  troubles  visuels  plu«  importante,  «lie  est  assez  diffi- 
cile à  constater,  pliis  encore  à  préciser,  elle  réclame  de  la  part 
du  malade  un  certain  degré  d'intelligence  et  d'attention.  La 
dischromatopsie  est  un  élément  de  diagnostic  important,  que  l'on 
oe  doit  pas  négliger,  mais  qu'il  faudrait  bien  se  garder  de  prendre 
pour  guide  principal  à  l'exclusion  d'autres  symptômes  plus  sûrs  et 
plus  faciles  à  reconnaître. 

Mais,  si  l'altération  du  sens  des  couleurs  n'a  pas  toute  la  signifi- 
cation clinique  que  l'on  a  voulu  lui  donner,  elle  n'en  demeure  pas 
moins  l'une  des  plus  intéressantes  questions  de  physiologie  patho- 
logique réservées  à  l'avenir.  C'est  dans  cette  voie  apparemment  que 
Ton  trouvera  de  nouveaux  faits,  capables  d'apporter  la  lumière  sur 
rétat  organique  et  fonctionnel  du  daltonisme,  et  d'une  façon  plus 
générale  sur  le  mode  de  perception  des  couleurs. 

A  mesure  que  la  rétine  devient  moins  sensible,  elle  a  besoin,  pour 
être  impressionnée,  d'une  lumière  plus  vive;  aussi  les  malades  ces- 
sent-ils d'y  voir  après  le  coucher  du  soleil,  ou  bien  lorsqu'ils  en- 
trent dans  un  appartement  sombre.  Cette  véritable  héméralopie 
symptomatique  est  le  signe  constant  d'une  forme  spéciale  de  réti- 
nite,  la  rétinite  pigmentaire. 

Le  champ  de  la  vision  est  presque  toujours  altéré  dans  la  réti- 
nite ;  il  peut  l'être  de  deux  façons  différentes  qui  sont  en  rapport 
avec  le  siège  du  mal.  Lorsque  l'affection  débute  vers  Yora  serrata 
pour  gagner  de  proche  en  proche  la  région  polaire,  comme  il  arrive 
dans  la  rétinite  pigmentaire,  le  chanip  visuel  se  rétrécit  régulière- 
ment de  la  périphérie  vers  le  centre.  L'acuité  visuelle  centrale  reste 
assez  bonne,  les  malades  peuvent  encore  déchiffrer  à  une  bonne  lu- 
mière les  plus  fins  caractères  de  l'échelle,  mais  à  3  ou  4  pouces 
(0",081  à0'°,108)  en  dehors  du  point  de  fixation,  ils  ne  distinguent 
plus  rien  du  tout:  il  en  résulte  pour  eux  une  grande  gêne  dans  l'o- 
rientation, le  regard  devient  mobile,  vacillant,  inquiet,  il  se  promène 
avec  rapidité  dans  toutes  les  directions  sur  les  objets  environnants. 
Cet  état  déjà  si  précaire  n'est  pas  durable  et  après  un  certain  temps, 
à  mesure  que  l'affection  fait  des  progrès,  la  vision  centrale  elle-même 
diminue  rapidement  et  conduit  à  une  cécité  complète  et  définitive. 

15 
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Dans  une  seconde  forme  d'altérations,  celle  qui  appartient  à 
la  plupart  des  rétinites,  le  malade  constate  la  présence  d'un 
certain  nombre  de  mouches  fixes  ou  scotomes  ;  il  raconte  qu'en 
lisant,  il  voit  autour  du  mot  fixé  des  points,  des  masses  noires, 
disséminées,  qui  ne  changent  de  place  que  pendant  les  mou- 
vements du  globe.  Ces  taches  gôn^nt  nécessairement  la  vision. 
Si  elles  sont  rapprochées  du  point  de  fixation,  elles  couvrent  une 
partie  des  mots  ou  des  mots  tout  entiers,  de  telle  sorte  qu'une  ligne 
imprimée  apparaît  au  patient  sous  Taspect  informe  d'une  réunion 
de  lettres,  de  monosyllabes,  de  mots,  détachés  et  sans  suite  ;  ce  n'est 
que  par  des  déplacements  appropriés  de  la  tête  que  la  lecture  est 
encore  possible.  Dans  d'autres  cas,  tout  un  côté  du  champ  visuel 
est  aboli  ;  le  malade  fixe-t-il  une  page  d'un  livre,  il  voit  distincte- 
ment le  commencement  de  toutes  les  lignes  que  peut  embrasser 
le  regard,  mais,  la  fin  est  voilée  par  un  nuage  gris  ou  tout  à  fait 
noir.  Ces  imperfections  sont  dans  une  certaine  mesure  corrigées  ou 
atténuées  dans  la  vision  binoculaire,  parce  que  ce  qui  n'est  pas  vu 
d'un  côté  peut  être  vu  de  l'autre  ;  il  importe  donc  de  n'interroger 
qu'un  seul  œil  à  la  fois.  Les  taches  aveugles  dans  le  champ  de  la 
vision  correspondent  aux  parties  de  la  rétine  devenues  insensibles. 
Il  est  des  cas  assez  nombreux  dans  lesquels  l'exploration  du  champ 
visuel  permet  de  fixer  à  l'avance  le  siège  de  l'altération. 

Les  affections  de  la  rétine,  tout  en  lui  faisant  perdre  sa  sensibilité 
spéciale,  la  rendent  le  plus  souvent  très-impressionnable  à  la  lu- 
mière. La  vision  est  affaiblie,  mais  l'impressionnabilité  à  la  douleur 
est  augmentée;  il  se  produit  là  un  dédoublement  de  deux  espèces 
de  seilsibilité  qui  n'est  pas  sans  analogie  avec  celui  que  l'on  observe 
pour  d'autres  nerfs  de  la  sensibilité  sensoriale  ou  générale. 

Diasnofitle.  —  Le  diagnostic  de  la  rétinite  est  le  plus  souvent 
très-facile  ;  il  a  pour  base  la  constatation  des  opacités  rétiniennes  et 
des  troubles  visuels  qui  en  sont  la  conséquence.  Quand  les  opacités 
sont  représentées  par  un  nuage  grisâtre  dû  à  de  l'infiltration  qui 
ternit  tout  ou  partie  de  l'image  ophthalmoscopique,  l'affection  ne 
peut  être  confondue  qu'avec  des  opacités  du  corps  vitré  ou  de  l'ap- 
pareil cristallinien.  Nous  avons  indiqué  précédemment  les  carac- 
tères différentiels  de  ces  diverses  affections. 

Lorsqu'elles  se  présentent  sous  la  forme  de  stries,  de  plaques 
blanches  ou  jaunâtres,  elles  ne  peuvent  être  méconnues,  même 
par  un  observateur  peu  attentif;  mais  elles  peuvent  être  confon- 
dues avec   les  taches  blanches ,  brillantes ,  constituées   par  des 
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faisceaux  de  fibres  opaques,  prolongées  exceptionnellement  sur  la 
rétine  chez  quelques  sujets.  Gomme  les  opacités  pathologiques,  elles 
affectent  une  disposition  striée,  elles  voilent  les  vaisseaux  rétiniens  ; 
mais  elles  s'en  distinguent  par  la  régularité  de  leur  disposition,  car 
elles  entourent  constamment  la  papille  du  côté  opposé  à  la  tache 
jaune  ;  elles' sont  limitées  à  cette  région,  jamais  accompagnées  d'in- 
filtration ni  d'altérations  choroïdiennes.  En  outre,  elles  empiètent 
souvent  sur  le  disque  de  la  papille  même,  dont  elles  couvrent  le 
quart,  le  tiers  externe  (image  renversée)  jusqu'au  point  d'émer- 
gence des  vaisseaux,  c'est-à-dire,  jusqu'au  point  d'inflexion  des 
faisceaux  de  fibres. 

Les  opacités  pathologiques  n'envahissent  jamais  la  surface  de  la 
papille  de  cette  façon  :  lors  même  que  l'hypertrophie  cellulaire 
s'étend  jusqu'au  nerf  optique,  elle  détermine  un  gonflement  œdé- 
mateux du  nerf  tout  entier,  de  couleur  grise  ou  jaune,  parsemée  de 
quelques  fines  stries  blanchâtres  ou  de  petits  foyers  hémorrhagi- 
ques.  Les  opacités  rétiniennes  siègent  de  préférence  au  côté  externe 
de  la  papille,  vers  la  région  de  la  macula^  elles  sont,  en  outre,  irré- 
gulièrement disséminées.  Enfin,  lorsqu'elles  occupent  les  couches 
externes,  elles  sont  situées  derrière  les  vaisseaux  rétiniens. 

Le  diagnostic  devient  plus  difficile  s'il  s'agit  de  distinguer  les 
opacités  de  la  rétine  des  altérations  choroïdiennes,  plaques  exsu- 
datives  ou  plaques  atrophiques. 

Les  altérations  de  la  rétine  couvrent  les  vaisseaux  rétiniens  lors- 
qu'elles siègent  dans  les  couches  internes,  ce  qui  existe  le  plus  sou- 
vent. Toutefois,  il  est  rare  qu'elles  soient  assez  développées  pour 
les  couvrir  entièrement,  elles  les  voilent  à  demi,  et  sur  certains 
points  seulement  ;  parfois  elles  les  accompagnent  dans  une  certaine 
partie  de  leur  trajet,  formant  le  long  de  leurs  parois  une  bandelette 
ou  un  liséré  blanchâtres.  Dans  cette  forme  spéciale,  on  observe 
fréquemment  la  disposition  striée. 

Les  altérations  choroïdiennes  sont  plus  profondément  situées, 
les  vaisseaux  rétiniens  passent  nettement  au-devant,  la  lumière 
qu'elles  réfléchissent  donne  même  à  ces  derniers  un  éclat  excep- 
tionnel; elles  sont  en  plaques  rondes  ou  allongées;  leur  surface  ou 
leurs  bords  présentent  des  débris  de  la  choroïde,  soit  quelques 
vaisseaux  isolés,  soit  de  petits  ilôts  de  tissu  choroïdien,  soit  des 
masses  de  pigment  disséminées  ou  disposées  en  liséré  noir  à  leur 
pourtour.  La  difficulté  devient  sérieuse,  lorsque  les  opacités  occu- 
pent les  couches  externes;  ici  en  effet,  l'état  des  vaisseaux  rétiniens 
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ne  peut  plus  servir  de  guide,  puisque  dans  un  cas  comme  dans  l'au- 
tre, l'altération  siège  en  arrière  d'eux.  Il  en  est  de  même  de  la  dis- 
position striée  qui  ne  se  rencontre  plus  ;  ajoutons  enfin  qu'elles  sont 
accompagnées  parfois  de  dépôts  pigmentaires.  Dans  de  telles  con- 
ditions, il  est  impossible  de  préciser  avec  le  miroir  le  siège  de  l'al- 
tération, mais  il  est  vrai  de  dire,  quo  la  plupart  du  temps  elle  n'est 
point  limitée,  et  que  le  peu  de  certitude  du  diagnostic  différen- 
tiel provient  de  ce  que  les  altérations  intéressant  les  couches  ex- 
ternes provoquent  habituellement  des  modifications  dans  la  partie 
sous-jacente  de  la  choroïde. 

Ce  que  l'examen  d'une  seule  tache  ne  peut  faire,,  l'exploration 
de  la  totalité  du  fond  de  l'œil  le  permet  habituellement;  il  y  a  dans 
le  siège,  le  groupement  des  opacités,  dans  certains  caractères  acces- 
soires une  physionomie  qui  appartient  de  préférence  à  telle  ou  telle 
variété  de  rétinite.  Les  deux  formes  auxquelles  nous  faisons  surtout 
allusion,  parce  qu'elles  ont  leur  siège  dans  les  couches  externes,  et 
parce  qu'elles  se  compliquent  toutes  deux  de  lésions  choroïdiennes, 
sont  la  rétinite  albuminurique  et  la  rétinite  pigmentaire.  La  nature 
et  le  siège  d'une  tache  graisseuse  en  particulier,  ou  d'une  petite 
tache  pigmentaire,  peuvent  être  méconnus  ;  mais  dans  un  examen 
d'ensemble,  on  reconnaîtra  que,  dans  le  premier  cas,  les  taches 
graisseuses  sont  nombreuses,  petites,  agglomérées  en  taches  étoilées 
au  pourtour  de  la  tache  jaune  {pL  XVII,  fig.  1),  qu'elles  sont  fré- 
quemment accompagnées  d'infiltrations  rétiniennes  pèripapillaires, 
de  suffusions  sanguines  à  forme  striée,  qui  n'appartiennent  pas  à 
la  choroïdite  ;  que  dans  le  second  les  dépôts  pigmentaires  débutent 
toujours  vers  Vora  serrata^  qu'ils  ne  sont  point  accompagnés  d'opa- 
cités, qu'ils  forment  un  cercle  ou  une  portion  de  cercle,  dont  le 
pôle  postérieur  de  l'œil  est  le  centre,  qu'ils  sont  placés  le  plus  ha- 
bituellement le  long  des  vaisseaux  sous  la  forme  de  petites  masses 
isolées  rappelant  la  forme  des  corpuscules  osseux  [pL  XX,  fig.  2), 
tandis  que  les  dépôts  pjgmentaires  choroïdiens  figurent  en  masses 
plus  volumineuses,  plus  noires,  sans  siège  de  prédilection,  accom- 
pagnant le  plus  souvent  soit  des  plaques  exsudatives,  soit  des  pla- 
ques atrophiques.  ^j 

La  diminution  del'acuité  de  la  vision  et  les  altérations  du  champ 
visuel,  symptomatiques.de  la  rétinite,  n'appartiennent  pas  exclu- 
sivement à  cette  affection.  On  les  observe  aussi  et  fréquemment 
même  avec  les  troubles  et  les  opacités  soit  du  corps  vitré,  soit  de 
Tappareil  cristallinien  ;  mais  dans  ces  derniers  cas,  l'éclairage  obli- 
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que  et  remploi  du  miroir  seuls  empêchent  la  confusion.  En  outre, 
les  opacités  du  corps  vitré  produisent  des  mouches  et  des  taches, 
mobiles  comme  les  corps  opaques  dont  elles  sont  Tombre. 

Le  décollement  de  la  rétine  occasionne  des  troubles  de  la  vision 
qui  pourraient  être  à  la  rigueur  attribués  à  une  rétinite,  mais  dans  ce 
dernier  cas  le  champ  visuel  est  voilé  dans  une  de  ses  moitiés,  pres- 
que toujours  la  moitié  supérieure,  et  le  miroir  fait  voir  la  tumeur 
Tormée  par  la  membrane. 

Les  altérations  de  la  papille,  soit  primitives»  soit  symptomatiques 
d'une  lésion  cérébrale,  entraînent  aussi  une  diminution  de  Tacuité 
visuelle.  L'examen  ophthalmoscopique  lèvera  tous  les  doutes  ;  il 
en  est  de  même  pour  les  excavations  pathologiques  du  nerf  op- 
tique. 

On  voit  par  ce  qui  précède  que  le  diagnostic  général  de  la 
rétinite  est  rarement  embarrassant. 

Quant  au  siège  anatomique  des  opacités,  ce  n'est  qu'en  tenant 
compte  des  rapports  qu'elles  affectent  avec  les  vaisseaux  rétiniens 
qu'il  est  possible  d'être  éclairé.  Occupent-elles  les  couches  externes, 
les  vaisseaux  sont  plus  ou  moins  recouverts,  ne  fût-ce  que  sur  un 
point  de  leur  trajet,  tandis  que  si  elles  ont  pour  siège  les  couches 
externes,  les  vaisseaux  passent  au-devant.  Ajoutons,  comme  carac- 
tère secondaire,  que  dans  le  premier  cas,  il  se  produit  à  la  surface 
interne  de  la  rétine  des  changements  de  niveau,  appréciables  au 
miroir,  pourvu  toutefois  que  le  mal  ne  se  soit  pas  propagé,  comme 
il  a  de  la  tendance  à  le  faire,  vers  le  corps  vitré  et  qu'il  n'en  ait  pas 
altéré  la  transparence  au  point  de  faire  obstacle  à  l'examen. 

Enfin,  nous  avons  déjà  rappelé  à  diverses  reprises  que  les  opacités 
des  couches  internes  reflètent  la  disposition  générale  des  fibres  ner- 
veuses, qu'elles  sont  souvent  finement  striées,  qu'elles  longent  les 
vaisseaux,  tandis  que  les  altérations  des  couches  externes  ne  rappel- 
lent la  disposition  d'aucun  élément  anatomique  de  la  membrane. 
Grâce  à  ces  détails,  qui  sont  d'une  constatation  assez  délicate,  il  faut 
bien  le  reconnaître,  on  pourra  quelquefois  s'assurer  si  les  altéra- 
tions rétiniennes  ont  pour  siège  principal  les  éléments  les  plus 
essentiels  à  la  vision. 

L'anatomie  pathologique  a  fait  connaître  que  ces  altérations  dé- 
butaient par  l'élément  cellulaire,  et  n'envahissaient  que  plus  tard 
l'élément  nerveux,  que  l'un  et  l'autre  subissaient  fréquemment  la 
dégénérescence  graisseuse  ou  scléreuse.  Ces  délicatesses  histolo- 
giques  peuvent  à  peine  être  préjugées  sur  le  vivant,  parce  que  les 
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éléments  atteints  de  dégénérescence  graisseuse  donnent  une  image 
semblable  sinon  identique  à  celle  des  parties  affectées  de  sclérose, 
et  en  outre,  parce  que  les  éléments  du  tissu  cellulaire  rétinien,  et 
surtout  les  fibres  perpendiculaires  qui  se  fixent  sur  la  membrane 
limitante  ont  une  direction  telle  que  dégénérées,  elles  donnent  une 
image  qui  simule  complètement  Taltération  des  fibres  nerveuses 
elles-mêmes. 

L'opbtbalmoscope  ne  permettant  pas  toujours  de  distinguer  avec 
certitude  les  diverses  variétés  de  rétinite  admises  par  la  plupart 
des  auteurs,  il  nous  a  paru  préférable  de  réunir  tout  d'abord  en 
une  seule  description  les  signes  qui  leur  sont  communs  et  qui  per- 
mettent de  constater  Texistence  du  mal  sans  spécifier  sa  nature. 
Dans  ce  qui  va  suivre,  cette  étude  sera  complétée  en  passant  en 
revue  les  espèces,  et  en  attribuant  à  chacune  d'elles  les  caractères 
qui  la  représentent  le  mieux.  D'autres  considérations  à  ce  nouveau 
point  de  vue  viendront  en  aide  à  l'insuffisance  de  Tophlbalmo- 
scope  ;  nous  plaçons  en  première  ligne  l'état  de  la  santé  générale 
sous  la  dépendance  duquel  peut  se  trouver  l'affection  oculaire.  On 
ne  doit  pas  oublier  en  effet  que  les  altérations  rétiniennes  sont  très- 
rarement  essentielles  ou  primitives,  qu'elles  procèdent  bien  souvent 
soit  de  points  malades  profondément  cachés  dans  les  centres  nerveux, 
soit  d'une  altération  profonde  du  sang,  soit  d'une  dégénérescence 
des  reins,  etc. 

ARTICLE  VIL 
Rétinite  albuminurique. 

On  savait  depuis  longtemps,  surtout  depuis  les  travaux  de  Lan- 
douzy,  que  les  sujets  atteints  d'albuminurie  ont  fréquemment  des 
troubles  de  la  vision,  qui  étaient  désignés  sous  le  nom  d'amaurose 
albuminurique.  Depuis  que  l'application  de  l'ophthalmoscope  a 
permis  d'étudier  avec  plus  de  fruit  cette  complication ,  on  s'est 
assuré  qu'elle  ne  s'observe  pas  exclusivement  dans  la  néphrite  al- 
bumineuse  ;  c'est  ainsi  qu'elle  coïncide  assez  souvent  avec  la  dégé- 
nérescence amyloïde  des  reins.  Les  formes  de  néphrite  dans  lesquelles 
il  existe  une  altération  profonde  des  vaisseaux  du  rein  sont  celles 
qui  prédisposent  le  plus  à  la  rétinite.  On  sait  que  ces  formes  s'ac- 
'^ompagnent  fréquemment  de  troubles  généraux  de  la  circulation 

\e  lésions  athéromateuses  étendues  des  artères  et  des  capillaires. 


RËTmiTE  ALBUMINURIQUE.  231 

D'après  les  relevés  statistiques  consignés  dans  la  thèse  de  Lecor- 
ché,  et  portant  sur  un  nombre  de  286  malades  atteints  de  né- 
phrite albumineusOf  62  eurent  des  manifestations  oculaires,  soit 
1  sur  4,S,  mais  la  plupart  des  observations  sont  antérieures  à  Toph- 
thalmoscopie,  et  à  ce  titre  sujettes  à  révision. 

Nous  puisons  dans  le  même  travail  un  renseignement  intéressant 
relatif  à  Tâge  des  malades  :  sur  un  chiffre  de  42  cas  d'amblyopie 
albuminurique,  on  a  trouvé  les  proportions  suivantes  : 

Avant  iO  ans 2  fois. 

de  40  à  20  ans 4 

de  20  à  30  ans 20 

de  30  à  40  ans 12 

de  40  à  45  ans 4 

« 

Après  4S  ans,  la  rétinite  albumînurique  est  rare.  Heyman  Fa  ren- 
contrée chez  un  homme  de  36  ans;  Wagner,  chez  deux  sujets,  l'un 
de  84,  l'autre  de  62  ans  ;  enfin  Wirchow  Ta  observée  chez  deux 
vieillards  âgés,  l'un  de  69,  et  l'autre  de  80  ans. 

La  gestation  favorise  le  développement  de  cette  complication.  On 
attribue  la  même  influence  à  tout  ce  qui  tend  à  appauvrir  l'éco- 
nomie pendant  la  durée  de  la  néphrite  albumineuse,  tels  par  exem- 
ple le  diabète,  les  hémorrhagies,  etc. 

Il  serait  difficile  de  préciser  à  quelle  période  la  rétinite  est 
le  plus  à  redouter.  Parfois  l'albuminurie  existe  à  l'insu  du  malade 
pendant  un  temps  assez  long,  tant  elle  exerce  peu  d'effet  sur 
l'état  des  forces  et  sur  la  santé  générale  ;  ce  n'est  qu'au  moment 
où  la  vision  s'affaiblit  qu'on  réclame  un  conseil  et  que  l'ophthal- 
moscope  révèle  l'existence  d'un  mal  jusqu'alors  ignoré  ou  mé- 
connu. Le  plus  souvent  toutefois  la  rétine  n'est  envahie  qu'au 
moment  où  il  existe  déjà  un  trouble  profond  de  la  nutrition.  Quel- 
ques auteurs  estiment  que  la  rétention  de  l'urée  dans  le  sang,  assez 
considérable  à  cette  période,  est  la  cause  immédiate  de  Tirritation 
rétinienne.  On  peut  avec  autant  de  raisons  l'attribuer  aux  troubles 
de  la  circulation  qui  deviennent  alors  plus  marqués  et  à  la  dégéné- 
rescence athéromateuse  des  vaisseaux. 

Dans  la  rétinite  albuminurique  on  rencontre  l'hypertrophie  du 
tissu  cellulaire  rétinien,  commune  à  toutes  les  formes  de  rétinite. 
Cette  hypertrophie  envahit  assez  souvent  le  tissu  papillaire  qui  se 
tuméfie,  devient  œdémateux.  Elle  se  développe  aussi  dans  la  cou- 
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che  adventice  des  vaisseaux.  Mais  raltéraiion  caractéristique  est 
représentée  par  une  dégénérescence  graisseuse  et  scléreuse.  La 
dégénérescence  graisseuse  débute  ordinairement  par  la  couche  gra- 
nulée externe,  elle  se  développe  par  petits  foyers,  qui  se  réunissent 
pour  former  des  taches  blanches,  arrondies, -brillantes,  isolées  ou 
symétriquement  groupées  et  devant  lesquelles  passent  les  vaisseaux 
rétiniens.  La  couche  des  fibres  subit  ordinairement  la  même  alté- 
ration à  une  période  plus  avancée  du  mal. 

Les  fibres  sclérosées  se  reconnaissent  à  un  éclat  opalescent  par- 
ticulier, elles  augmentent  irrégulièrement  de  volume  et  forment 
par  leur  réunion  un  véritable  renflement  qui  fait  saillie  du  côté  de 
la  membrane  interne  et  forme  des  inégalités  de  niveau  quelquefois 
appréciables  à  rophthalmoscope.  Les  vaisseaux  de  petit  calibre 
situés  dans  le  voisinage  de  ces  amas  sclérosés  subissent  eux-mêmes 
la  dégénérescence,  ce  qui  expose  à  de  petites  hémorrhagies.  Toute- 
fois on  en  conclurait  à  tort  qu'il  existe  constamment  un  rapport 
entre  le  nombre  des  foyers  hémorrhagiques  et  le  degré  ou  l'étendue 
des  plaques  pathologiques.  On  trouve  dans  certains  cas  une  alté- 
ration profonde  et  étendue  des  vaisseaux  sans  que  le  tissu  cellu- 
laire soit  atteint  dans  la  même  proportion.  Le  contraire  se  ren- 
contre  aussi,  quoique  plus  rarement. 

H.  MûUer  a  le  premier  signalé  une  altération  concomitante  sié- 
geant dans  le  corps  vitré  ;  elle  consisterait  dans  des  modifications 
de  texture  qui  se  traduiraient  par  l'apparition  d'un  nombre  très- 
considérable  de  filaments  excessivement  fins,  entrelacés  entre  eux  et 
occupant  les  régions  qui  confinent  aux  parties  malades  de  la  rétine. 
Cette  dernière  modification  échappe  au  miroir. 

Le  même  observateur  a  aussi  constaté  la  sclérose  de  la  chorio- 
capillaire  ;  en  certains  endroits  les  vaisseaux  choroïdiens  subissent 
un  épaississement  .qui  a  pour  effet  de  rétrécir  et  même  d'obstruer 
complètement  leur  canal  ;  au  niveau  des  parties  atteintes ,  l'épî- 
thélium  choroïdal  est  ordinairement  dépourvu  de  pigment.  C'est 
à  cette  complication  du  côté  de  la  choroïde  qu'est  dû  cet  aspect 
jaunâtre  et  décoloré  de  Fimage  ophthalmoscopique,  fournie  par 
la  rétinite  albuminurique  parvenue  à  un  certain  degré  {pL  XVII, 
fig.  2  et  3). 

L'aspect  du  fond  de  l'œil  est  le  reflet  des  diverses  modifications  de 
texture  dont  il  vient  d'être  question  :  ordinairement,  le  mal  s'an- 
nonce par  un  certain  degré  d'hypérhémie  veineuse  ;  la  papille  est  vo- 
lumineuse, saillante,  d'un  blanc  jaunâtre,  ses  bords,  qui  empiètent 
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che  adventice  des  vaisseaux.  Mais  Taltération  caractéristique  est 
représentée  par  une  dégénérescence  graisseuse  et  scléreuse.  La 
dégénérescence  graisseuse  débute  ordinairement  par  la  couche  gra- 
nulée externe,  elle  se  développe  par  petits  foyers,  qui  se  réunissent 
pour  former  des  taches  blanches,  arrondies, -brillantes,  isolées  ou 
symétriquement  groupées  et  devant  lesquelles  passent  les  vaisseaux 
rétiniens.  La  couche  des  fibres  subit  ordinairement  la  même  alté- 
ration à  une  période  plus  avancée  du  mal. 

Les  fibres  sclérosées  se  reconnaissent  à  un  éclat  opalescent  par- 
ticulier, elles  augmentent  irrégulièrement  de  volume  et  forment 
par  leur  réunion  un  véritable  renflement  qui  fait  saillie  du  côté  de 
la  membrane  interne  et  forme  des  inégalités  de  niveau  quelquefois 
appréciables  à  Tophthalmoscope.  Les  vaisseaux  de  petit  calibre 
situés  dans  le  voisinage  de  ces  amas  sclérosés  subissent  eux-mêmes 
la  dégénérescence,  ce  qui  expose  à  de  petites  hémorrhagies.  Toute- 
fois on  en  conclurait  à  tort  qu'il  existe  constamment  un  rapport 
entre  le  nombre  des  foyers  hémorrhagiques  et  le  degré  ou  l'étendue 
des  plaques  pathologiques.  On  trouve  dans  certains  cas  une  alté- 
ration profonde  et  étendue  des  vaisseaux  sans  que  le  tissu  cellu- 
laire soit  atteint  dans  la  même  proportion.  Le  contraire  se  ren- 
contre aussi,  quoique  plus  rarement. 

H.  Mûller  a  le  premier  signalé  une  altération  concomitante  sié- 
geant dans  le  corps  vitré;  elle  consisterait  dans  des  modifications 
de  texture  qui  se  traduiraient  par  l'apparition  d'un  nombre  très- 
considérable  de  filaments  excessivement  fins,  entrelacés  entre  eux  et 
occupant  les  régions  qui  confinent  aux  parties  malades  de  la  rétine. 
Cette  dernière  modification  échappe  au  miroir. 

Le  même  observateur  a  aussi  constaté  la  sclérose  de  la  chorio- 
capillaire  ;  en  certains  endroits  les  vaisseaux  choroïdiens  subissent 
un  épaississement  .qui  a  pour  effet  de  i-étrécir  et  même  d'obstruer 
complètement  leur  canal  ;  au  niveau  des  parties  atteintes ,  Tépi- 
thélium  choroïdal  est  ordinairement  dépourvu  de  pigment.  C'est 
à  cette  complication  du  côté  de  la  choroïde  qu'est  dû  cet  aspect 
jaunâtre  et  décoloré  de  Timage  ophthalmoscopique,  fournie  par 
la  réduite  albuminurique  parvenue  à  un  certain  degré  {pi.  XVII, 
fig.  2  et  3). 

L'aspect  du  fond  de  l'œil  est  le  reflet  des  diverses  modifications  de 
texture  dont  il  vient  d'être  question  :  ordinairement,  le  mal  s'an- 
nonce par  un  certain  degré  d'hypérhémie  veineuse  ;  la  papille  est  vo- 
lumineuse, saillante,  d'un  blanc  jaunâtre,  ses  bords,  qui  empiètent 
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sur  l'anneau  choroïdal,  sont  mal  délimités  ;  les  vaisseaux  paraissent 
sinueux  vers  leur  point  d'émergence  [pi.  XVII,  /iç.  1).  Au  pour- 
tour de  la  papille  on  observe  une  zone  grisâtre,  de  largeur  variable 
et  formée  par  l'infiltration  séreuse  de  la  rétine  ;  elle  est  de  même 
couleur  que  la  papille  avec  laquelle  elle  se  confond  {pi.  XVII, 
fig.  2,  3).  A  une  période  plus  avancée  il  se  développe  autour  de  la 
tache  jaune  un  nombre  considérable  de  points  ou  de  petites  masses 
blanches,  éclatantes,  épaisses,  qui  sont  disséminées  ou  groupées  de 
façon  à  former  une  opacité  brillante  au  centre  de  laquelle  apparaît 
la  tache  jaune  avec  sa  couleur  rougeâtre.  En  examinant  un  peu 
attentivement  cette  opacité,  on  la  trouve  finement  striée  et  terminée 
par  des  prolongements  radiaires. 

Les  vaisseaux  rétiniens  qui  passent  à  ce  niveau  sont  le  plus  sou- 
vent voilés  ou  complètement  masqués.  La  figure  1  de  la  plan- 
che XVII,  déjà  citée,  reproduit  fidèlement  l'aspect  et  la  disposition 
de  cette  forme  d'altération  qui  est  due  à  la  dégénérescence  grais- 
seuse ou  scléreuse  des  fibres  perpendiculaires  de  la  rétine. 

A  une  plus  grande  distance  de  la  papille  et  de  la  tache  jaune,  dans 
la  région  de  Vora  serrata^  il  se  développe  vers  la  même  époque  un 
nombre  considérable  de  petites  plaques  jaunâtres,  arrondies,  rares 
sur  certains  points,  confluentes  sur  certains  autres.  Ces  taches  pa- 
thologiques de  diverses  natures  et  de  formes  variables  sont  entremê- 
lées ou  entourées  de  foyers  apoplectiques  que  l'on  rencontre  sur- 
tout dans  le  voisinage  des  vaisseaux  et  qui  afiectent  la  disposition 
de  suffusions  arrondies  ou  de  traînées  finement  striées  [pi.  XVII, 
fig,  2).  Ces  infiltrations  sanguines,  dues  à  la  dégénérescence  des  pa* 
rois  vasculaires,  subissent  l'évolution  régressive  habituelle  des  dé- 
pôts sanguins  de  la  rétine,  elles  se  décolorent  progressivement  et 
finissent  par  ne  laisser  qu'une  tache  d'un  blanc  jaunâtre,  légère- 
ment ombrée  sur  ses  bords  [pL  XVII,  fig.  3). 

Dans  certains  cas  l'image  ophthalmoscopique  perd  sa  couleur 
rouge  orangé,  elle  devient  jaune  ou  brunâtre. 

Les  troubles  visuels  déterminés  parla  rétinitealbuminurique  ne 
présentent  rien  de  spécial  ;  ils  sont  tels  que  nous  les  avons  décrits  à 
propos  de  la  rétinite  en  général. 

On  rencontre  dans  quelques  cas  de  petits  décollements  occasion- 
nés par  l'abondance  de  l'exsudation  séreuse  qui  non-seulement  pé- 
nètre le  tissu  rétinien,  mais  se  réunit  encore  en  couche  mince  entre 
la  rétine  et  la  choroïde.  En  groupant  entre  eux  les  signes  ophthal- 
moscopiques  précédents,  on  peut,  bien  qu'ils  n'aient  rien  d'abso- 


234  OPHTHALMOSCOPIE. 

Itimeni  caractéristique,  reconnaître  sûrement  la  nature  de  Talté- 
ration  rétinienne..  II  arrive  même,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  déjà, 
q»e  Tophthalmoscope  signale  le  premier  l'existence  d'une  albumi* 
nriirie  non  soupçonnée  jusqu'alors. 

La  rétinite  albuminurique  a  une  marche  très-variable  ;  lors- 
qu'elle est  provoquée  par  la  présence  accidentelle  de  l'albumine 
dans  l'urine,  elle  disparait  avec  la  cause  qui  l'a  fait  naître.  Dans 
d'autres  cas  elle  entraine  en  quelques  jours  une  cécité  complète, 
due  à  une  transsudation  séreuse  très-abondante.  Le  plus  souvent 
elle  affecte  une  marche  progressive,  mais  extrêmement  lente,  et  le 
malade  succombe  avant  que  les  troubles  visuels  soient  devenus 
bien  graves. 

Cette  affection  peut-elle  guérir?  Oui,  si  elle  est  limitée  à  une  sim- 
ple hypérhémie  suivie  d'œdème.  Malgré  quelques  opinions  contrai- 
res, il  n'en  est  plus  de  même  lorsque  des  altérations  de  tissu  se 
sont  produites.  On  conçoit  à  la  rigueur  que  l'hypertrophie  du  tissu 
cellulaire  rétinien  puisse  être  suivie  de  métamorphoses  régressives 
à  la  suite  desquelles  la  rétine  recouvre  son  intégrité ,  mais  il  fau- 
drait pour  cela  que  les  éléments  nerveux  fussent  respectés,  ce  qui 
est  contraire  à  l'observation,  comme  nous  l'avons  vu  en  traitant  de 
l'anatomie  pathologique. 

Le  pronostic  de  la  rétinite  albuminurique  est  donc  grave  ;  on  ne 
peut  guère  compter  sur  une  guérison  ou  sur  une  amélioration 
qu'autant  que  les  accidents  sont  dus  à  de  l'infiltration  simple. 

La  thérapeutique  offre  très-peu  de  ressources  ;  on  a  conseillé  les 
déplétions  sanguines  locales  et  surtout  la  ventouse  de  Heurteloup, 
des  purgatifs  légers  destinés  à  combattre  l'urémie  et  par  suite  la 
tension  vasculaire,  etc.,  etc.  Le  traitement  général  par  les  toniques 
et  un  régime  réparateur  est  encore  celui  qui  nous  inspire*  le  plus  de 
confiance. 

• 

ARTICLE  Vin. 
Rétinite  sypliilitiqae. 

Les  particularités  de  l'image  ophthalmoscopique,  attribuées  à  la 
rétinite  syphilitique  sont  trop  peu  marquées,  trop  variables  pour 
conduire  à  un  diagnostic  assuré  en  l'absence  d'autres  manifesta- 
tions concomitantes  ou  d'accidents  antérieurs.  En  étudiant  avec  un 
soin  tout  particulier  les  faits  de  rétinite,  développés  chez  des  sujets 
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syphilitiques,  on  est  parvenu  cependant  à  grouper  un  certain  nom- 
bre de  symptômes  qui  sont  plus  fréquemment  réunis  dans  ces  con- 
ditions que  dans  toute  autre. 

La  rétinite  syphilitique  débute  par  une  hypérhémie  veineuse.  Les 
veines  sont  gonflées,  tortueuses,  inégales  dans  leur  volume,  elles 
sont  comme  effilées  au  moment  de  pénétrer  dans  le  tissu  opalin  de 
la  papille,  leur  couleur  est  terne,  leurs  hords,  sans  netteté.  Ces  mo- 
difications sont  dues  à  de  Tinfiltration.  L'œdème  débute  autour  de 
la  papille  et  de  la  tache  jaune  ;  peu  à  peu  il  s'étend,  envahit  toute 
la  rétine  jusque  vers  Vora  serrata  :  alors  le  fond  de  l'œil  parait  re- 
couvert d'un  vernis,  assez  transparent  pour  laisser  à  la  choroïde  sa 
coloration  propre,  assez  opalin  pour  lui  enlever  son  aspect  et  voiler 
légèrement  l'image  ophthalmoscopique.  C'est  encore  autour  de  la 
papille,  de  la  tache  jaune,  et  aussi  sur  le  trajet  des  veines  gorgées 
de  sang  que  l'on  parvient  le  mieux  à  constater  ces  modifications. 
Dans  certains  cas,  la  lâche  jaune  est  fortement  en  relief.  A  l'aide 
d'un  fort  grossissement,  on  constate,  dans  l'épaisseur  de  la  rétine, 
de  petites  stries,  de  petites  bandelettes  qui  empiètent,  en  certains 
points,  sur  les  vaisseaux  et  créent  des  apparences  d'étranglement. 
La  figure  4  de  la  planche  XYII  représente,  avec  une  grande  fidé- 
lité, rétat  de  la  rétine,  observé  chez  un  malade  atteint  d'aceidenls 
secondaires. 

Les  modifications  de  la  rétine,  que  nous  venons  de  signaler,  sont 
dues  à  l'œdème  de  son  tissu  cellulaire.  On  les  a  localisées  dans  les 
couches  externes,  en  se  fondant  sur  ce  fait  assez  fréquent  que  la 
choroïde  est  simultanément  malade,  non-seulement  dans  sa  couche 
épithéliale  dont  les  cellules  pigmentaires  sont  gonflées,  mais  aussi 
dans  son  stroma  qui,  parfois,  est  profondément  altéré.  Il  serait 
même  plus  vrai  de  dire  que  le  mal  débute  le  plus  souvent  par  la 
choroïde  dont  la  circulation  troublée  amène  l'infiltration  des  tissus 
voisins. 

La  rétinite  syphilitique  occasionne  très-rapidement  des  troubles 
considérables  de  la  vision;  en  quelques  jours,  le  malade  est  réduit  à 
ne  pouvoir  se  conduire  qu'avec  peine  ;  puis  dans  les  jours  qui  sui- 
vent la  vue  s'améliore  ;  on  croit  à  une  guérison  prochaine,  lorsque 
de  nouveaux  troubles  surgissent  encore.  La  rétinite  syphilitique 
parait  dès  son  début  plus  grave  que  les  autres  formes ,  elle  est  plus 
irrégulière,  plus  intermittente  dans  sa  marche  et  dans  ses  rechutes 
multipliées;  il  arrive  trop  souvent  que  le  mal  change  de  caractère, 
ce  qui  n^éfait  qu'un  gonflement  œdémateux  de  l'élément  anatomi- 
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que,  devient  une  véritable  altération,  la  dégénérescence  graisseuse 
ou  scléreuse  se  développe,  les  caractères  de  la  rétinite  spécifique 
se  fondent  dans  ceux  de  la  rétinite  ordinaire.  C'est  alors  qu'appa- 
raissent les  opacités,  les  plaques  blanchâtres  entremêlées  de  foyers 
hémorrhagiques,  et  que  Ton  constate  des  taches  aveugles  sur  le 
champ  visuel. 

Cette  transformation  est  surtout  à  redouter  dans  les  cas  de  syphi- 
lis forte,  quand  TafiTection  oculaire  coïncide  avec  des  altérations 
profondes  du  périoste  et  des  os ,  ou  bien  encore  quand  elle  récidive 
avec  opiniâtreté,  et  qu'un  traitement  mixte  énergique  n'inter- 
vient pas  immédiatement.  Dans  ces  graves  conjonctures,  les  res- 
sources de  l'art  sont  trop  souvent  impuissantes  pour  arrêter  les 
progrès  d'une  désorganisation  qui  aboutit  à  l'atrophie  complète  de 
la  rétine,  de  la  papille,  et  à  la  perte  absolue  de  la  vision. 

La  rétinite  syphilitique  s'accompagne  souvent  d'un  ramollisse- 
ment du  corps  vitré  avec  production  d'un  nombre  considérable  de 
filaments  très-fins.  Cette  complication  concourt  à  augmenter  Topa- 
lescence  du  fond  de  l'œil;  on  en  fait  la  part  pendant  l'examen 
en  imprimant  à  l'œil  observé  des  mouvements  appropriés. 

Les  mercuriaux,  et  surtout  la  pommade  mercurielle  en  onctions, 
les  injections  hypodermiques  de  bichlorure  et  l'iodure  de  potassium, 
ou  bien  les  deux  médications  associées,  devront,  selon  les  cas,  servir 
de  base  au  traitement.  Les  sudorifiques,  quelques  déplétions  san- 
guines locales,  seront  un  adjuvant  utile,  si  l'affection  est  grave  et 
rapide  dans  sa  marche. 

ART[CLE  IX. 
Rétinite  périvasculaire. 

Iwanoff  a  décrit  sous  ce  nom  une  variété  de  rétinite  dans  la- 
quelle l'altération  fondamentale  des  affections  de  la  rétine,  c'est- 
à-dire  la  prolifération  cellulaire,  se  localise  à  peu  près  exclusive- 
ment dans  la  tunique  adventice  des  vaisseaux.  On  ne  connaît  encore 
que  de  très-rares  observations  de  cette  affection  qui  débute  par  un 
œdème  rétinien  d'abord  limité  à  la  région  papillaire,  puis  étendu 
à  toute  la  membrane.  Dans  une  seconde  phase,  l'œdème  dispa- 
rait, les  vaisseaux  rétiniens  redeviennent  distincts  ;  on  constate  alors 
que  dès  leur  point  d'émergence,  et  dans  la  papille  même,  ils  sont 
accompagnés  d'une  petite  traînée  blanchâtre  qui  sur  certains  points 
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les  enTeloppe  en  totalité;  à  mesure  que  la  rétine  recouvre  sa  trans- 
parence, cet  état  particulier  des  vaisseaux  se  marque  davantage,  et 
bientôt  toutes  les  artères  paraissent  transformées  en  cordons  blan- 
châtres, vides  de  sang.  Toutefois,  avec  un  peu  d'attention,  on  cons- 
tate que  la  circulation  n'est  point  interrompue  complètement:  il 
reste  un  petit  filet  rouge  qui  accompagne  le  cordon  blanc  [pi.  XX, 

Pour  mieux  apprécier  cette  disposition,  Nagel  a  conseillé  une  in- 
génieuse modification  dans  le  mode  d'éclairement.  Par  le  procédé 
ordinaire,  les  vaisseaux  fournissent  le  plus  souvent  un  reflet  blanc 
uniforme;  mais  si  Ton  observe  les  mêmes  parties  avec  le  bord  peu 
éclairé  de  la  flamme,  on  reconnaît  dans  la  masse  demi-transparente 
une  teinte  rouge  mitigée.  A  l'aide  de  cet  artifice,  il  est  possible  de 
distinguer,  le  long  du  cylindre  blanc  artériel,  une  petite  ligne  rouge 
ou  quelques  points  rouges  isolés  entre  eux.  Voici  comment  Nagel 
explique  les  effets  obtenus  en  pareille  circonstance  :  lorsque  la 
portion  centrale  de  la  flamme  éclaire  les  parties  voisines  d'un  vais- 
seau, une  portion  de  la  lumière  incidente  est  renvoyée  vers  le  cy- 
lindre sanguin,  qui  est  ainsi  éclairé  d'arrière  en  avant,  faiblement 
il  est  vrai,  mais  assez  pour  être  perçu  ;  lorsque,  au  contraire,  la  lu- 
mière frappe  directement  les  parois  vasculaires,  celles-ci  la  reflètent 
vivement  et  mettent  dans  l'ombre  ce  qui  se  trouve  derrière  :  on  voit 
que  c'est  une  sorte  d'éclairage  indirect  qui  présente  de  réels  avan- 
tages dans  quelques  cas  particuliers.  Les  gros  troncs  veineux 
n'ont  rien  de  particulier,  si  ce  n'est  certaines  irrégularités  dans 
leur  volume.  Mais,  à  la  périphérie,  leurs  ramifications  subissent  la 
même  transformation  que  les  artères;  l'altération  semble  donc  pro- 
céder des  artères  vers  les  veines.  De  nombreuses  ecchymoses  ponc- 
tuées se  produisent  dans  les  parties  malades  et  se  réunissent  en  grou- 
pes serrés,  principalement  le  long  des  vaisseaux  veineux.  La  pa- 
pille parait  fortement  hypérhémiée,  un  fort  grossissement  y  fait 
découvrir  des  vaisseaux  capillaires  de  nouvelle  formation. 

La  rétinite  périvasculaire  débute  par  des  troubles  visuels  graves 
qui  sont  en  rapport  avec  l'intensité  et  l'étendue  de  l'œdème  réti- 
nien. Lorsque  celui-ci  diminue,  il  survient  une  certaine  améliora- 
tion, mais  bientôt  le  mal  fait  de  nouveaux  progrès.  Aux  troubles 
généraux  du  début,  succèdent  des  lacunes  dans  le  champ  de  la 
vision.  Ces  lacunes  s'agrandissent  lentement  et  progressivement 
jusqu'à  ce  que  la  vision  s'éteigne  définitivement. 
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ARTICLE  X. 
Rétinite  glncosnriqne. 

L'amblyopîe  et  même  Tamaurose  diabétiques  ont  été  signalées 
depuis  longtemps  déjà,  sans  que  les  causes  qui  les  produisent 
soient  encore  nettement  définies.  Dans  plusieurs  cas  néanmoins  des 
altérations  du  côté  de  la  rétine  et  de  la  papille  ont  été  mention- 
nées. Lecorché  a  trouvé,  à  l'autopsie  de  malades  diabétiques  qui 
avaient  présenté  des  troubles  visuels,  les  altérations  de  l'atro- 
phie ;  la  rétine  était  pâle,  amincie  ;  la  papille  optique  souvent  exca- 
vée  contenait,  ainsi  que  le  nerf  optique  lui-même,  des  amas  de 
grains  de  fécule  et  des  granulations  graisseuses,  disséminées  entre 
les  faisceaux  de  fibres  nerveuses;  les  tubes  paraissaient  sains,  et  leur 
contenu  non  altéré.  Chez  un  malade  atteint  d'amblyopie  glucosuri- 
que,  consécutive^à  une  lésion  traumatique  et  dont  l'observation  a  été 
publiée  par  Testelin  dans  les  Annales  (toculistique^  la  papille  était 
pâle,  et  les  vaisseaux  peu  volumineux,  maison  ne  reconnaissait  dans 
la  rétine  ni  ecchymoses  ni  altérations  graisseuses  analogues  à  celles 
de  l'albuminurie.  Galezowski  a  communiqué  au  congrès  d'ophtha!- 
mologie  de  Paris  (1862)  un  cas  dans  lequel  il  a  reconnu  les  altéra- 
tions rétiniennes  mentionnées  ci-dessus. 

On  peut  voir  par  ce  qui  précède  que  les  manifestations  oculaires 
symptomatiques  de  la  glucosurie  se  montrent  rarement.  Dans  l'état 
actuel  de  nos  connaissances,  elles  ont  eu  pour  signes  ophthal- 
moscopiques  tantôt  l'atrophie  des  deux  papilles  sans  infiltration 
rétinienne,  tantôt  des  foyers  hémorrhagiques  petits,  arrondis,  dis- 
séminés dans  le  tissu  rétinien,  et  des  plaques  exsudatives,  éten- 
dues le  long  des  gros  vaisseaux. 

ARTICLE   XI. 
Rétinite  leucémique. 

Chez  des  sujets  atteints  de  leucémie,  Liebreich  a  constaté  une 
altération  spéciale  de  la  rétine  à  laquelle  il  a  donné  le  nom  de  réti- 
nite leucémique^  et  que  nous  avons  reproduite  d'après  cet  auteur 
(/?/.XX,  fig.  i).  Elle  offrait  les  caractères  suivants:  veines  volumi- 
neuses, flexueuses,  d'un  rose  pâle,extravasations  sanguines  de  même 
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nuance,  artères  ternes,  de  couleur  orange  clair;  vaisseaux  choroï- 
diens  apparents  sur  quelques  points,  de  couleur  jaune  tendre.  La  pa- 
pille était  très-pâle,  la  rétine,  dans  le  voisinage  de  cette  dernière, 
laiteuse  et  striée.  Vers  la  région  de  la  macula  on  observait  de  petites 
taches  irrégulières,  enfin,  le  champ  rétinien  était  parsemé  d'un 
grand  nombre  de  petites  masses  rondes,  brillantes,  semblables  à 
celles  que  Ton  rencontre  dans  la  rétinite  albumineuse,  mais  plus 
rapprochées  de  Vora  serrata.  Dans  l'un  des  six  cas  observés  par 
Liebreicb,  Recklinghausen  a  constaté  à  l'autopsie,  dans  le  trssu  de 
la  rétine,  des  taches  blanches  constituées  par  Ja  forme  de  sclérose 
des  fibres  neri^euses  que  Mûller  a  décrites  dans  la  maladie  de 
Bright. 

ARTICLE  X!ï. 
Rétinite  pigmentaire. 

(BfrriNiTE  TIGBÉB,  PIGMENTATION  RÉTINIENNE.) 

On  donne  le  nom  de  rétinite  pigmentaire  à  une  affection  essen- 
tiellement chronique  et  le  plus  souvent  même  congénitale,  carac- 
térisée spécialement  par  une  infiltration  de  pigment  qui  se  dé- 
veloppe de  préférence  le  long  des  vaisseaux  rétiniens  et  vers  la 
région  de  Vora  serrata.  Van  Trigt  et  de  Grœfe  paraissent  avoir  eu 
l'occasion  de  voir  sur  le  vivant  des  rétines  ainsi  altérées.  Mais 
Donders  le  premier  en  fit  connaître  l'anatomie  pathologique  et  la 
nature.  Depuis  lors  les  travaux  se  sont  multipliés  sur  cette  singu- 
lière affection  sans  aboutir  encore  à  une  opinion  bien  concordante. 
Suivant  Mûller,  le  pigment  infiltré  dans  la  rétine  provient  en 
grande  partie  de  la  couche  pigmentaire  de  la  choroïde  ;  une  cer- 
taine partie  seulement  serait  développée  directement  dans  le  tissu 
nerveux  et  fournie  par  du  sang  extravasé.  Schweigger  admet  égale- 
ment une  double  origine  ;  dans  certains  cas  la  pigmentation  réti- 
nienne résulterait  d'un  développement  spontané  de  pigment  dans 
les  parois  des  vaisseaux  qui  deviennent  le  siège  d'un  épaississement 
hyalin,  étendu  bien  au  delà  de  la  zone  de  pigmentation.  Cet 
épaississement  serait  assez  considérable  pour  oblitérer  les  ramifica- 
tions de  petit  calibre. La  choroïde  est  saine  alors  même  au  niveau  des 
parties  malades,  et  il  n'existe  aucune  adhérence  entre  les  deux  mem- 
branes. Dans  d'autres,  on  rencontre  disséminés  dans  la  rétine,  non- 
seulement  le  réseau  pigmentaire  périvasculaire  dont  il  vient  d'être 
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question,  mais  encore  d'autres  masses  de  même  nature,  plus  ou 
moins  volumineuses  et  arrondies.  Ici,  le  point  de  départ  a  été  une 
choroïdite,  et  les  amas  pigmentaires  qu'on  trouve  dans  la  rétine  ré- 
sultent en  partie  du  pigment  choroïdien  soulevé  et  déplacé  par  des 
excroissances  exsudatives  qui  proéminent  du  côté  de  la  rétine  et 
s'enfoncent  en  quelque  sorte  mécaniquement  dans  son  tissu.  Selon 
cette  opinion  la  rétinite  pigmentaire  aurait  donc  pour  origine  des 
processus  pathologiques  différents,  que  l'on  rencontrerait  réunis  ou 
distincts.  Tantôt  l'affection  débuterait  par  la  rétine  et  resterait  li- 
mitée à  cette  membrane  ,  tantôt  elle  débuterait  par  la  choroïde, 
et  s'étendrait  consécutivement  à  la  rétine.  On  retrouve  cette  der- 
nière forme  de  pigmentation  dans  la  plupart  des  figures  ophthal- 
moscopiques  consacrées  à  la  choroïdite  {pi.  IX).  Il  en  a  été  question 
à  propos  de  cette  dernière  affection. 

Dans  un  travail  plus  récent,  Bolling  Pope  dénie  à  cette  dernière 
forme  le  titre  de  rétinite  pigmentaire,  bien  qu'il  y  ait  effectivement 
infiltration  de  pigment  dans  cette  membrane.  Il  le  réserve  à  une 
altération  primitive  de  la  rétine,  dont  l'évolution  se  rapproche 
beaucoup  de  celle  des  autres  formes  de  rétinite.  Si  Ton  tient 
compte  des  circonstances  étiologiques,du  mode  d'évolution  du  mal 
et  des  troubles  fonctionnels  qu'il  entraîne,  il  y  a  lieu  d'adopter  la 
manière  de  voir  de  Bolling  Pope,  et  de  considérer  la  pigmentation 
accidentelle  de  la  rétine  pendant  l'évolution  d'une  choroïdite 
comme  une  complication  de  cette  dernière. 

De  toutes  les  altérations  rétiniennes,  l'infiltration  pigmentaire 
est  la  seule  qui  débute  presque  toujours  vers  Yora  serrata  pour 
gagner  progressivement  le  pôle  postérieur  de  l'œil. 

Trois  modifications  pathologiques  la  caractérisent  : 

l''  Une  transsudation  séreuse  dans  les  parties  de  la  rétine  qui  sont 
infiltrées  de  pigment,  ou  dont  les  vaisseaux  sont  déjà  malades; 

2°  Une  hyperplasie  du  tissu  cellulaire,  localisée  principalement 
dans  les  couches  granulées  externes,  comme  dans  la  rétinite  albu- 
minurique.  Les  fibres  radiaires  subissent  en  ce  point  un  allonge- 
ment considérable;  cet  allongement  n'est  pas  uniforme  sur  toute 
la  surface ,  il  en  résulte  dans  certains  points  une  destruction,  par 
compression,  des  cônes  et  des  bâtonnets,  et  dans  d'autres,  des  dé- 
pressions et  des  sillons  dans  lesquels  le  pigment  s'accumule,  ce 
qui  donne  à  la  rétine  un  aspect  marbré. 

L'hyperplasie  cellulaire  envahit  progressivement  toute  l'épais- 
seur de  la  membrane  et  la  tunique  adventice  des  vaisseaux,  la 
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coucha  des  fibres  nerveuses  se  remplit  d'un  nombre  considérable 
de  corpuscules  de  nouyelle  formation  qui  forment  de  yérita- 
bles  plaques.  La  destruction  des  bâtonnets  est  alors  très-avancée, 
et  là  choroïde  sous-jacente  ne  tarde  pas,  par  l'intermédiaire 
d'une  couche  plastique  organisée,  à  contracter  des  adhérences 
d^une  part  avec  la  sclérotique,  et  d'autre  part  avec  la  rétine. 

Le  tissu  conjonctif  de  nouvelle  formation  subit  à  son  tour  ses 
phases  régressives;  il  se  rétracte  tout  d'abord,  et  cette  rétraction  est 
surtout  active  dans  les  points  où  le  travail  de  prolifération  a  été 
le  plus  abondant,  c'est-à-dire,  au  voisinage  des  vaisseaux.  De  cette 
circonstance  provient  le  siège  d'élection  des  amas  pigmentaires, 
de  même  que  de  la  disposition  striée  des  fibres  résulte  leur  confi- 
guration particulière,  que  l'on  a  comparée  à  juste  titre  à  celle  des 
corpuscules  osseux  {pi.  XX,  fig.  2).  Dans  une  dernière  période,  la 
rétine,  entièrement  soudée  aux  membranes  sous-jacentes,  n'est  plus 
représentée  que  par  une  traînée  celluleuse  dans  laquelle  on  ren- 
contre çà  et  là  quelques  rares  éléments  nerveux. 

3**  Les  vaisseaux  rétiniens  et  spécialement  les  artères  subissent 
un  épaississement  scléreux  considérable  qui  en  diminue  le  calibre, 
et  conséquemment  appauvrit  la  circulation  rétinienne.  Lorsque 
cette  sclérose  est  très-avancée,  elle  oblitère  les  petits  vaisseaux  et 
contribue  pour  une  large  part,  en  entravant  la  nutrition,  à  l'atrophie 
de  la  membrane. 

On  voit  par  les  détails  précédents  que  les  altérations  de 
la  rétinite  pigmcntaire  siègent  bien  dans  la  rétine;  ce  n'est 
qu'en  raison  des  modifications  de  structure  qu*elie  a  subies  que 
les  cellules  pigmentaires  de  la  choroïde,  à  peine  altérée,  s'y  in- 
crustent et  y  pénètrent  plus  ou  moins  profondément.  Toute- 
fois, la  choroïde  finit  bien,  dans  certains  cas,  par  subir  l'influence 
de  ce  travail  pathologique.  Mooren  y  a  trouvé  des  plaques  irré- 
gulières d'atrophie;  Wecker  y  a  constaté,  dans  un  cas  observé  avec 
Otto  Becker  de  Vienne,  une  foule  de  vésicules  transparentes  autour 
desquelles  était  irrégulièrement  disséminé  le  pigment  épithélial. 
Ces  vésicules,  situées  dans  la  région  équatoriale,  furent  attribuées 
par  ces  observateurs  à  un  épaississement  verruqueux  de  la  mem- 
brane vitreuse  de  la  choroïde. 

Van  Brigt  a  mentionné  la  coïncidence  de  la  rétinite  pigmentaire 
avec  une  forme  particulière  d'opacité  cristallinienne,  siégeant  vers 
le  pôle  postérieur  et  afiectant  le  plus  souvent  la  forme  d'une  étoile 
à  trois  petites  branches. 

16 
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signe»  opiitlialiiiescoplaaes.  —  La  rétinite  pigmentaire  se 
traduit  au  début  par  une  infiltration  séreuse  de  la  membrane  ner- 
veuse. Cette  infiltration  est  moins  intense  que  dans  la  rétinite 
albuminurique.  Les  bords  de  la  papille  sont  en  quelque  sorte 
noyés  dans  une  vapeur  grisâtre  et  légère  ;  la  papille  elle-même 
parait  pâle,  anémiée;  les  artères^  petites.  Mais  il  est  rare  que 
Ton  ait  à  observer  la  rétinite  pigmentaire  à  ce  degré,  parce  que 
ce  n'est  que  plus  tard,  lorsque  les  troubles  fonctionnels  sont  plus 
marqués,  que  le  malade  se  décide  à  demander  des  soins;  presque 
toujours  alors  il  existe  déjà  des  dépôts  pigmentaires.  Pour  les 
trouver,  on  devra  dilater  la  pupille  et  explorer  soigneusement 
les  régions  équatoriales  aussi  loin  qu'on  le  pourra.  C'est  en  ces 
points  que  Ton  découvrira  un  ou  plusieurs  petits  grains  irrégu- 
liers, anfractueux  de  pigment  noir,  occupant  ordinairement  le 
voisinage  d'un  vaisseau.  Plus  tard  ces  grains  augmentent  en 
nombre,  afiectant  toujours  la  même  forme,  choisissant  toujours 
de  préférence  le  voisinage  des  vaisseaux  ;  ils  finissent  par  con- 
stituer une  véritable  zone,  incomplète  d'abord  et  toujours  plus 
étroite  dans  les  parties  qui  confinent  à  là  tache  jaune.  Cette  zone 
se  maintient  dans  toute  son  étendue  à  une  distance  sensiblement 
égale  de  la  papille,  distance  représentée  à  peu  près  par  le  diamètre 
de  cette  dernière.  A  cette  période  l'affection  est  très-facile  à  recon- 
naître :  la  rétine  offre  cet  aspect  tigré,  moucheté  de  noir  qui  avait  si 
vivement  frappé  f'attention  des  premiers  observateurs,  et  qui  ne 
saurait  être  méconnue  même  par  un  élève  peu  exercé. 

Plus  tard  la  pigmentation  se  rapproche  de  la  région  polaire,  les 
produits  se  montrent  au  voisinage  de  la  papille  ou  même  sur  la 
papille.  Celle-ci  est  alors  pâle,  très-petite,  entièrement  déco- 
lorée, mais  sans  ofirir  l'aspect  tendineux  de  l'atrophie  papillaire 
symptomatique  des  altérations  cérébro-spinales  ;  les  vaisseaux  réti- 
niens ont  encore  diminué  de  volume,  et  ce  n'est  qu'avec  quelque 
soin  que  l'on  peut  encore  en  suivre  le  trajet  h  travers  ces  amas  de 
pigment  qui  sur  certains  points  les  couvrent  complètement.  La 
figure  2  de  la  planche  XX  représente  la  rétinite  pigmentaire 
arrivée  à  ce  degré  de  développement. 

signes  fonctionnels*  —  Les  troubles  fonctionnels  de  cette 
forme  de  rétinite  sont  aussi  bien  caractérisés  que  son  image  oph- 
thalmoscopique  :  de  très-bonne  heure,  avant  que  Ton  puisse  cons- 
tater la  moindre  altération,  la  rétine,  en  raison  de  l'appauvrisse- 
ment de  sa  circulation  propre,  est  devenue  torpide  ;  les  excitations 
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faibles,  la  lumière  du  crépuscule  ou  d'un  appartement  sombre,  ne 
l'impressionnent  plus  et  le  malade  est  devenu  héméralope. 

Toute  héméralopie  tenace,  incurable,  suffit  à  elle  seule  pour  faire 
soupçonner  Texistence  de  la  pigmentation  rétinienne.  Le  plus  sou- 
vent celle-ci  n'a  pas  d'autre  symptôme  pendant  un  grand  nombre 
d'années.  Mais  arrive  le  moment  où  la  rétinite  atteint  des  parties 
plus  essentielles  à  la  vision  ;  alors  le  champ  visuel  se  rétrécit,  ce 
qui  entraine  de  grandes  difficultés  pour  l'orientation,  le  regard  de- 
vient inquiet,  vacillant,  de  plus  en  plus  incertain,  jusqu'à  ce  que 
survienne  une  cécité  complète  et  absolue,  dernier  épisode  de  cette 
triste  infirmité.  Ici,  comme  dans  les  autres  formes  de  rétinite, 
il  arrive  fréquemment  que  l'afiaiblissement  de  la  vue  n'est  point 
en  rapport  avec  la  quantité  de  pigment  infiltré  dans  la  rétine.  11 
n'en  est  plus  de  même  du  rétrécissement  progressif  du  champ 
visuel,  celui-ci  suit  exactement  l'envahissement  de  la  pigmenta- 
tion. Bien  que  la  rétine  soit  peu  impressionnable  à  la  lumière,  elle 
reste  excitable^  toujours  prête  à  s'irriter  douloureusement,  et  la 
pupille  est  habituellement  contractée  jusqu'après  la  perte  totale 
de  la  vision.  SHI  existe  des  opacités  cristalliniennes  ,  on  les 
recherchera,  d'abord  avec  le  miroir  faiblement  éclairé,  puis  avec 
l'éclairage  oblique. 

La  marche  de  cette  affection  est  le  plus  souvent  extrêmement 
lente  ;  on  peut  suivre  des  malades  pendant  cinq,  dix,  quinze  ans 
sans  constater  de  notables  changements.  On  s'accorde  à  dire,  bien 
que  le  fait  ne  soit  pas  rigoureusement  démontré,  que  les  premiers 
symptômes  datent  presque  toujours  de  la  première  enfance,  et 
que  la  cécité  n'arrive  que  vers  3S  ou  40  ans;  par  exception,  on  ren- 
contre une  marche  aiguë  et  une  rapidité  d'évolution  assez  grande 
pour  rendre  aveugle  en  très-peu  d'années. 

La  pigmentation  de  la  rétine  envahit  les  deux  yeux,  toutefois  elle 
ne  suit  point  un  développement  symétrique  des  deux  côtés. 

Les  causes  de  cette  affection  sont  encore  très*obscures  :  certains 
auteurs  lui  attribuent  une  origine  constamment  congénitale,  mais 
cette  opinion  est  trop  absolue.  Nous  avons  observé  pendant  long- 
temps un  malade  de  2S  ans,  chez  lequel  les  signes  fonctionnels  et 
ophthalmoscopiques  de  la  rétinite  pigmentaire,  non  compliquée 
d'altérations  choroïdiennes  appréciables,  se  développèrent  à  la 
suite  d'un  long  séjour  sous  les  tropiques. 

De  Grœfe  a  signalé  le  premier  l'influence  de  l'hérédité  et  une 
coincidencQ  fréquente  avec  l'idiotie,  la  surdi-mutité.  Horing,  Stôr, 
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Wecker,  ont  mentionné  sa  coïncidence  ayec  des  anomalies  congé- 
nitales consistant  en  des  doigts  ou  des  orteils  supplémentaires. 
Liebreich  attache  une  grande  importance  à  la  consanguinité  comme 
cause  primitive  du  mal  :  selon  lui,  la  rétinite  pigmentaire  appar- 
tiendrait à  des  consanguins  40  ou  SO  fois  sur  106.  De  telles  éva- 
luations reposent  sur  un  trop  petit  nombre  de  faits  pour  ne  pas 
avoir  besoin  de  confirmation. 

Aucun  traitement  n'a  d'efficacité  contre  cette  implacable  affec- 
tion. 

CHAPITRE  XIII 

MALADIES  DU    MERF  OPTIQUE. 

ARTICLE    PREMIER 
Anatomie. 

On  désigne  sous  le  nom  de  papille  optique  le  disque  formé  par 
la  terminaison  du  nerf  optique  au  fond  de  la  cavité  oculaire.  A  ce 
niveau  toutes  les  couches  de  la  rétine  font  défaut.  Sa  forme  est 
arrondie,  son  diamètre  moyen,  de  1"*",S  ;  elle  est  située  en  dedans 
de  la  tache  jaune,  c'est-à-dire  en  dedans  de  Taxe  antéro-postérieur 
du  globe,  à  une  distance  de  4"""  environ.  On  peut  établir  d'une 
façon  générale  et  suffisamment  rigoureuse  que  la  papille  et  la  tache 
jaune  sont  éloignées  Tuiie  de  l'autre  de  deux  fois  le  diamètre  de 
la  première.  Ce  renseignement  a  son  importance,  quand  il  s'agit 
d'observer  la  tache  jaune  à  l'ophthalmoscope. 

Dans  le  nerf  optique  même,  les  fibres  nerveuses  à  contour  foncé 
,  sont  réunies  en  plusieurs  faisceaux  entre  lesquels  la  gaine  fibreuse 
du  nerf  envoie  des  cloisons  cellulaires,  qui  les  séparent  les  unes  des 
autres.  La  plus  grande  partie  du  tissu  cellulaire  du  nerf  et 
notamment  toute  sa  gaine  externe  se  réfléchit  sur  la  sclérotique  et 
se  confond  avec  elle. 

Les  cloisons  cellulaires,  dont  il  vient  d'être  question,  forment  la 
lame  criblée.  Celle-ci  représente,  comme  son  nom  l'indique,  un  vé- 
ritable crible  ou  réseau  à  travers  lequel  passent  les  faisceaux  de 
fibres  nerveuses.  Les  mailles  en  sont  peu  serrées,  elles  se  continuent 
en  partie  avec  les  couches  les  plus  internes  de  la  sclérotique,  en 
partie  avec  les  couches  les  plus  externes  de  la  choroïde.  Les  éléments 
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delà  lame  criblée  sont  des  cellules  identiques  à  celles  du  stroma 
cboroïdiea  ;  quelquefois  ils  sont  eotremélés  de  cellules  pigmentaires 
qui  donnent  parfois  à  la  papille  optique  vue  à  l'oplithalmoscope 
un  aspect  tout  particulier.  La  lame  criblée  est  tendue,  elle  forme 
une  légère  concaTÎté  antérieure. 

En  avant  de  la  lame  criblée  les  fibres  nerveuses  perdent  leur 
contour  foncé,  et  se  réflécbissent  suivant  des  directions  déjà 
mentionnées,  pour  se  répandre  dans  toute  l'étendue  de  la  rétine. 
La  coucbe  qu'elles  forment  au  niveau  de  la  papille  est  nécessaire- 
ment plus  épaisse  qu'en  tout  autre  point  [H"',2  environ").  C'est  ce 
qui  explique  la  saillie  que  fait  cette  dernière  au  fond  de  l'œil,  et 
c'est  ce  qui  lui  a  valu  le  nom  de  papille. 

Les  autres  coucbes  de  la  rétine  n'apparaissent,  ainsi  que  nous 
l'avons  dit,  qu'en  dehors  de  la  zone  de  réflexion  des  fibres  ner- 
veuses ;  elles  forment  tantôt  un  relief  taillé  à  pic,  tantôt  un  bord 
mince  qui  s'épaissit  graduellement. 

Au  centre  de  la  papille,  il  existe  un  petit  enfoncement  qui  résulte 
de  l'inflexion  des  faisceaux  de  fibres  dans  toutes  les  directions.  Gé- 
néralement, cette  petite  fossette  est  le  point  d'émergence  des  vais- 
seaux rétiniens,  mais  dans  quelques  cas  ces  derniers,  par  suite  de 


Fig.  33.  —  Pupille  optique  normale. 


bifurcations  prématurées,  sorient  de  la  papille  en  d'autres  points. 
D'ailleurs,  outre  ces  vaisseaux  centraux,  la  papille  en  possède 
()uelques  autres  plus  petits  qui  naissent  à  sa  périphérie.  La 
fossette  de  la  papille  est  très-variable  en  étendue.  Elle  est  située 
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un  peu  en  dedans  du  centre  et  se  traduit  à  Fophthalmoscope  par 
une  teinte  plus  claire  que  le  reste  de  la  surface,  ce  qui  est  dû  à  ce 
qu'en  ce  point  la  lame  criblée  plus  ou  moins  mise  à  découYcri 
réfléchit  plus  vivement  la  lumière. 

Lafigure  précédente,empruntée  à  l'atlas  de  Schweigger,  donne  une 
idée  satisfaisante  de  la  structure  anatomique  de  la  papille  {fig.  33). 


ARTICLE  II. 
Hypérhémie.  —  Anémie  de  la  papille. 

Ce  que  l'on  désigne  sous  le  nom  d'hypérhémie  et  d'anémie  de  la 
papille  ne  représente  le  plus  souvent  qu'un  écart  physiologique  sans 
signification  propre.  Nous  avons  recueilli  un  certain  nombre 
d'images  ophihalmoscopiques  appartenant  à  des  yeux  tout  à  fait 
sains,  doués  d'une  acuité  visuelle  normale,  dans  le  but  de  montrer 
combien  l'état  physiologique  est  variable,  en  ce  qui  concerne  la  cou- 
leur et  par  conséquent  l'état  de  la  vascularisation  propre  du  nerf 
optique.  Ce  n'est  qu'avec  une  extrême  réserve  qu'il  faut  accepter 
des  diagnostics  ophihalmoscopiques  fondés  exclusivement  sur  l'hy- 
pérhémie  ou  l'anémie  de  la  papille  optique.  On  peut  dire,  sans 
crainte  d'être  démenti,  que,  la  plupart  du  temps,  ils  procèdent 
d'une  illusion  ou  masquent  une  erreur  de  diagnostic. 

Il  est  à  peine  utile  d'ajouter  qu'il  n'est  pas  question,  dans  ce 
qui  précède,  d'un  état  symptomatique  d'une  névrite  ou  d'une 
névro-rétinite,  et  dont  il  sera  fait  mention  avec  tout  le  soin  qu'il 
mérite  quand  il  y  aura  lieu. 

ARTICLE  III. 
Embolie  de  Fartôre  centrale. 

Le  tronc  artériel  de  l'œil  peut  être  envahi  par  un  caillot  embo- 
lique,  qui,  en  entravant  la  circulation  rétinienne,  occasionne  des 
troubles  fonctionnels,  puis  des  désordres  graves  du  côté  de  cette 
membrane.  Il  appartient  à  Wirchow  d'avoir  démontré  anatomi- 
quement  la  réalité  de  cet  accident.  L'atlas  de  Schweigger  renferme 
un  dessin  qui  reproduit  d'après  une  préparation  anatomique  un 
très-bel  exemple  de  ce  mode  d'obstruction  [fig.  34).  On  y  voit 
distinctement  le  caillot  arrêté  dans  l'artère  centrale  à  peu  de  dis- 
tance de  la  papille. 


EMIKH.IE,  DE  L'AHTERE  CENTRALE. 


De  Grœfe  ea  a  le  premier  reconnu  l'existence  sur  le  Tivant  ; 
depuis  lors  une  vingtaine  d'observations  au  moins  ont  été  publiées  : 


Fig.  3t.  —  Embolie  de  l'artère  centrale  de  la  rdtine. 

toutes  mentionnent  les  mêmes  symptômes.  Ils  sont  assez  caracté- 
ristiques pour  permettre  de  reconnaître  l'accident  sans  qu'il  soit 
iKSoin  d'avoir  sous  les  yeux  le  corps  du  délit. 

Proeédë  d'cxpiorailoa.  —  Par  l'image  renversée  avec  une 
lentille  d'un  court  fojer  —  compléter  l'examen  par  l'image  droite. 

SlTHOBophibaimoacoplque».  —  Ils  varient  selon  l'époque  de 
l'examen  ;  peu  après  l'accident  les  artères  paraissent  vides,  et  sont 
représentées  par  un  petit  ruban  ou  un  filet  blanc  très-fin  dont  les 
ramifications  sont  plus  délicates  encore.  Dans  deux  faits  rapportés 
par  Sœmisch  et  Hirschmann,  l'une  des  branches  de  l'artère  seule- 
ment était  exsangue.  Chez  un  malade  observé  par  Schnellerde 
Dantzick,  les  branches  de  l'artère,  au  lieu  d'être  réduites  à  l'état 
de  filaments,  présentaient  une  strie  rouge  centrale  bordée  de 
chaque  côté  par  une  ligne  blanche.  Chez  une  dame  qui  nous  avait 
été  obligemment  adressée  par  Wecker,  les  artères  rétiniennes 
avaient  gardé  leur  volume  ;  un  double  contour  foncé,  limitant  un 
centre  clairet  légèrement  coloré  en  rouge,  marquait  leur  passage 
(p/.XX,/!j.3). 

Les  veines,  rétrécies  au  niveau  de  la  papille,  s'élargissent  et  de- 
viennent tortueuses  vers  les  régions  équatoriales  ;  leurs  branches 
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sont  parfois  disfendues  en  certains  points  par  des  caillots  épais, 
opaques  et  d'une  couleur  vineuse. 

La  papille,  ne  recevant  plus  de  sang  de  l'artère  centrale,  est 
pâle,  anémiée,  sans  être  opaque  comme  dans  Tatrophie.  Âii  bout 
de  quelques  jours  une  infiltration  grisâtre  œdémateuse  envahit  la 
région  de  la  tache  jaune,  et  souvent  toute  la  rétine.  L'aspect  du 
fond  de  Toeil  rappelle  alors  celui  de  la  rétinite  syphilitique 
{pi.  XVII,  fig.  4).  L'œdème  est  partiel  quand  l'embolie  est  loca- 
lisée dans  l'une  des  branches.  Blessig  a  de  plus  observé  des 
ecchymoses  disséminées  dans  la  membrane  nerveuse.  Un  peu  plus 
tard  la  papille  s'atrophie  ;  elle  acquiert  un  reflet  tendineux,  elle 
s'excave,  et  laisse  voir  à  sa  surface,  sous  un  fort  grossissement, 
des  stries  très-fines,  et  un  petit  pointillé,  plus  brillant  que  le  reste 
de  la  surface.  La  même  altération  se  rencontre  également  dans 
la  région  de  la  tache  jaune  quand  l'œdème  a  suffisamment  dimi- 
nué pour  permettre  cette  observation  délicate.  On  trouve  men- 
tionnés dans  l'observation  de  De  Grœfe  des  troubles  singuliers  de 
la  circulation  veineuse,  qu'il  ne  nous  a  pas  été  donné  d'observer. 
La  veine  paraissait  remplie  par  le  sang  d'une  façon  fort  inégale; 
sur  certains  points  elle  était  dilatée,  gonflée;  sur  d'autres,  entière- 
ment vide,  et  cet  aspect  ne  provenait  point  d'opacités  du  tissu 
rétinien,  car  le  vaisseau  était  visible  dans  toute  son  étendue,  et  de 
plus  les  parties  pleines  et  les  parties  vides  alternaient  entre  elles. 
Le  sang  contenu  dans  la  veine  était  soumis  à  un  mouvement  irré- 
gulier'; tantôt  il  se  dirigeait  par  saccades  vers  le  nerf  optique,  tantôt 
il  paraissait  complètement  immobilisé.  De  ce  fait  il  résultait  que 
les  parties  vides  changeaient  de  place,  comme  la  bulle  d'air  inter- 
calée dans  une  colonne  de  mercure  que  l'on  fait  mouvoir;  toute- 
fois, durant  ces  déplacements,  la  partie  du  vaisseau  située  sur  la 
papille  restait  le  plus  souvent  complètement  vide. 

L'embolie  de  l'artère  centrale  a  pour  effet  immédiat  d'abolir  à 
peu  près  complètement  la  vision  ;  un  voile  épais  couvre  subitement 
les  objets,  le  malade  distingue  à  grand'peine  la  lumière  du  jour, 
et  quelques  instants  après  il  est  complètement  aveugle  du  côté  ma- 
lade. Le  plus  souvent  la  cécité  est  définitive  ;  parfois,  après  quelques 
heures  ou  quelques  jours,  il  arrive  qu'une  lueur  plus  vive  apparaît 
dans  le  champ  de  la  vision  périphérique.  Mais  cette  amélioration 
est  de  courte  durée.  Schneller  a  cependant  rapporté  deux  faits  dans 
lesquels  la  vue  se  rétablit  au  point  de  permettre  la  lecture  du  n"  2  de 
l'échelle  avec  un  verre  -f-  10.  Il  ne  restait  plus  de  l'accident  qu'un 
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certain  rétrécissement  du  champ  visuel.  Il  en  fut  de  même  chez 
un  homme  de  52  ans  observé  pendant  sept  mois  par  Steffan.  La 
vision  s'améliora  progressivement  sans  pourtant  revenir  à  l'état 
normal. 

Les  recherches  anatomiques  de  Schrœder,  Vander  Kolk  et  Kûgel, 
semblent  démontrer  que  les  caillots  emboliques  occupent  le  plus 
souvent  l'artère  ophthalmique,  et  non  Tartère  centrale. 

L'embolie  rétinienne  a  pour  cause  ordinaire  une  affection  orga- 
nique du  cœur  et  plus  particulièrement  une  lésion  des  valvules 
aortiques  ;  elle  est  le  plus  souvent  précédée,  accompagnée  ou  suivie 
d'altérations  de  même  nature  dans  les  artères  du  cerveau.  Cette 
coïncidence  lui  donne  une  importance  d'un  ordre  plus  général;  elle 
établit  sous  une  forme  nouvelle  la  relation  étroite  qui  relie  l'appareil 
de  la  vision  avec  les  centres  nerveux  :  un  caillot  dans  l'artère  de  l'œil 
révélera  au  clinicien  l'existence  à  peu  près  certaine  d'une  affection 
cardiaque  peut-être  méconnue  jusqu'alors;  il  commandera  de 
se  mettre  en  garde  contre  des  accidents  cérébraux  autrement 
graves. 

On  a  tenté  de  faciliter  le  rétablissement  de  la  circulation  ou  le 
développement  d'une  circulation  collatérale  en  diminuant  la  pres- 
sion intra-oculaire  par  des  paracentèses  réitérées,  et  par  Tiridec- 
tomie.  On  a  aussi  administré  l'iodure  de  potassium  dans  le  but 
de  dissoudre  le  caillot  migrateur.  Dans  une  situation  aussi  grave, 
ces  essais  inoffensifs  méritent  d'être  renouvelés,  en  souvenir  des 
quelques  cas  de  guérison  par  la  paracentèse,  qui  ont  été  mentionnés 
par  Liebreich. 

ARTICLE    IV. 
Névro-rétinite. 

On  désigne  ainsi  un  état  pathologique  caractérisé  par  l'inflam- 
mation du  bout  intra-oculaire  du  nerf  optique  et  de  la  portion 
avoisînante  de  la  rétine  dans  une  zone  habituellement  circulaire 
et  à  peu  près  égale  à  trois  ou  quatre  fois  le  diamètre  de  la  pa- 
pille. 

Anatomle  patboiog^lqne.  —  Les  altérations  propres  à  cette 
affection  consistent  dans  une  hypertrophie  du  tissu  cellulaire  qui 
enveloppe  les  fibres  nerveuses  au  moment  où  elles  s'infléchissent 
pour  gagner  la  rétine,  et  au  niveau  de  leur  passage  à  travers  la 
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lame  criblée;  celle-ci  participe  d'ailleurs  à  ce  travail  d'une  façon 
très-aelive.  Sœmisch  s'est  assuré  qu'il  existe  simultanément  une 
hyperplasie  abondante  du  tissu  cellulaire  de  la  couche  externe  de 
la  rétine  dans  la  région  péri-papillaire;  il  s'y  forme  de  petites  ex- 
croissances qui  circonscrivent  d'étroites  cavités  saillantes  du  côté  de 
la  choroïde,  et  tapissées  parla  membrane  limitante  externe.  Sous 
l'influence  de  ce  travail,  la  couche  des  bâtonnets  est  à  peu  près 
complètement  détruite,  et  ses  débris,  mêlés  à  de  nombreux  cor- 
puscules graisseux,  emplissent  ces  petites  cavités. 

L'hypertrophie  du  tissu  cellulaire  du  nerf  optique,  au  niveau  de 
son  passage  à  travers  l'anneau  inextensible  que  lui  forme  la  sclé- 
rotique, a  pour  effet  inévitable  de  provoquer  un  véritable  étrangle- 
ment des  fibres  nerveuses  et  des  vaisseaux  eux-mêmes.  Il  en  ré- 
sulte dans  cette  région  une  transsudation  abondante  qui  gonfle  la 
papille,  la  rend  large,  saillante,  en  même  temps  qu'elle  opacifie  la 
partie  correspondante  delà  rétine.  La  flgure  suivante  de  Schweigger 
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représente  cette  tuméfaction  de  la  rétine  et  de  la  papille  {fig.  3S). 
Le  bout  intra-oculaire  du  nerf  optique  est  très-tuméfié,  il  s'épa- 
nouit dans  tous  les  sens  et  forme  un  relief  notable  dans  le  fond  de 
la  cavité  oculaire.  Les  couches  externes  de  la  rétine  sont  ainsi  re- 
foulées jusqu'en  Be.  La  compression  exercée  sur  les  fibres  nerveuses 
a  pour  effet  d'en  déterminer  promptement  l'atrophie  et  la  dégé- 
nérescence graisseuse. 
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L'élément  cellulaire  de  nouvelle  formation  subit  à  son  tour  la 
série  des  transformations  régressives  ;  le  retrait  qu'il  exerce  dans 
la  couche  adventice  des  vaisseaux  diminue  considérablement  leur 
calibre,  principalement  celui  des  artères.  Â  cette  période  du  mal  la 
papille  et  la  rétine  sont  dans  un  état  avancé  d'atrophie  à  laquelle 
les  couches  granuleuses  seules  résistent  pendant  un  certain 
temps. 

Procédé  ii*ejLpioraiion.  —  Par  l'image  renversée  avec  une 
lentille  de  long  foyer  ou  par  Timage  droite  :  si  l'œdème  est 
considérable,  il  sera  avantageux  de  dilater  préalablement  la  pu- 
pille. 

siffnea  opiitlialm<M»copt«iaeM«  —  L'image  ophthalmoscopique 
de  la  névFO-rétinite  a  des  aspects  variables  suivant  les  cas  et  sur- 
tout suivant  les  phases  de  la  maladie  ;  mais  ils  sont  assez  caracté- 
ristiques pour  être  toujours  facilement  reconnus.  Au  début  et 
pendant  la  première  période,  que  l'on  pourrait  désigner  sous  le 
nom  de  période  d'hyperplasie  œdémateuse,  la  papille  a  perdu  son 
aspect  habituel;  elle  est  représentée  par  une  tache  0|>aque  de  forme 
arrondie,  d'un  gris  plus  ou  moins  pénétré  de  jaune,  de  rouge,  et 
parfois  de  violet.  Les  figures  1,  2,  3  de  la  planche  XIX;  3  et  4  de 
la  planche  XXIIl,  reproduisent  quelques-unes  des  nuances  que 
nous  avons  observées;  parfois  cette  nuance  est  uniforme  {pL  XXIII, 
fig.  3  et  4),  le  plus  souvent  elle  est  formée  de  deux  zones^  l'une  cen- 
trale, plus  animée  de  rouge  ;  l'autre  périphérique,  d'un  gris  jau- 
nâtre (pi.  XIX,  fig.  2  et  3).  La  disposition  inverse  peut  aussi  se 
rencontrer.  Selon  que  le  tissu  de  la  papille  est  plus  ou  moins  hypé- 
rhéniié  que  la  rétine  elle-même,  la  partie  centrale  se  distingue  par 
une  teinte  plus  rouge  ou  plus  pâle.  En  s'assurant  du  point  d'émer- 
gence des  vaisseaux,  on  reconnaît  d'une  façon  certaine  que  cette 
tache  siège  au  niveau  du  nerf  optique  ;  sa  portion  centrale , 
plus  rouge ,  représente  la  papille ,  dont  les  bords  sont  effacés 
et  voilés  par  l'œdème  de  la  rétine  qui  forme  la  partie  périphérique 
de  l'altération. 

Dans  des  cas  exceptionnels,  malgré  le  gonflement  de  la  papille  et 
son  peu  de  transparence,  on  reconnaît  encore  la  présence  de  la  ' 
lame  criblée  à  une  ligne  plus  claire,  située  au  niveau  du  point 
d'émergence  des  vaisseaux  {pi.  XIX,  fig.  3)  ;  on  peut  être  a^ssuré 
qu'alors  elle  a  été  fortement  repoussée  en  avant. 

Les  vaisseaux  rétiniens  sont  modifiés  profondément  ;  les  veines 
gorgées  de  sang,  sinueuses,  ont  un  aspect  qui  varie  selon  l'épais- 
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seur  et  le  degré  d'opacité  du  tissu  rétinien  altéré  dans  lequel  elles 
rampent.  Dans  certains  cas,  leurs  contours  sont  effacés  et  leur  vo- 
lume diminue  sans  qu'elles  cessent  d'être  apparentes  (p/.  XXI II, 
fig.  3  et  4);  dans  d'autres,  leur  point  d'émergence  est  tout  à  fait 
voilé  (/)/.  XIX,  ^^.  1,  2);  ailleurs  encore,  elles  paraissent  volumi- 
neuses à  leur  origine,  puis  sont  masquées  complètement  dans 
la  région  péri-papillaire,  ce  qui  les  partage  en  plusieurs  tronçons, 
sans  rapport  apparent  de  continuité  :  le  long  de  leurs  parois,  appa- 
raissent des  extravasations  sanguines  à  forme  striée,  qui  prennent 
parfois  un  certain  développement  au  pourtour  de  l'altération  réti- 
nienne. Dans  tous  les  cas,  un  pouls  veineux  très-marqué  les  anime. 
Les  artères  sont  généralement  diminuées  de  volume. 

Parfois,  après  une  certaine  durée  du  mal,  la  surface  papillaire 
présente  des  plaques  irrégulières  d'un  blanc  jaunâtre  {pi.  XIX, 
fig.  1  ;  pi.  XXIII,  fig.  4),  qui  témoignent  d'une  désorganisation  de 
tissu  plus  avancée.  Nous  avons  observé  quelques  cas  dans  lesquels 
la  rétine  était  parsemée  de  petites  masses  grisâtres  très-brillantes, 
assez  semblables,  quoique  plus  petites,  à  celles  qui  caractérisent  la 
rétinite  albuminurique  (p/.  XIX,  fig.  1,  2). 

La  papille  gonflée,  hypertrophiée  fait,  avons-nous  dit,  une  saillie 
relativement  considérable  au  fond  de  l'œil.  Son  sommet,  se  trouvant 
par  ce  fait  en  avant  du  plan  focal,  réalise  les  conditions  opti- 
ques de  l'hypermétrope.  Dès  lors,  on  peut  la  voir  distinctement 
avec  le  miroir  seul  en  se  tenant  aune  distance  appropriée  ;  en  outre, 
en  imprimant  de  légers  déplacements  à  la  lentille  convexe  dont 
on  se  sert  pour  Texamen  à  l'image  renversée,  on  provoque  une 
déviation  parallactique  bien  plus  étendue  au  point  correspondant 
au  sommet  de  la  papille  que  dans  les  autres  parties  de  l'image. 
L'ophthalmoscope  binoculaire  permet  aussi  de  constater  facilement 
cette  saillie. 

La  tuméfaction  du  bout  intra-oculaire  du  nerf  optique  est 
assez  souvent  inégale  ;  d'un  côté  la  papille  s'élève  presque  à  pic, 
tandis  que,  de  Tautre,  elle  reste  à  peu  près  de  niveau  avec  la  ré- 
tine. , 

A  une  période  plus  avancée,  qui  représente  la  seconde  phase  de 
l'affection,  l'image  ophthalmoscopique  a  subi  d'importantes  mo- 
difications :  la  tuméfaction  du  nerf  optique  a  diminué  ;  la  papille 
s'est  affaissée  ;  le  tissu  rétinien  pré-papillaire  n'est  plus  infiltré  ;  les 
vaisseaux,  artères  et  veines,  ont  perdu  leur  volume  normal  ;  les  ec- 
chymoses, les  plaques  blanchâtres  sont  effacées  ;  les  bords  de  la  pa- 
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pille  ont  recouvré  leur  netteté  ;  la  papille,  devenue  opaque,  blanche, 
a  subi  plus  manifestement  la  dégénérescence  atrophique.  Toutefois 
cette  atrophie  secondaire,  terminale,  diffère  des  autres  formes  dont 
il  sera  bientôt  question  ;  ainsi  la  papille,  après  la  névro-rétinite, 
ne  recouvre  que  bien  rarement  toute  sa  netteté;  un  nuage  grisâtre, 
très-léger,  atténue  ses  contours,  elle  reste  opaque,  saillante,  ce 
dont  on  juge  par  Tinflexion  des  vaisseaux  au  niveau  de  son  bord; 
rarement  elle  s'excave  ;  au  contraire,  son  tissu  est  encore  assez  dé- 
veloppé pour  que  le  point  d'émergence  des  vaisseaux  et  la  lame 
criblée  soient  cachés  à  l'observateur;  aussi  les  vaisseaux  rétiniens 
paraissent-ils  plutôt  passer  devant  la  papille  que  naître  de  son  cen- 
tre. Dans  un  cas  représenté  à  la  planche  XX,  fig.  5,  et  qui  n'est 
autre  que  le  type  figuré  à  la  planche  XIX,  fig.  3,  et  dessiné  huit 
mois  plus  tard,  la  partie  de  la  rétine  envahie  d'abord  par  Tinfil- 
tratioD  était  parcourue  par  un  grand  nombre  de  petits  vaisseaux 
radiés  anormalement  développés. 

La  névro-rétinite  entraine  fréquemment  de  légères  altérations 
choroïdiennes  ;  la  couche  pigmentuire  épithéliale  s'hypertrophie  et 
donne  au  pourtour  de  la  papille  une  teinte  bleuâtre  ardoisée 
(même  figure).  Quelquefois  cette  altération  du  pigment  se  traduit 
par  un  véritable  cercle  pigmentaire,  situé  à  une  certaine  distance 
de  la  papille.  Ces  modifications  sont  dues  à  l'hypertrophie  des  cou- 
ches granulées  externes,  à  laquelle,  nous  le  savons,  l'épithélium 
de  la  choroïde  demeure  rarement  étranger. 

Siirnes  fonctionnel».  —  Les  troubles  fonctionnels  sont  très- 
variables;  parfois  l'acuïté  visuelle  est  encore  satisfaisante,  alors  que 
le  gonflement  de  la  papille  et  de  la  rétine  est  très-considérable  ; 
d'autres  fois  le  malade  perd  complètement  la  vue  en  quelques 
jours  ;  le  plus  souvent  la  marche  est  progressive,  et  la  cécité  n'ar- 
rive qu'à  la  suite  de  l'atrophie  complèle  du  nerf  optique. 

La  névro-rétinite  a  pour  conséquence  presque  fatale,  la  perle 
absolue  de  la  vision  ;  toutefois,  dans  des  cas  exceptionnels,  lorsque 
la  cause  du  mal  a  été  supprimée  à  temps,  la  vision  peut  s'améliorer 
considérablement  :  de  tels  exemples  sont  trop  rares  pour  qu'il  ne 
soit  pas  utile  de  mentionner  celui  que  Tobligeance  de  notre  col- 
lègue Désormeau  nous  a  mis  à  même  d'observer  et  de  représenter. 
11  s'agit  d'un  homme  de  trente-trois  ans,  chez  lequel  se  développa 
un  anévrysme  cirsoïde  de  l'artère  ophthalmique  du  côté  gauche, 
à  la  suite  d'un  choc  violent  à  la  tempe  droite.  La  tumeur  ané- 
vrysmatique  provoqua  par  compression  une  névro-rétinite  dont 
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il  a  été  déjà  précédemment  question  et  qui  est  représentée  à  la 
figure  3  de  la  planche  XIX.  Par  des  injections  de  perchlorure  de  fer, 
Tanévrysme  fut  complètement  et  très-heureusement  guéri.  A  partir 
de  ce  moment^  Facuïté  visuelle,  réduite  à  ^  au  début  du  mal,  se 

releva  à  un  |,  et  l'état  local  du  fond  de  Tœil  se  modifia  comme 
l'exprime  la  figure  5  de  la  planche  XX.  Dans  ces  cas  heureux,  bien 
propres  à  montrer  jusqu'à  quel  point  l'image  ophthalmoscopique 
peutétre  modifiée  sans  que  la  vision  soit  troublée  sérieusement  d'une 
façon  définitive,  l'altération  consiste  dans  une  transsudation  séreuse 
abondante,  beaucoup  plus  que  dans  un  travail  d'hyperplasie  con- 
jonctivale,  car  celle-ci  aboutit  à  peu  près  fatalement  à  la  destruction 
des  éléments  nerveux. 

Éiioiogie. —  La  névro-rétinite  peut  être  la  conséquence  d'un  état 
phlegmasique  de  la  rétine  ;  elle  est  alors  d'origine  intra-oculaire. 
Mais  le  plus  souvent  son  point  de  départ  siège  dans  l'intérieur 
du  crâne  et  résulte  d^une  compression  mécanique  exercée  sur 
les  nerfs  optiques.  Cette  compression  peut  être  exercée  par  une 
tumeur  de  la  base  du  crâne  ou  de  l'encéphale,  par  des  exsu- 
dats,  par  un  dépôt  de  sang,  par  un  fragment  d'os  détaché  à  la 
suite  de  violences  traumatiques,  etc.  Trois  fois  nous  avons  vu  la 
névro-rétinite  se  développer  à  la  suite  de  chocs  sur  le  rebord  de 
l'orbite  ou  sur  la  tempe,  qui  avaient,  selon  toute  raison,  déterminé 
soit  une  fracture  du  trou  orbitaire,  soit  un  épanchement  de  sang 
dans  le  voisinage  {pi.  XX^U,  fig.  3,  4,  5,  6);  dans  un  autre  cas, 
dont  il  a  été  fait  mention  précédemment,  l'inflammation  de  la  pa- 
pille était  le  résultat  de  la  compression  exercée  sur  le  nerf  optique 
au  fond  de  Torbite  par  une  tumeur  anévrysmale. 

L'inflammation  aiguë  des  couches  superficielles  du  cerveau, 
surtout  lorsqu'elle  siège  dans  le  voisinage  des  couches  opti- 
ques, des  corps  striés  et  des  tubercules  quadrijumeaux,  provo- 
que aussi  la  névro-rétinite.  Il  en  est  de  même  de  la  méningite 
et  principalement  de  la  méningite  basilaire  :  dans  cette  dernière 
circonstance,  l'affection  intra-oculaire  peut  être  occasionnée  de 
deux  façons,  ou  bien  par  l'accumulation  des  produits  inflamma- 
toires sur  le  trajet  des  nerfs  optiques,  ou  bien  par  la  propagation 
directe  de  l'inflammation  des  méninges  au  tissu  nerveux.  Cette  pro- 
pagation n'a  rien  qui  doive  surprendre,  surtout  depuis  qu'il  a  été 
démontré  par  Galezowski,  ce  que  j'ai  vérifié  depuis,  que  le  nerf 
optique  et  la  papille  reçoivent  un  grand  nombre  de  vaisseaux  ca- 
pillaires fournis  par  les  artères  méningées. 
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La  connaissance  des  connexions  anatomiques  des  nerfs  optiques 
peut  fournir  dans  certains  cas  de  bonnes  indications  sur  le  siège  du 
mal,  lorsqu'il  est  unilatéral.  On  sait  que  les  deux  troncs  nerveux  qui 
font  suite  aux  bandelettes  optiques  subissent  au  niyeau  du  kiasma 
une  décussation  à  la  suite  de  laquelle  chaque  nerf  se  distribue  à 
la  moitié  externe  de  la  rétine  du  côté  correspondant,  et  à  la  moitié 
interne  de  la  rétine  du  côté  opposé.  Il  en  résulte  que,  si  l'altération 
d'un  nerf  optique,  qu'elle  qu'en  soit  la  cause  immédiate,  siège  en 
arrière  du  kiasma,  l'eSet  sur  la  vision  sera,  non  pas  une  amaurose 
monoculaire,  mais  bien  une  hémiopie  bilatérale. 

L'examen  des  causes  prochaines  de  la  névro-rétinite  conduit  à 
reconnaître  une  étroite  relation  entre  les  affections  cérébrales  et 
les  phlegmasies  du  nerf  optique.  Cette  relation  avait  frappé  depuis 
longtemps  les  cliniciens,  elle  avait  été  mentionnée  par  eux  : 
mais  ce  n'est  que  depuis  l'application  de  l'ophthalmoscope  qu'elle 
a  acquis  un  grand  caractère  de  précision.  Le  professeur  De  Grœfe, 
dans  une  communication  faite  en  1860  à  la  Société  de  biologie  de 
Paris,  a  signalé  le  résultat  de  ses  recherches  à  cet  égard.  Depuis 
lors,  la  plupart  des  observateurs  ont  rapporté  des  faits  qui  démon- 
trent  incontestablement  que  la  plupart  des  affections  à  marche 
aiguë  de  l'encéphale  s'accompagnent  quelquefois  d'altérations  pa- 
pillaires;  mais  il  importe  beaucoup,  pour  ne  point  s'égarer,  de 
ne  pas  perdre  de  vue  que  ces  manifestations  oculaires  sont  excep- 
tionnelles et  impropres,  pour  tout  esprit  sévère,  à  servir  de  base 
à  une  méthode  séméiologique.  Ce  qui  restera  vrai,  c'est  que, 
non-seulement  la  névro-rétinite  est  rare  dans  le  cours  des  affec- 
tions cérébrales,  mais  encore  elle  n'apparaît  qu'à  une  époque 
où  ces  dernières  sont  confirmées  par  un  ensemble  de  signes 
suffisants  pour  les  faire  reconnaître.  Dans  de  nombreux  exa- 
mens, pratiqués  au  lit  du  malade,  nous  nous  sommes  assuré 
qu'il  en  était  ainsi  en  particulier  pour  la  méningite,  sur  le  dia- 
gnostic ophthalmoscopique  de  laquelle  on  a  surtout  insisté.  La 
même  observation  avait  été  faite  auparavant  par  Wecker.  a  II  est 
faux,  dit  cet  auteur,  qu'on  puisse,  comme  M.  Bouchut  le  pense, 
diagnostiquer,  au  moyen  de  l'image  ophthalmoscopique,  la  ménin-^ 
gite,  notamment  la  forme  tuberculeuse  de  cette  maladie.  Nous 
avons,  sur  l'invitation  de  M.  Roger,  examiné  pendant  le  cours  d'une 
année  tous  les  enfants  qui  se  présentaient  avec  des  symptômes  cé- 
rébraux ;  nous  pouvons  assurer  que,  dansles  cas  de  méningite  vraie 
et  confirmée  par  l'autopsie,  l'examen  ophthalmoscopique  n'a  ré- 
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vêlé,  à  part  une  ampleur  douteuse  des  vaisseaux  rétiniens,  aucune 
altération  significative.  » 

Il  en  est  de  même  de  Thémorrhagie  cérébrale,  dont  Tauteur  de  la 
Cérebroscopie  a  tracé  également  le  diagnostic  ophthalmoscopique. 
Pendant  notre  séjour  à  l'Hôtel  des  Invalides,  nous  avons  eu  Tocca- 
sion  d'examiner,  immédiatement  ou  très-peu  de  temps  après  l'ac- 
cident, trente-cinq  vieillards  frappés  d'apoplexie.  En  aucun  cas  il 
ne  s'est  présenté  d'altérations  dignes  d'être  mentionnées. 

Les  affections  chroniques  de  la  moelle,  telles  que  la  sclérose, 
l'ataxie  locomotrice,  la  paralysie  agitante,  etc.,  peuvent  s'accompa- 
gner de  troubles  visuels  et  d'altérations  papillaires.  Un  grand  nom- 
bre d'observations  en  témoignent:  mais  elles  sont  relatives  surtout 
à  des  névrites  optiques  ou  à  des  atrophies  de  la  papille.  S'il  fallait 
en  croire  le  mémoire  communiqué  par  le  docteur  Bouchut  à  la  So- 
ciété de  biologie  dans  le  courant  du  mois  de  juillet  1869,  cet  état 
ne  représenterait  que  la  seconde  phase  d'une  altération  traduite 
d'abord  par  l'hypérhémie  totale  ou  partielle,  et  par  l'infiltration 
séro-sanguine  de  la  papille,  et  assez  significative  pour  faire  recon- 
naître ces  affections  spéciales  dès  leur  début.  11  appartient  à  des 
observations  ultérieures  de  montrer  dans  quelle  mesure  se  trouve 
vérifiée  cette  nouvelle  assertion. 

Traitement.  —  La  névro-rétinite  étant  presque  toujours  le  ré- 
sultat, soit  d'une  compression  exercée  sur  le  nerf  optique,  soit  d'une 
phlegmasie  aiguë  du  cerveau  ou  de  ses  enveloppes,  soit  des  deux 
causes  réunies,  ne  réclame  pas  de  traitement  propre.  Tous  les  efforts 
doivent  tendre  à  supprimer  la  cause  en  luttant  contre  l'affection 
cérébrale  par  les  moyens  appropriés,  ou  bien  en  faisant  cesser  la 
compression,  quand  par  exception  la  chose  est  possible.  Lorsque 
le  nerf  optique  est  comprimé  dans  la  région  intra-orbitaire,  le  trai- 
tement peut  être  efficace  ;  il  en  a  été  ainsi  dans  le  fait  de  Désor- 
meaux,  mentionné  ci-dessus. 

ARTICLE  V. 
Névrite  optique  et  atrophie  de  la  papille. 

Nous  désignons  sous  ce  nom  une  altération  de  l'extrémité  ocu- 
laire du  nerf  optique,  caractérisée  par  une  hyperplasie  çonjonc- 
tivale  et  la  disparition  régressive  de  ses  éléments  nerveux.. 

Étloiogie.  — La  névrite  optique  est  l'expression  de  processus 
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pathologiques  très-différents  qui  aboutissent  à  un  terme  commun, 
l'atrophie  du  nerf  optique.  En  se  fondant  sur  le  mode  d'évolu- 
tion du  mal,  on  a  admis  deux  formes  de  névrite  optique  :  Tune 
descendante,  dans  laquelle  le  point  de  départ  réside  dans  les 
centres  nerveux,  ou  vers  les  origines  des  nerfs,  et  se  propage  par 
continuité  de  tissu  jusqu'à  la  papille;  c'est  à  elle  qu'appartient 
l'atrophie  papillaire  qui  représente  la  seconde  phase  de  la  névro- 
rétinite  ;  l'autre,  ascendante^  dans  laquelle  l'atrophie  est  le  ré-^ 
sultat  de  l'extension  d'une  maladie  de  la  rétine  ou  de  la  choroïde. 
L'exemple  le  plus  frappant  de  cette  seconde  forme  s'observe  dans 
la  rétinite  albuminurique.  Au  début,  la  rétine  seule  est  malade, 
et  ce  n'est  que  plus  tard  que  l'hyperplasie  du  tissu  conjonctif  en<- 
vahit  la  papille.  Lorsque  la  névrite  optique  dérive  d'une  choroïdite 
ou  d'une  rétinochoroïdite,  la  transmission  a  lieu  par  l'intermé- 
diaire des  fines  ramifications  vasculaires  qui  établissent  une  commu- 
nication entre  les  membranes  oculaires  et  le  nerf.  Les  figures  4,  S,  6, 
de  la  planche  XII,  représentent  des  exemples  de  cette  forme  de 
névrite  consécutive.  La  névrite  ascendante  dépasse  rarement  les 
limites  du  bulbe.  Gela  tient  à  la  résistance  opposée  à  la  propaga- 
tion du  mal  par  la  lamina  dont  les  faisceaux  sont  hypertrophiés. 
C'est  pour  ce  motif  qu'Iwanoff  a  proposé  de  lui  réserver  le  nom  de 
névrite  intra-oculaire.  De  Grœfe  admet  une  troisième  variété  qui 
serait  développée  primitivement  dans  le  tissu  du  nerf  et  caracté- 
risée seulement  parla  stase  du  sang  dans  les  vaisseaux  capillaires^ 
car  il  n'existe  alors  ni  inflammation  ni  troubles  visuels. 

IwanofT,  dans  un  cas  de  ce  genre,  ne  constata  à  l'autopsie  qu'une 
byperhémie  passive  de  la  papille,  une  distension  considérable  de  ses 
vaisseaux  avec  infiltration  séreuse  de  son  tissu  sans  prolifération 
cellulaire  ni  altération  des  fibres  ;  mais  il  convient  d'ajouter  que,  le 
plus  souvent,  cet  état  est  suivi  d'inflammation,  de  formation  d*eX- 
sudats  et  d'hypertrophie  molle  du  tissu  conjonctif  interstitiel. 

Le  plus  souvent,  la  névrite  optique  est  sous  la  dépendance  d'une 
altération  des  centres  nerveux  ;  c'est  à  elle  que  convient  à  plus  de 
titres  la  dénomination  d'amaurose  cérébrale.  A  mesure  que  l'ob-» 
servation  clinique  et  le  microscope  jettent  une  lumière  plus  vive 
sur  la  nature  intime  des  diverses  affections  chroniques  de  l'encé- 
phale et  de  la  moelle,  à  mestire  aussi  l'ophthalmoscope  vient  four- 
nir son  appoint  de  connaissances  et  affirmer  l'étroite  connexion  qui 
existe  entre  l'encéphale  et  le  sens  de  la  vision.  Pour  comprendre 
de  cette  relation,  il  importe  de  rappeler  que  les  éléments  tubuleux 
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ces  derniers  ne  se  terminent  pas  tous  aux  corps  genouillés  ou  aux 
tubercules  quadrijumeaux;  un  certain  nombre  d'entre  eux  vont  ga- 
gner les  hémisphères  et  même  les  circonvolutions  cérébrales.  La 
démonstration  anatomique  de  ce  fait  a  été  donnée  par  Gratioiet. 
Le  savant  anatomiste  a  découvert,  en  effet,  que  chez  les  mammi- 
fères, des  fibres  nerveuses,  émanant  de  la  racine  du  nerf  optique 
qui  contourne  la  couche  du  même  nom,  s'épanouissaient  en  éven- 
tail dans  toute  la  longueur  du  bord  supérieur  de  Thémisphère 
correspondant  depuis  l'extrémité  supérieure  du  lobe  occipital  jus- 
qu'au sommet  du  lobe  pariétal.  C'est  ainsi  que  des  altérations  pro- 
fondément cachées  dans  les  hémisphères  cérébraux  peuvent  entraî- 
ner l'atrophie  des  nerfs  optiques, et  la  perte  de  la  vue. 

Ces  altérations  appartiennent  à  des  processus  pathologiques  va- 
riables; on  y  a  rencontré  les  productions  de  nouvelle  formation 
les  plus  diverses,  des  tumeurs  syphilitiques,  cancéreuses,  inflam- 
matoires, d'anciens  foyers  hémorrhagiques,  etc.  ;  mais,  quelle  que 
soit  leur  nature,  elles  paraissent  avoir  pour  effet  de  déterminer 
une  altération  toujours  identique,  différente  par  conséquent  de  la 
lésion  primitive,  dans  les  éléments  de  conduction  du  sens  visuel. 
Les  corps  genouillés,  les  tubercules  quadrijumeaux,  les  bandelettes 
et  les  nerfs  optiques  subissent  une  modification  qui  se  traduit  par 
une  diminution  de  volume  et  une  dégénérescence  granuleuse  de 
l'élément  nerveux,  avec  épaississementde  la  trame  de  substance  con- 
jonctivale,  manifeste  surtout  dans  les*  points  où  se  trouve  à  l'état 
normal  une  plus  grande  quantité  de  tissu  cellulaire.  Cette  évolution 
pathologique  secondaire,  mise  en  lumière  par  Lancereaux  dans  un 
travail  fort  intéressant  et  fondé  sur  des  observations  nombreuses,  ne 
diffère  pas  de  celle  qu'a  signalé  autrefois  Ludwig  Tûrk,  et  les  désor- 
dres qui  en  sont  la  conséquence  ont  la  plus  grande  analogie  avec  ce 
qu'a  obtenu  expérimentalement  Waller>  de  Londres.  Ce  physiolo- 
giste est  parvenu  en  effet  à  démontrer  un  fait  intéressant,  vérifié  de- 
puis par  d'autres  observateurs,  à  savoir  :  que  les  cordons  nerveux 
subissent  une  altération  constante,  toujours  la  même  pour  chaque 
espèce,  et  toujours  dans  le  même  sens,  à  la  suite  de  leur  solution  de 
continuité.  Coupe-t-on  la  racine  antérieure  d'une  paire  rachidienne, 
on  voit  bientôt  les  tubes  nerveux  se  modifier  dans  le  bout  périphé- 
rique, tandis  que  le  tronçon,  tenant  à  la  moelle,  reste  intact  :  la 
section  est-elle  pratiquée  sur  la  racine  postérieure,  entreje  gan- 
glion et  la  moelle,  c'est  au  contraire  le  bout  central  qui  subit  une 
métamorphose,  tandis  que  l'autre  reste  sain.  Les  faits  patbologi- 
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ques  réunis  par  Lancereaux  semblent  trouver  leur  justification 
dans  ces  expériences  de  Waller.  L'altéralion  siégeant  dans  l'épais- 
seur du  lobe  antérieur  isole  les  fibres  conductrices  des  cellules  de 
la  substance  grise,  centre  d'élaboration  de  la  fonction,  et  intercepte 
ainsi,  comme  Waller  le  faisait  par  la  section  des  racines  anté- 
rieures ou  postérieures,  Tinfluence  ganglionnaire  ou  médullaire 
sur  la  vitalité  de  ces  fibres.  Dans  ces  deux  ordres  de  faits  apparaît 
le  même  rapport;  d'abord  une  lésion  primitive  traumatique  ou 
pathologique,  puis  une  lésion  consécutive,  résultat  d'un  trouble  nu- 
tritif, toujours  identique  et  se  traduisant  par  l'atrophie  et  la  destruc- 
tion d'un  ordre  déterminé  de  fibres  nerveuses. 

Les  détails  qui  précèdent  méritaient  d'être  mentionnés,  parce 
qu'ils  donnent  une  raison  physiologique  à  ces  nombreux  exemples 
d'atrophie  papillaire  que  rien  ne  justifie  en  apparence.  Ils  mon- 
trent aussi  combien  était  trop  absolue  cette  opinion  qui  considérait 
l'amaurose  cérébrale  avec  atrophie  papillaire  comme  le  signe  cons- 
tant d'une  tumeur  cérébrale  agissant  par  compression  sur  les  nerfs 
optiques.  Cependant  tout  n'est  pas  élucidé  dans  cette  voie  :  d'abord  il 
y  a  lieu  de  rechercher  si  d'autres  altérations  consistant  en  des  trou- 
bles de  nutrition  des  éléments  cellulaires  et  nerveux  des  hémisphères 
ne  provoquent  ptis  également  l'amaurose  ;  ensuite,  il  reste  encore  à 
expliquer  certaines  particularités  des  faits  cliniques,  difficiles  à  jus- 
tifier par  les  données  de  l'expérimentation.  Par  exemple  l'altération 
des  deux  cordons  optiques  et  une  atrophie  papillaire  double  ont  été 
la  conséquence  de  la  lésion  d'un  seul  hémisphère.  Faut-il  croire  que 
le  travail  d'atrophie  d'abord  limité  à  un  seul  côté  se  soit  propagé  à 
l'autre  par  l'intermédiaire  de  communications  établies  au  niveau  des 
tubercules  quadrijumeaux,  ou  entre  les  deux  bandelettes  optiques? 
Et  de  même,  la  lésion  de  l'une  des  bandelettes,  en  admettant  même 
comme  démontré  qu'elle  se  propage  à  l'autre,  devrait  être  limitée 
à  l'un  des  côtés  au  moins  durant  un  certain  temps,  et  produire  non 
pas  une  amaurose,  mais  bien  une  hémiopie  réglée  par  le  mode  de 
décussation  des  nerfs  optiques  au  niveau  du  kiasma.  Autant  de 
points  obscurs  à  élucider  :  il  est  à  désirer,  pour  lever  tous  les  doutes^ 
que  les  observateurs,  dont  l'attention  sera  fixée  sur  ce  sujet,  décri- 
vent avec  plus  de  précision  et  de  détails  les  troubles  de  la  vision 
qu'ils  auront  observés. 

Les  diverses  altérations,  siégeant  au  niveau  des  origines  appa- 
rentes des  nerfs  optiques  ou  dans  le  voisinage  des  bandelettes, 
provoquent  souvent  l'atrophie  papillaire.  Les  afiections  cérébeU 
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leuses,  telles  que  tumeurs  diverses,  foyers  d'encéphalite  en  voie  de 
ramollissement,  etc.,  s'accompagnent  aussi  assez  souYent  d'am- 
blyopie  :  celle-ci  est  habituellement  monoculaire,  et  située  du  même 
côté  que  Taltération.  Dans  Topinion  de  Brown-Séquard,  le  trouble 
de  la  vision  serait  dû  alors  à  Tirritation  de  certaines  parties  du  cer- 
velet qui  président  à  la  nutrition  des  nerfs  optiques. 

On  sait  depuis  longtemps  que  Tataxie  locomotrice  se  complique 
de  troubles  visuels  dont  le  dernier  terme  est  Tatrophie  complète 
des  papilles  optiques.  L'altération  propre  de  l'ataxie,  qui  condste 
dans  une  dégénérescence  grise  des  cordons  postérieurs  de  la 
moelle,  agit-elle  ainsi  en  irritant  certaines  parties  qui  président  à 
la  nutrition  des  nerfs  optiques?  ou  bien,  ce  qui  est  plus  rationnel, 
cette  altération,  que  quelques  auteurs  considèrent  comme  le  résul- 
tat de  l'inflammation  du  tissu  cellulaire  interstitiel  des  cordons  de 
la  moelle,  ne  se  développeraiï-elle  pas  concurremment,  et  en  vertu 
de  la  même  aptitude,  fort  inconnue  d'ailleurs,  sur  le  névrilème 
des  nerfs  optiques.  On  trouve  dans  le  travail  du  docteur  Topinard 
sur  l'ataxie  locomotrice  certaines  indications  qui  rendent  la  chose 
vraisemblable.  Ainsi  il  a  rencontré  chez  desataxiquesla  vascularisa- 
tion,  la  diminution  de  consistance  et  de  volume,  la  dégénérescence 
grise  semi-transparente  des  nerfs  optiques. 

L'atrophie  papillaire,  qui  se  rattache  à  l'ataxie,  ne  se  déclare  pas 
au  début  du  mai,  elle  suit  la  marche  des  troubles  de  la  motilité,  et 
il  est  bien  rare  qu'elle  les  précède.  Pourtant  De  Grœfe  et  Duchenne 
(de  Boulogne)  en  ont  rapporté  des  exemples.  11  n'est  pas  rare  au 
contraire  que  l'atrophie  papillaire  soit  le  premier  symptôme  d'une 
affection  des  centres  nerveux. 

On  a  voulu  beaucoup  étendre  dans  ces  derniers  temps  le  cercle 
des  relations  qui  existent  incontestablement  entre  les  centres  ner-. 
veux  et  l'appareil  de  la  vision  ;  peut-être  les  a-t-on  de  la  sorte 
rendues  moins  sûres.  La  démence,  la  folie,  la  manie,  l'idiotie, 
l'épilepsie,  la  mélancolie,   interrogées  tour  à  tour,  ont   fourni 
à  l'auteur  de  la  Cérébroscopie  un  contingent  bien  lourd  de  mani- 
festations oculaires.  On  peut  en  juger  par  les  renseignements  sui- 
vants publiés  par  lui,  à  la  page  259  de  la  Gazette  des  hôpitaux 
(année  1868).  Sur  S3  malades   atteints  de  paralysie  générale, 
41  avaient  une  atrophie  de  la  papille,  7  une  lésion  douteuse  ;  sur 
38  cas  de  démence  chronique,  23  avaient  des  lésions  du  nerf  op« 
tique;  sur  43  épileptiques,  15  présentaient  des  lésions  de  la  pa- 
pille; chez  les  idiots,  la  même  affection  s'est  montrée  5  fois  sur 
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19  malades.  Dans  la  mélancolie,  Fobservateur  a  constamment 
trouvé  Tanémie  de  la  rétine.  Enfin,  dans  la  manie,  il  a  constaté 
rhyperhémie  de  la  papille  après  les  accès,  et  Tanémie  pendant  les  ac- 
cès. Ces  résultats  sonttrop  importants  pour  être  passés  sous  silence, 
mais  ils  ont  besoin,  avant  d'inspirer  confiance,  d'être  confirmés  p^r 
des  observations  assez  complètes,  assez  précises  pour  permettre  un 
examen  critique;  les  gros  chiSres,avancés  sommairement  à  propos 
d'une  question  non  résolue,  peuvent  éblouir  ou  surprendre,  mais 
ils  n'éclairent  ni  n'entraînent  la  conviction  de  personne.  On  se  de- 
mande à  quels  caractères  ophtbalmoscopiques  ont  été  reconnues  ces 
trop  nombreuses  atrophies  papillaires,  par  quels  troubles  de  la  vi- 
sion elles  se  sont  dénoncées,  etc.,  etc.?  La  question  des  rapports 
entre  les  altérations  cérébro-spinales  ou  leurs  troubles  fonctionnels 
d'une  part,  et  les  altérations  des  nerfs  optiques  ou  leurs  troubles 
fonctionnels  de  l'autre,  est  loin  d'être  épuisée.  L'intérêt  qu'elle  pré- 
sente impose  à  tout  observateur  attentif,  en  face  d'une  affection 
cérébrale  constatée,  l'obligation  d'interroger  avec  soin  l'appareil  de 
la  vision,  mais  comme,  en  pareille  matière,  il  règne  beaucoup  d'hy- 
pothèses et  d'opinions  contradictoires,  il  est  indispensable  de  sou- 
mettre chaque  fait  à  la  plus  sévère  analyse  ;  ce  n'est  que  sur  une 
base  ainsi  conquise  que  l'on  pourra,  si  toutefois  la  chose  est  pos- 
sible, songer  un  jour  à  remonter  de  la  lésion  oculaire  à  la  détermi- 
nation de  la  lésion  centrale. 

Pour  compléter  l'examen  des  origines  cérébrales  de  l'atrophie 
papillaire,  nous  ne  saurions  passer  sous  silence  certains  états  am- 
blyopiques  attribués  avec  plus  ou  moins  de  raison  à  diverses  into- 
xications, telles  que  l'intoxication  par  l'alcool,  par  le  tabac,  etc.  Ces 
états  amblyopiques  ne  nous  paraissent  ni  aussi  graves  ni  surtout 
aussi  fréquents  qu'on  s'est  plu  à  le  dire  dans  ces  derniers  temps. 

Hutchinson,  adversaire  du  tabac,  après  avoir  fait  la  part  de  chaque 
ordre  de  causes  dans  un  relevé  de  65  cas  d'amaurose,  ne  cite  aucun 
fait  probant  ;  son  investigation  le  conduit  seulement  à  des  présom- 
ptions discrètes  desquelles  il  déduit  le  conseil  de  proscrire  le  tabac 
au  début  du  mal.  Il  résulte  de  son  observation  que  les  amauroses 
binoculaires,  celles  qui  lui  paraissent  les  plus  suspectes,  sont  beau-r 
coup  plus  communes  chez  l'homme  que  chez  la  femme,  et  que  la 
plupart  des  malades  sont  des  fumeurs.  Malheureusement,  tout  le 
monde  fume  ou  peu  s'en  faut,  ce  qui  enlève  beaucoup  de  son  im- 
portance à  la  coïncidence  précitée. 

Il  est  mieux  démontré  que  les  excès  alcooliques  provoquent  des 
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néyrites  optiques,  lesquelles  coïncident  le  plus  souvent  avec  des 
troubles  de  rintelligence  ou  des  paralysies  du  mouvement,  et  révè- 
lent de  graves  altérations  dans  les  centres  nerveux. 

Les  causes  d'atrophie  dont  il  vient  d'être  question  se  rattachent 
plus  directement  à  une  affection  cérébro-spinale.  11  en  est  d'autres 
qu'il  suffit  de  mentionner  pour  faire  comprendre  leur  action  et  qui 
sont  représentées  par  des  tumeurs  développées  soit  à  la  base  du 
crâne,  soit  le  long  des  nerfs  optiques,  soit  dans  l'orbite  lui-même. 
Nous  les  avons  déjà  mentionnées  à  propos  de  la  névro-rétinite,  parce 
que  cette  dernière  en  est  habituellement  la  conséquence  lorsque 
le  développement  de  ces  tumeurs  est  brusque  et  relativement  aigu, 
tandis  qu'une  évolution  lente,  progressive,  entraine  plutôt  une  né- 
vrite optique  et  l'atrophie  simple.  En  raison  des  connexions  nom- 
breuses qui  existent  entre  les  nerfs  optiques  et  les  autres  nerfs 
crâniens,  l'atrophie  papillaire  est  le  plus  souvent  accompagnée  d'au- 
tres paralysies  qui  aident  à  reconnaître  dans  une  certaine  mesure  le 
siège  primitif  du  mal.  Le  moteur  oculaire  commun,  l'olfactif,  le  pa- 
thétique, le  trijumeau,  le  moteur  oculaire  externe,  le  nerf  auditif 
peuvent  être  atteints.  Dans  le  travail  déjà  cité  de  Lancereaux,  l'auteur, 
se  fondant  plutôt  sur  les  rapports  anatomiques  de  ces  divers  organes 
que  sur  l'observation,  en  déduit  les  considérations  suivantes  qui  ne 
manquentpas  d'un  certain  intérêt  pratique.  «Le  trouble  de  la  vision, 
écrit-il,  est-il  borné  à  un  seul  œil  et  exempt  de  tout  désordre  céré- 
bral, il  sera  permis  de  croire  à  une  altération  des  nerfs  optiques: 
est-il  accompagné  de  la  perte  de  l'odorat  ou  de  la  paralysie  de  l'un 
des  nerfs  moteurs  de  l'œil,  on  songera  à  une.  tumeur  de  la  base  du 
cerveau.  Les  troubles  du  côté  de  la  miction,  les  vomissements  avec 
convulsions  sans  paralysies  porteront  à  supposer  l'existence  d'une 
tumeur  des  tubercules  quadrijumeaux  ou  de  leur  voisinage.  La 
surdité  venant  à  s'ajouter  à  l'amaurose  conduira  à  penser  à  une 
lésion  des  couches  optiques;  une  hémiplégie  avec  ou  sans  contrac- 
ture donnera  lieu  de  croire  à  un  désordre  anatomique  du  côté  des 
corps  striés,  des  attaques  consistant  dans  l'abolition  momentanée, 
de  toutes  les  fonctions  cérébrales  quelquefois   accompagnées  de 
convulsions  ou  de  tremblement  général,  précédant  l'amaurose  ou 
venant  s'y  ajouter,  éveilleront  l'idée  d'une  affection  ayant  pour 
principal  siège  l'un  des  lobes  antérieurs  du  cerveau.  »    ' 

Enfin,  dans  un  certain  nombre  de  cas,  le  nerf  optique  est  lui- 
même  le  siège  du  mal;  des  tumeurs  de  diverse  nature  s'y  dévelop- 
pent, des  inflammations  y  éclatent  spontanément,  y  provoquent 
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d'abondantes  proliférations  cellulaires  qui  amènent  Tatrophie  par 
compression  et  subissent  à  leur  tour  la  série  habituelle  des  trans- 
formations régressives.  C'est  à  cet  ordre  de  causes  qu'il  est  rationnel 
d'attribuer  ces  atrophies  papillaires  limitées  à  un  seul  côté,  se  dé- 
yeloppant  silencieusement,  sans  autre  trouble  fonctionnel  et  se  con- 
ciliant avec  la  santé  la  plus  florissante. 

On  a  aussi  signalé  sous  le  nom  d'atrophie  papillaire  un  état 
transitoire  du  nerf  optique,  qui  s'était  reproduit  chez  une  femme  à 
l'occasion  de  chaque  grossesse,  et  qui  était  marqué  au  miroir  par 
une  papille  petite,  d'un  bjanc  de  perle,  par  des  artères  flliformes, 
des  veines  grossies,  tortueuses,  etc.  Selon  toute  raison,  il  ne  faut 
voir  dans  ces  faits  que  des  écarts  physiologiques  sans  altération  maté- 
rielle et  qu'il  est  possible  d'attribuer  soit  aux  troubles  circulatoires 
qui  acompagnent  la  grossesse,  soit  aux  efforts  de  l'accouchement. 

Anatomie  iiailiologliiae.  —  L'atrophie  du  nerf  optique  et  de 
la  papille  se  présente  sous  deux  formes  principales. 

La  première  diffère  peu  de  ce  que  nous  avons  décrit  à  propos  de 
la  névro-rétinite,  c'est  le  même  processus  pathologique.  Le  nerf  op- 
tique renferme  des  exsudais  séreux  abondants  qui  gonflent  le  névri- 
lème  interstitiel  des  faisceaux  secondaires  et  augmente  l'épaisseur  du 
névrilème d'enveloppe.  Par  l'effet  de  cette  transsudation,  le  nerf  opti- 
que augmente  de  volume,  et  présente  des  bosselures  nombreuses  sur- 
tout lorsque  le  gonflement  s'est  fait  d'une  façon  inégale.  Au  sein  du 
tissu  cellulaire  qui  est  le  siège  de  l'œdème  se  développent  bientôt 
des  noyaux  de  nouvelle  formation  et  des  fibres  cellulaires  d'un  as- 
pect gélatineux  et  grisâtre.  C'est  alors  que  les  fibres  nerveuses  com- 
mencent à  s'altérer;  elles  pâlissent,  la  myéline  devient  transparente, 
des  molécules  de  graisse  apparaissent  dans  l'épaisseur  même  des 
fibres  dont  la  direction  n'est  plus  marquée  en  dernier  lieu  que  par 
une  rangée  de  gouttelettes  graisseuses.  Le  tissu  cellulaire  nouveau 
se  modifie  à  son  tour,  il  subit  la  dégénérescence  graisseuse,  et 
le  nerf  tantôt  se  transforme  en  une  étroite  bandelette  fibreuse, 
tantôt  ne  diminue  pas  sensiblement  d'épaisseur,  bien  que  l'on  n'y 
rencontre  plus  que  des  vestiges  d'éléments  nerveux,  le  névrilème 
hypertrophié  et  une  substance  grisâtre,  gélatineuse  en  tiennent  la 
place.  Ces  transformations  sont  généralement  moins  circonscrites 
que  dans  la  névro-rétinite  dans  laquelle  la  dégénérescence,  suivant 
une  marche  plus  aiguë,  provoque  l'étranglement  des  parties  au 
niveau  du  cercle  sclérotical;  ici,  au  contraire,  l'altération  se  pro- 
page soit  d'avant  en  arrière,  c'est- à-dire  du  kiasma  vers  les  couches 
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Dans  l'atrophie  papiilaire  les  autres  éléments  deTimage  ophthal- 
moscopique  ne  présentent  rien  de  particulier. 

L'atrophie  peut  être  monoculaire.  Elle  peut  même  exception- 
nellement n'occuper  qu'une  partie  du  nerf  optique  et  de  la  papille; 
nous  en  avons  déjà  mentionné  un  exemple  observé  par  De  Grœfe. 
Un  cas  analogue  que  nous  avons  rencontré  est  représenté  dans  la 
figure  S  de  la  planche  XIII.  Mais  cet  état  est  transitoire  et  l'atrophie 
finit  par  devenir  complète. 

Uyne»  fonctionnels.  —  L'invasion  du  mal  est  signalée  par 
une  légère  anesthésie  rétinienne  ;  le  malade  s'aperçoit  qu'il  dis- 
tingue moins  bien  les  petits  objets  :  en  ce  moment  déjà  le  champ 
visuel  est  altéré,  mais  il  importe  d'apporter  quelque  soin  à  cette 
constatation,  et  surtout  d'user  d'un  faible  éclairage.  Cette  dimi- 
nution n'est  pas  régulièrement  concentrique,  elle  est  plus  accusée 
tantôt  en  dedans,  tantôt  en  haut,  tantôt  en  bas.  L'angle  temporal 
est  très-rarement  atteint  en  premier  lieu,  il  en  résulte  qu'au  début 
de  l'atrophie,  le  champ  visuel  afifecte  le  plus  souvent  une  forme 
allongée  dans  le  sens  transversal  :  peu  à  peu  l'insensibilité  fait  des 
progrès  ;  le  champ  de  la  vision  se  rétrécit  au  point  de  ne  plus  me- 
surer que  quelques  degrés  ;  la  fixation  centrale  elle-même  est  at- 
teinte et  le  malade  ne  distingue  plus  que  les  numéros  supérieursde 
l'échelle  ;  puis  la  vision  distincte  disparait  et  il  ne  reste  plus  que  la 
perception  confuse  de  la  lumière,  encore  faut-il  qu'elle  soit  intense 
et  convenablement  dirigée;  enfin  toute  sensation  s'éteint,  la  lu- 
mière solaire  elle-même  est  impuissante  à  ranimer  un  reste  d'ac- 
tivité. 

Divers  épisodes  viennent  fréquemment  accidenter  révolution  fa- 
tale de  l'atrophie  papiilaire  ;  il  n'est  pas  rare  au  début  que  le  ma- 
lade soit  troublé  pas  des  phantasmes  lumineux,  des  hallucinations 
du  sens  de  la  vue,  des  phénomènes  transitoires  de  macropie  ou  de 
micropie.  Le  plus  fréquent,  on  pourrait  dire  le  plus  constant,  con- 
siste en  des  changements  dans  la  perception  des  couleurs  :  le 
rouge  est  vu  en  gris  ou  en  noir,  le  vert  en  bleu,  etc.  En  un  mot 
il  se  développe  un  daltonisme  pathologique  analogue  à  celui  dont 
il  a  déjà  été  question  à  propos  de  la  rétinite  :  parfois  les  objets,  vus 
avec  leur  couleur  propre  ont  un  éclat  éblouissant  impatiemment 
supporté  par  le  malade  ;  dans  d'autres  cas,  sans  changer  de  couleur, 
ils  sont  légèrement  irisés  en  jaune  ou  en  rose.  Assez  fréquemment 
on  rencontre,  au  début,  de  la  céphalalgie, de  l'agitation;  le  sommeil 
est  interrompu  par  de  pénibles  cauchemars.  Les  douleurs  de  tête 
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ont  été  attribuées  à  la  tension  d'esprit  qui  serait  habitbelle  aux 
personnes  atteintes  d*amblyopie  en  raison  des  efforts  prolongés 
qu'elles  font  pour  se  rendre  compte  des  impressions  confuses  et  im- 
parfaites qu'elles  reçoivent  du  dehors.  Nous  trouvons  à  ce  sym- 
ptôme une  raison  plus  physiologique  :  tout  amblyope  a  besoin, pour 
y  voir,  d'images  plus  grandes  et  mieux  éclairées;  il  est  ainsi 
conduit  à  rapprocher  les  objets  aussi  près  que  possible,  ce  qui 
entraine  nécessairement  des  efforts  d'accommodation  et  là  leur  suite 
des  névralgies  ciliaires.  Bien  que  l'acuïté  visuelle  s'affaiblisse  pro- 
gressivement, le  malade  reste  très-sensible  à  la  lumière;  la  réver- 
bération surtout  le  fatigue  au  point  de  ne  pouvoir  être  supportée. 
Il  cligne  de  l'œil,  il  se  protège  instinctivement  contre  un  jour  trop 
vif  avec  la  main  disposée  en  abat-jour;  rien  de  surprenant  à  ce  que 
la  pupille  dans  ces  conditions  reste  étroite  et  contractée  pendant 
toute  la  durée  de  la  maladie  et  même  longtemps  après  la  perte  de 
la  vue. 

L'hémiopie  est  rare  dans  l'atrophie  progressive  de  la  papille; 
toutes  les  fois  qu'elle  existe,  elle  fournit  des  renseignements  pré- 
cieux sur  l'origine  cérébrale  et  le  siège  primitif  de  Taltération. 

Marche.  —  La  marche  de  la  névrite  optique  est  très-lente,  et  le 
plus  souvent  la  vision  n'est  abolie  qu'après  plusieurs  années  :  l'issue 
fatale  parait  plus  rapprochée  lorsque  le  mal  a  débuté  par  un  seul 
œil  parce  que  le  malade  ne  se  décide  habituellement  à  demander 
des  conseils  qu'au  moment  où  le  second  est  atteint. 

La  marche  est  progressive  ;  l'ophthalmoscope  est  insuffisant  pour 
en  juger,  c'est  à  une  exploration  attentive  du  champ  visuel  qu'il 
faut  avoir  recours. 

Vraltemeni.  —  La  perte  de  la  vue  est  la  conséquence  pres- 
que fatale  de  Tatrophie  papillaire,  qu'elle  qu'en  soit  l'origine  ;  c'est 
assez  dire  que  le  traitement  n'offre  que  des  ressources  bien  pré- 
caires. Il  peut  même  être  nuisible  non-seulement  à  l'affection  ocu- 
laire, mais  aussi  à  i'aflection  cérébro-spinale  qui  en  est  l'origine. 
Le  traitement  antiphlogistique,  les  dérivatifs  intestinaux,  si  fort  en 
honneur  à  une  certaine  époque,  n'oat  d'autre  effet  appréciable 
que  de  précipiter  le  dénoûment.  Il  en  est  de  même  des  déplétions 
sanguines  locales  et  notamment  de  la  ventouse  de  Heurteloup. 
Les  médications  débilitantes,  quelles  qu'elles  soient,  ont  le  même 
inconvénient;  elles  hâtent  les  progrès  du  mal  surtout  dans  les  cas 
où  il  se  rattache  à  un  foyer  d'encéphalite  avec  ramollissement  ou  à 
une  dégénérescence  grise  des  cordons  postérieurs  de  la  moelle. 
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Un  régime  tonique,  réparateur,  la  gymnastique,  l'hydrothérapie, 
la  sudation,  exercent  peut-être  une  certaine  action  sur  la  marche 
de  l'aBectioQ,  mais  sans  en  changer  ta  terminaison.  Un  séton  à  la 
nuque,  entretenu  pendant  un  temps  suffisant,  peut  être  aussi  con- 
seillé, si  le  sujet  est  vigoureux.  Le  traitement  spécial  par  le  nitrate 
d'argent  ou  par  le  phosphore  sera  tenté  lorsque  l'affection  est  sym- 
ptomatique  d'une  ataxie  locomotrice. 

On  a  aussi  conseillé  les  Tésicatoires  ammoniacaux  au  pourtour 
de  l'orbite,  les  collyres  au  bichlorure,  à  l'iodure  de  potassium,  les 
frictions  stimulantes  avec  l'alcool,  le  baume  de  Fioraveati,  etc. 
Rien  de  mieux  que  ces  remèdes  anodins  s'ils  ont  pour  but  de  sou- 
tenir le  moral  du  malade. 

ARTICLE  VI. 
Excavation  patbologtqne  de  la  paplll«. 

On  désigne  sous  ce  nom  un  état  particulier  du  nerfoptique,  carac- 
térisé  par  la  dépression  de  la  totalité  de  la  papille  et  le  refoulement 
de  la  lame  criblée  jusqu'au  niveau  de  l'anneau  sclérotical  et  quel- 


-  E^cavfttion  pathologique  de  lu  ptpille. 
le  du  oerf  aplïque  ;  Yng. 


du  ofrf  opltque;  Fe,  liuu  élislique  entre  l 

quefois  même  jusqu'en  arrière  de  lui.  L'extrémité  du  nerf,  au  lieu 
d'être  en  saillie,  est  représentée  par  une  cavité  dont  le  fond  est  formé 
par  la  lame  criblée  et  les  parois,  par  la  sclérotique,  cavité  remplie 
en  partie  par  le  corps  vitré  et  en  partie  par  les  débris  de  la  pa- 
pille. Nous  empruntons  à  l'atlas  de  Schweigger  deux  figures  qui 
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représentent  avec  beaucoup  de  fidélité  l'aspect  de  l'excavation  pa- 
thologique. La  première  [fig.  36)  représente  une  coupe  pratiquée  en 
dehors  du  plan  occupé  par  les  vaisseaux  ;  la  rétine  et  les  débris  du 
bout  du  nerf  optique  ont  été  enlevés.  L'excavation  au  niveau  de  la 
choroïde  présente  un  bord  aigu ,  étroit;  sa  forme  générale  est  évasée. 
La  seconde  [fig.  37)  représente  une  coupe  longitudinale  pratiqués 
au  niveau  du  plan  occupé  par  les  vaisseaux,  dans  un  cas  d'excavation 


Fig.  37.  —  ElcaviUon  p^tbologique  de  la  papille  prolongée  dans  le  cajiïl  vasculairu. 

plus  profonde  dont  le  fond  n'est  pas  plat  comme  dans  l'exemple 
précédent,  mais  bien  prolongé  en  entonnoir  dans  la  direction  des 
vaisseaux;  ici  les  débris  de  la  papille  n'ont  point  été  enlevés,  Ils  re- 
présentent une  couche  opacifiée  par  l'acide  chromique  et  appliquée 
sur  les  parois  de  l'excavation. 

canaes.  —  L'enfoncement  de  la  papille,  qui  caractérise  l'excava- 
tion pathologique, est  la  conséquence  fréquente  désaffections  glau- 
comateuses.  Celles-ci  ont  pour  signe  commun  et  constant  d'augmen- 
ter la  quantité  des  liquides  de  l'œil,  et,  par  ce  fait,  d'exagérer  la 
pression  intra-oculaire.  L'équilibre  étant  ainsi  rotnpu  entre  la  pres- 
sion interne  et  la  résistance  de  l'envelQ^ipe,  il  en  résulte  que  celle-ci 
cède  dans  son  point  le  plus  faible,  lequel  est  précisément  le  bout  in- 
tra-oculaire  du  nerf  optique,  malgré  les  faisceaux  fibreux  de  ren- 
foncement dont  il  est  pourvu.  Il  cède  progressivement,  les  fibres 
nerveuses  finissent  par  se  rompre  au  niveau  de  leur  inflexion,  et  la 
lame  criblée  estdéprimée  d'avant  en  arrière  en  entraînant  avec  elle 
les  faisceaux  de  fibres  rompus  :  la  papille  n'est  plus  dès  lors  repré- 
sentée que  par  son  anneau  choroïdîen  et  sclérotical.  S'il  arrive  que 
la  sclérotique  soit  elle-même  amincie,  moins  résistante,  elle  cède  de 
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son  côté,  et  donne  naissance  à  un  staphylôme  qui  préserve  le  nerf 
optique  ou  se  développe  en  même  temps  que  Fexcavation,  mais  en 
atténuant  cette  dernière,  puisqu'il  épuise  en  partie  l'ébergie  de  la 
cause. 

Motte  d^exameii.  — Procédé  par  l'image  renversée.  Exploration 
assez  souvent  difficile  ou  impossible  en  raison  des  opacités  qui  se 
développent  dans  le  cristallin  sous  l'influence  du  processus  glauco- 
mateux. 

Miniei»  oplithal]iio«coplqae«.  — La  papille  est  large,  son  bord 
sclérolical,  vigoureusement  accusé,  sa  surface,  d'un  gris  bleuâtre, 
quelquefois  marquée  de  stries  blanches  parallèles,  dues  à  la  lame 
criblée  toujours  très-apparente.  Ces  caractères  diffèrent  peu,  comme 
on  le  voit,  de  ceux  de  l'atrophie  papillaire;  le  signe  le  plus  important 
réside  dans  la  disposition  des  vaisseaux.  Ceux-ci,  quand  l'excava- 
tion est  profonde,  paraissent  naître  du  pourtour  de  la  papille.  Ace 
niveau  ils  se  terminent  brusquement,  décrivant  à  leur  extrémité 
apparente  un  crochet  qui  embrasse  dans  sa  concavité  l'anneau 
sclérotical  ;  sur  le  champ  papillaire  même,  il  n'existe  que  de  petites 
stries  rouges,  peu  accusées,  le  plus  souvent  sans  rapport  apparent 
de  continuité  avec  les  troncs  vasculaires  {pi.  XXII,  /ig.  3).  Lorsque 
Texcavation  est  moins  profonde  ou  que  son  bord  interne  est  moins 
élevé,  les  vaisseaux  sont  plus  apparents  sur  la  papille;  on  peut 
les  suivre  jusqu'à  leur  point  d'émergence  ;  mais,  au  moment  où  ils 
descendent  dans  l'excavation,  ils  décrivent  une  courbe  très-appa- 
rente pour  en  gagner  le  fond  sur  lequel  ils  apparaissent  plus  minces, 
plus  pâles  et  comme  taillés  en  bec  de  flûte  {pL  XXII,  fig.  2).  Dans 
d'autres  cas  d'excavations  peu  évasées  la  lumière  dirigée  sous  une 
certaine  incidence  éclaire  nettement  le  fond.  On  y  voit  un  ou  plu- 
sieurs tronçons  vasculaires  volumineux  bien  distincts,  mais  qui  pa- 
raissent sans  rapport  de  continuité  avec  les  vaisseaux  rétiniens  dont 
le  point  d'émergence  apparent  est  placé  à  la  circonférence  de  la  pa- 
pille {pi.  XXII,  fig.  S).  ^ 

La  figure  37  est  relative  à  un  cas  dans  lequel  Schweigger  avait 
trouvé  à  l'autopsie  une  excavation  dans  le  canal  vasculaire  central. 
Nous  avons  observé  un  fait  tout  à  fait  semblable,  représenté  dans 
la  figure  2  de  la  planche  XXII. 

Pour  rendre  la  disposition  des  vaisseaux  plus  saisissante,  nous 
avons  eu  recours  à  un  fort  grossissement  :  on  voit  distinctement 
vers  le  centre  de  la  papille  une  fossette  allongée  transversalement 
dans  laquelle  plongent  les  vaisseaux  ;  l'un  d'eux  subit  à  ce  niveau 
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une  nouvelle  inflexion  analogue  à  celle  que  ron  observe  sur  le 
limbe  de  la  papille,  un  autre  parait  se  continuer  en  ligne  droite 
dans  toute  retendue  du  canal  ;  il  semblerait,  d'après  Taspect  oph- 
thalmoscopique,  que  l'excavation  du  canal  est  plate  d'un  côté  et 
escarpée  de  Tautre. 

Chez  certains  glaucomateux  les  vaisseaux  présentent  un  agence* 
mant  qui  s'écarte  encore  davantage  de  l'état  physiologique  ;  tantôt 
la  plupart  d'entre  eux  paraissent  s'embrancher  sur  un  tronc  com- 
mun (pi.  XXIII,  fig.  2)y  tantôt  ils  affectent  une  disposition  cir- 
solde  et  couvrent  toute  la  papille  d'un  lacis  vasculaire  inextricable 
[pLXS.llljfig.  1).  Mais,  dans  tous  ces  cas,  le  caractère  commun  à 
toutes  les  excavations  persiste  ;  les  vaisseaux  s'infléchissent,  dimi- 
nuent de  volume  lorsqu'ils  atteignent  la  surface  du  nerf  optique. 
Cet  aspect  si  caractéristique  tient  à  l'influence  de  l'excavation  sur 
réclairage  et  s}ir  la  disposition  même  des  vaisseaux.  Lorsque  la  pa- 
pille se  déprime,  les  vaisseaux  situés  à  son  centre  manquent  de 
point  d'appui  ;  ils  s'infléchissent  et  viennent  s'appliquer  contre  les 
parois  de  l'excavation,  le  plus  souvent  contre  la  paroi  nasale  ;  d'autre 
part  la  forme  de  l'excavation  est  évasée,  le  bord  en  est  généralement 
plus  étroit  que  le  fond.  Il  en  résulte  des  effets  d'ombre  et  de  lu- 
mière qui  rendent  aisément  compte  des  divers  aspects  des  vaisseaux. 
Si  le  centre  de  la  papille  est  sur  le  prolongement  de  l'axe  visuel  de 
l'observateur,  les  vaisseaux,  à  leur  point  d'émergence,  seront  mis  en 
lumière  ;  mais,  au  niveau  de  la  partie  la  plus  profonde  de  la  paroi 
sur  laquelle  ils  rampent,  ils  seront  dans  l'ombre  en  raison  de  la 
forme  évasée  de  l'excavation,  et,  dès  lors,  ils  cesseront  d'être  perçus 
ou  ne  le  seront  que  faiblement  jusqu'à  ce  qu'ils  franchissent  le  bord 
interne  de  la  papille.  Si  la  lumière  frappe  obliquement,  elle 
éclairera  complètement  une  des  parois  et  laissera  l'autre  dans 
l'ombre.  On  conçoit  ainsi  comment  l'aspect  des  vaisseaux  rétiniens 
subit  toujours  une  modification  par  le  fait  même  de  l'existence 
d'une  excavation,  comment  un  même  vaisseau  paraît  coupé  en  plu- 
sieurs tronçons  dont  l'un  est  plus  gros,  plus  visible  que  l'autre,  dont 
l'un  par  un  effet  de  perspective  semble  avoir  subi  une  déviation  la- 
térale par  rapport  à  l'autre. 

11  est  possible,  en  examinant  à  l'image  droite,  d'évaluer  la  pro- 
fondeur de  l'excavation  par  la  valeur  des  verres  concaves  nécessaires 
pour  voir  successivement  la  rétine,  puis  le  fond  de  l'excavation. 

La  différence  de  niveau  de  ces  parties  pourra  être  aussi  appré- 
ciée pendant  l'examen  à  l'image  renversée  par  l'étendue  de  la  dé- 
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viation  parallactique.  On  constatera  ainsi  qu'à  de  petits  mouyements 
du  verre  convexe  correspondent  des  déplacements  en  totalité  du 
bord  de  Texcavation  par  rapport  à  son  fond,  et  de  même,  en  fixant 
un  vaisseau  sur  le  bord  papillaire  et  en  déplaçant  la  lentille  dans 
le  sens  perpendiculaire  à  sa  direction,  on  verra  distinctement  que 
la  partie  située  au  niveau  de  la  rétine  subit  une  déviation  beaucoup 
plus  considérable  que  le  tronçon  situé  au  fond  de  Texcavation.  Il 
est  nécessaire,  pour  faire  cette  expérience,  d'avoir  en  vue  toute  la 
longueur  du  vaisseau  observé,  et  par  conséquent  de  diriger  Téclai- 
rement  vers  la  paroi  interne  de  Texcavation  le  long  de  laquelle  ram- 
pent le  plus  souvent  les  vaisseaux.  On  y  arrive  en  dirigeant  Toeil 
du  patient  de  telle  façon  que  la  papille  soit,  non  pas  au  centre,  mais 
à  la  partie  interne  du  champ  d'observation.  Plus  forte  sera  la  dévia^* 
tion  parallactique,  plus  profonde  est  l'excavation. 

Les  vaisseaux,  en  franchissant  le  bord  habituellement  abrupte  de 
l'excavation,  s'infléchissent  sous  un  angle  très-peu  ouvert,  il  en 
résulte  une  gêne  qui.  est  sensible  surtout  dans  la  circulation  de  re- 
tour. Les  veines  sont  gorgées  de  sang  jusqu'au  bord  de  l'excava- 
tion ;  sur  le  bord  même  elles  paraissent  plus  petites,  plus  étroites, 
plus  pâles.  En  fixant  pendant  un  certain  temps  le  même  tronc 
veineux  dans  le  voisinage  de  la  papille,  on  ne  tarde  pas  à  reconnaître 
un  pouls  veineux  très-développé.  C'est  contre  l'arête  de  l'excavation 
que  l'alternance  d'ampliation  et  de  resserrement  est  le  plus  marqué. 

Le  même  phénomène  s'observe  aussi  dans  les  artères  si  l'on  y 
prête  attention.  Le  pouls  artériel  !  que  l'on  provoque  dans  l'œil  sain 
en  exerçant  une  pression  modérée  sur  le  globe  oculaire,  est  l'un 
des  traits  qui  caractérisent  le  mieux  l'augmentation  de  la  pression 
intra^oculaire.  Il  ne  dérive  pas  directement  des  troubles  circula- 
toires occasionnés  par  l'excavation,  mais  bien  de  ce  que  le  passage 
de  Tondée  sanguine  ne  peut  se  faire  que  pendant  la  systole  ventri- 
culaire,  alors  que  le  sang  est  chassé  avec  assez  de  force  pour  vaincre 
la  résistance  que  l'excès  de  la  pression  lui  oppose. 
,  signes  piiystolosiques.  —  A  mesure  que  Texcavation  papii* 
laire  fait  des  progrès^  le  champ  visuel  diminue,  il  se  rétrécit  con- 
centriquement  d'une  façon  qui  sera  d'autant  plus  marquée  que 
les  éléments  de  la  papille  auront  été  soumis  à  une  compression 
et  à  une  destruction  plus  lentes.  On  l'observera  donc  de  préfé* 
rence  dans  le  glaucome  chronique  :  comme  l'excavation  elle- 
même,  Taltération  du  champ  visuel  débute  presque  toujours  par 
le  côté  interne,  elle  envahit  successivement  et  progressivement 
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r.mgle  supérietir,  puis  Tinférieur,  de  telle  sorte  que  la  vision  finit 
par  éire  réduite  à  une  simple  fente  plus  étendue  en  dehors  qu'en 
dedans.  L'orientation  devient  alors  impossible,  bien  que  l'acuité  vi* 
suelie  soit  encore  suffisante  pour  distinguer  un  petit  objet;  enfin, 
après  un  temps  variable,  le  sens  est  définitivement  et  complètement 
perdu. 

L'abolition  progressive  de  la  vision  résulte  de  la  distension  subie 
par  la  lame  criblée  et  de  l'étranglement  des  fibres  nerveuses  qui 
en  est  la  conséquence;  elle  résalte  aussi  de  la  compression  subie  par 
les  fibres  nerveuses  contre  le  bord  aigu  de  l'excavation,  au  moment 
où  elles  s'infléchissent  pour  gagner  la  rétine.  Sous  Tactionde  cette 
double  cause,  les  faisceaux  de  fibres  s'atrophient,  les  plus  externes 
d'abord,  parce  qu'ils  sont  plus  directement  en  rapport  avec  l'obsta- 
cle, ce  qui  explique  pourquoi  le  champ  visuel  se  rétrécit  de  la  pé- 
riphérie vers  le  centre.  Par  les  progrès  du  mal  la  couche  nerveuse 
peut  être  réduite  en  ce  point  à  un  amincissement  extrême,  et  laconti* 
nuité,  interrompue  entre  le  cerveau  et  la  rétine. 

L'excavation  et  le  rétrécissement  progressifs  du  champ  visuel  ap* 
partenant  plus  spécialement  au  glaucome  chronique  ne  s'accompa* 
gnent  d'aucun  autre  symptôme.  Exceptionnellement,  ils  se  déve* 
loppent  après  une  ou  plusieurs  attaques  de  glaucome  aigu  ;  dans 
ce  cas  les  signes  du  glaucome  se  joignent  à  ceux  de  l'excavation  : 
dureté  du  globe,  névralgies  ciliaires  violentes,  anesthésie  de  la  cor» 
née,  paresse  et  décoloration  de  l'iris,  presbytie,  apparitions  entop  • 
tiques  de  cercles  colorés  en  jaune  ou  en  bleu  :  tel  est  alors  le  cortège 
de  symptôhfies  qui  aura  précédé  ou  qui  accompagne  le  développe* 
ment  de  l'excavation. 

Il  n'est  pas  rare  de  trouver  le  bord  de  l'excavation  entouré  d'un 
cercle  étroit  de  couleur  claire,  produit  par  une  atrophie  complète  de 
Tanaeau  choroïdal.  Schweigger  a  vu  la  choroïde  transformée  en  cet 
endroit  en  une  membrane  excessivement  mince,  complètement 
transparente,  absolument  comme  dans  les  cas  d'atrophie  très-avan* 
cée  de  nature  staphylômateuse.  Selon  toute  apparence,  cette  atro- 
phie est  en  rapport  avec  le  refoulement  en  arrière  de  la  lame  cri- 
blée. Celle-ci  reçoit  de  l'anneau  choroïdal,  nous  l'avons  dit,  un 
certain  nombre  de  faisceaux  de  renforcement,  qui  subissent  néces- 
sairement une  tension  très- considérable,  capable  de  devenir  le  point 
de  départ  d'un  travail  atrophique.  L'atrophie  choroïdieune  pré- 
papillaire  est  le  plus  souvent  circulaire  [pi.  XXII,  fig.  2,  6).  Dans 
quelques  cas  rares  elle  devient  staphylômateuse ,   l'excavation  esi 
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alors  entourée  d'une  sclérectasie  formant  un  anneau  plus  ou  moins 
complet,  et  neutralisant  en  partie  .Finfluence  pernicieuse  qui  en 
toute  autre  condition  s'exerce  exclusivement  sur  le  nerf  optique.  Le 
développement  simultané  d'un  staphylôme  postérieur  et  d'une  exca- 
vation signalée  pour  la  première  fois  par  de  Grsefe  est  très-rare. 
Nous  en  avons  recueilli  un  exemple  [pi.  XXII,  fig.  5).  On  y  voit  que 
l'aspect  des  vaisseaux  n'est  plus  le  même.  Ils  semblent  naître  du 
pourtour  de  l'ectasie,  sans  présenter  à  leur  extrémité  apparente  la 
disposition  habituelle  en  crochets  :  sur  la  choroïde  atrophiée  et 
déprimée,  comme  sur  la  papille,  se  remarquent  des  tronçons  vascu- 
laires  sans  rapport  apparent  de  continuité  avec  les  vaisseaux  réti- 
niens. 

L'excavation  pathologique  se  complique  dans  certains  cas  de 
suffusions  sanguines  dans  les  débris  de  la  papille  ;  celle-ci  est  alors 
couverte  sur  une  étendue  variable  d'une  tache  rouge,  finement 
ponctuée  {pL  XXII,  fig.  6)  ;  d'autres  fois,  c'est  dans  la  rétine  que 
s'effectue  l'épanchement  de  sang;  on  voit  le  long  des  veines,  princi- 
palementau  niveau  de  leurs  points  de  bifurcation,  des  taches  rouges 
allongées  et  dont  l'aspect  strié  marque  le  siège;  d'autres  fois  en- 
core, ]e  sang  s'infiltre  dans  le  tissu  choroïdien,  et  en  provoque 
l'atrophie.  Les  figures  2  et  4  de  la  planche  XXII  représentent  cette 
complication  observée  chez  le  même  sujet  à  deux  années  d'in- 
tervalle. 

DlaynoAtlc.  —  L'excavation  pathologique  peut  être  confondue 
avec  l'excavation  physiologique  lorsque  celle-ci  est  très-dévelop- 
pée.  Voici  ce  qui  les  distingue  :  l'excavation  physiologique,  quel- 
qu'étendue  qu'elle  soit,  n'envahit  jamais  toute  la  surface  de  la  pa- 
pille ;  elle  en  occupe  le  centre  et  forme  un  entonnoir  évasé  autour 
des  vaisseaux,  mais  elle  est  toujours  limitée,  surtout  en  dehors 
(image  renversée),  par  une  zone  rougeâtre  qui  représente  la  couche 
des  fibres  nerveuses.  Les  vaisseaux  modifiés  dans  leur  aspect  au 
niveau  de  l'excavation  reprennent  leur  direction  normale  sur  la 
papille  même  sans  se  recourber  en  crochets  sur  le  bord  scléro- 
tical. 

L'excavation  pathologique  au  contraire  s^étend  toujours  jusqu'à 
la  limite  du  nerf  optique  sans  couche  de  fibres  intermédiaire.  Elle 
est  à  pic,  évasée,  plus  profonde  ;  les  vaisseaux  qui  en  sortent  se 
recourbent  brusquement  pour  atteindre  la  rétine.  L'excavation 
physiologique  peut  se  transformer  eu  excavation  pathologique 
souç  l'influence  d'un  principe  glaucomateux  :  alors  le  bord  de 
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cette  dernière  se  rapproche  graduellement  de  TanDeau  sclérotical, 
et  par  opposition  la  couche  rougeâtre  intermédiaire  diminue  pro- 
gressivement  d'épaisseur.  Dans  ces  cas  complexes,  le  diagnostic 
ophthalmoscopique  ne  peut  être  posé  d'une  façon  certaine  qu^au 
moment  où  le  bord  de  Texcavation  est  confondu  sur  tous  les 
points  avec  celui  du  nerf  optique  lui-même.  Toutefois,  si,  à  un  mo* 
ment  donné,  Texamen  au  miroir  laissait  quelques  doutes,  Tétat  de 
la  TÎsion,  la  dureté  caractéristique  du  globe  oculaire  suffiraient  à 
les  leyer. 

Pronoatte*  —-Le  protiostic  de  Texcavation  pathologique  est  né- 
cessairement grave  :  Tatrophie  ou  la  destruction  des  fibres  ner- 
veuses est  irrémédiable.  C*est  en  cette  altération  du  tissu  nerveux 
que  réside  le  danger  spécial  du  processus  glaucomateux. 

Tmliement.  —  Le  seul  traitement  Vraiment  curatif  doit  avoir 
pour  but  de  corriger  d'une  façon  permanente  l'excès  de  pression 
intra-oculaire  ;  le  seul  moyen  d'y  arriver  consiste  à  pratiquer  aus* 
sitôt  que  possible  l'iridectomie.  Les  paracentèses  répétées,  l'opé- 
ration de  Hancock,  les  déplétions  sanguines  générales  ou  locales, 
les  dérivatifs,  les  mercuriaux,etc.,  etc.,  représentent  des  ressources 
b<j|aucoup  trop  insuffisantes  ou  incertaines  pour  leur  sacrifier  un 
temps  précieux.  C'est  à  une  large  excision  de  l'iris,  opération  que 
Ton  doit  au  génie  de  Grœfe,  qu'il  faut  avoir  recours  d'emblée.  Elle 
aura  pour  résultat  habituel  soit  de  prévenir  l'excavation  si  elle 
n'existe  pas  encore,  soit  d'en  empêcher  les  progrès  si  elle  est  déjà 
en  voie  de  développement. 

ARTICLE   VII. 
Pigmentation  du  nerf  optique. 

Un  a  désigné  sous  ce  nom  des  cas  très-rares  d'atrophie  de  la 
papille,  dans  lesquels  la  cécité  fut  complète  en  quelques  jours, 
et  dans  lesquels  on  a  constaté  à  Tophthalmoscope  des  dépôts  pig-^ 
mentaires  dans  l'épaisseur  de  la  papille.  On  connatt  trois  exemples 
de  cette  altération.  Le  premier,  relaté  par  Ed.  Jaeger,  est  relatif  à 
une  femme  de  trente-deux  ans  chez  laquelle,  à  la  suite  d'une  chute 
saus  commotion  immédiate  appréciable,  il  survint  une  suppres- 
sion menstruelle  et  une  diminution  considérable  de  la  vision.  Trois 
jours  après  la  malade  était  aveugle.  La  papille  optique  était  déco- 
lorée, d'un  blanc  de  chaux,  sans  excavation  et  infiltrée  de  pigment. 
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.  La  si3C0iide  observation  est  représentée  dans  la  planche  XII  de 
Fatlas  de  Liebreich;  nous  Tavons  reproduite  diaprés  cet  auteur 
ipl.XXXy.fig.i). 

Dans  le  troisième  cas,  observé  par  Kiiapp,  la  perte  de  la  vision 
fut  subite  et  précédée  de  vives  douleurs  de  tête  et  d*un  nystagmus 
vibratoire  à  Tun  dés  deux  yeux  (œil  gauche).  Les  papilles  optiques 
étaient  très-blanches,  et  recouvertes  dans  le  tiers  de  leur  surface 
d'un  pigment  très-noir. 

On  s'accorde  à  attribuer  cet  accident  à  une  apoplexie  du  nerf 
optique.  Lé  sang  épanché  détruirait  brusquement  les  fibres  ner- 
veuses autour  du  foyer,  puis  fuserait  jusqu'à  la  papille  et  forme- 
raitces  taches  noires  pigmentaires. 

La  réalité  d'un  épanchement  de  sang  dans  l'épaisseur  du  nerf 
optique  a  été  constatée  ahatomiquement.  Ignace  Mey  a  trouvé 
toute  la  gaine  du  nerf  détachée  des  fibres  nerveuses,  depuis  le 
trou  orbitaire  jusqu'à  Tanneau  sclérotical,  et  distendue  par  le  sang 
autant  que  le  permettait  son  élasticité  de  tissu.  De  Ammon,  à  Tau- 
lopsie  d'un  vieillard  de  quatre-vingts  ans  qui  était  devenu  aveugle 
pendant  les  dernières  années  de  sa  vie,  rencontra  dans  le  nerf  op- 
tique gauche,  près  de  la  papille,  un  petit  kyste  rempli  d'une  ma;se 
sanguine  noirâtre. 

Ces  épanchements  sanguins  sont  attribués  à  une  certaine  gêne 
de  la  circulation  de  retour.  La  veine  centrale  ainsi  que  les  veines 
choroïdiennes  postérieures  aboutissent,  on  le  sait,  à  la  veine  oph- 
thalmique  qui,  après  avoir  traversé  la  fente  sphénoïdale,  se  jette 
dans  le  sinus  caverneux.  L'occlusion  de  ce  sinus,  la  compression 
des  troncs  veineux  qu'il  reçoit,  représenteraient  rationnellement  les 
causes  prochaines  de  ces  accidents.  Ajoutons  toutefois,  ce  que 
Texpérience  a  démontré,  que  ces  .troubles  circulatoires  occasion- 
nent le  plus  souvent  une  névro-rétinite.  Les  su fi'usions. sanguines 
appartiendraient  peut-être  aux  cas  exceptionnels  dans  lesquels  la 
compression  ne  s'établirait  que  lentement.  Quoi  qu'il  en  soit,  dans 
rétat  actuel  de  nos  connaissances,  la  pigmentation  de  la  papille 
peut  encore  être  considérée  comme  le  signe  ophthalmoscopique 
de  l'apoplexie  du  nerf  optique. 
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ARTICLE  VIII. 
Anomalies  da  nerf  optique. 

Il  n*est  question  ici  que  des  anomalies  appréciables  à  Tophlbal- 
moscope.  De  Graefe  a  publié  une  observation  d'insertion  vicieuse 
des  nerfs  optiques,  révélée  par  une  incongruence  des  rétines.  Ce 
point  de  pbysiologie  optique  est  encore  sujet  à  trop  de  controverses 
pour  servir  de  base  à  un  diagnostic.  Quant  à  Tectopie  elle-même, 
appréciée  anatomiquement,  elle  n*a  été  jusqu'alors  signalée  que 
dans  des  cas  de  staphylômes  postérieurs  au  troisième  degré,  avec 
déformation  considérable  de  tout  Thémisphère  postérieur  du  globe 
et  nécessairement  déplacement  du  nerf  optique. 

De  Ammon  et  Liebreicb  ont  décrit  et  reproduit  par  le  dessin  une 
altération  congénitale  consistant  en  une  debiscence  de  la  papille, 
décrite  sous  le  nom  de  coloboma  du  nerf  optique.  Cette  anomalie 
congénitale  coïncide  le  plus  souvent  avec  un  coloboma  de  l'iris  et 
de  la  cboroïde.  Elle  se  présente  sous  Taspect  d'une  large  surface  gri* 
sàtre,  comparable  à  une  papille  considérablement  grandie  et  re* 
marquable  par  l'irrégularité  et  la  dissémination  des  vaisseaux  qui 
en  émergent  [pL  XXIV,  fig.  3). 


DEUXIEME  PARTIE 

OPTOMÉTRIE 

Chez  les  vertébrés  et  chez  l'homine  en  particulier,  Torgaoe  de  la 
vision  se  compose  de  deux  appareils  spéciaux.  L'un  sensorial, repré- 
senté par  une  membrane  nerveuse  en  connexion  avec  les  nerfs  op- 
tiques et  étalée  à  la  face  interne  de  Thémisphère  postérieur  du  globe 
oculaire,  est  destiné  à  recevoir  les  impressions  lumineuses  venues 
du  dehors.  L'autre  physique,  formé  par  un  système  réfringent,  a 
pour  but  de  fournir  à  la  rétine  des  images  nettes  et  bien  éclairées. 

L'ophthalmoscopie  a  été  consacrée  au  premier. 

L'optométrie  aura  pour  objet  le  second,  c'est-à-dire  Tétude  des 
conditions  physiques  de  la  vision,  abstraction  faite  des  défauts  de 
transparence  dont  il  a  été  question  dans  la  première  partie. 

• 
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CHAPITRE  PREMIER 

DU     POUVOIR    RÉFRINGRNT    FIXE. 


Nous  désignons  ainsi  la  somme  ou  la  résultante  des  effets 
réfringents  opérés  par  les  milieux  de  l'œil  et  leurs  surfaces  de 
séparation. 


ARTICLE  PREMIER, 
âlèments  de  l'appareil  de  réfï-aotlon  de  l'œlL 

La  disposition  de  cet  appareil  n'est  autre  que  celle  <le  la  chambre 
obscure  :  une  cavité,  représentée  par  l'hémisphère  postérieur  du 
globe,  est  fermée  en  avant  par  le  diaphragme  iridien,  et  ce  dia- 
phragme est  percé  à  son  centre  d'un  trou,  la  pupille,  par  lequel 
passent  les  faisceaux  lumineux  {fig.  38). 

La  chambre  noire  donne  des  images  d'autant  plus  nettes  que  le 

Fig.  38.  —  Marcbe  des  rayons  lumineui  dans  U  chambre  noire  simple. 

trou  de  pénétration  est  plus  petit  ;  mais  ce  résultat  n'est  acquis  qu'au 
prix  d'une  perte  telle  dans  l'éclairage,  que  la  représentation  des  ob- 
jets éclairés  par  la  lumière  du  jour  serait  impossible.  Il  était  néces- 
saire, pour  l'accomplissement  de  la  fonction  visuelle,  que  la  cham- 
bre noire  fût  perfectionnée  par  l'adjonction  d'un  système  réfrin- 
gent, c'est-à-dire  d'un  véritable  objectif.  Celui-ci  permet  d'agran- 
dir le  trou  central  ;  il  a  pour  effet  de  substituer,  pour  chaque  point 


Fig.  30.  —  Marche  des  rayons  lumineux  dans  une  chambre  noire  pourvue  d'un  objeclif. 

éclairé,  aux  cylindres  extrêmement  minces  de  la  chambre  noire,  des 
cônes  lumineux  dont  la  base  est  égale  au  diamètre  de  la  pupille,  sans 
que  cette  substitution  altère  le  rapport  de  l'objet  avec  son  image  au 
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fond  de  rœil,  puisque  la  direction  est  représentée  par  deux  axes  de 
figure  qui  se  confondent  nécessairement  entre  eux(^<7.  39). 

Le  système  réfringent  de  Toeil  est  composé  de  plusieurs  milieux 
transparents,  qui  sont  Thumeur  aqueuse,  Thumeur  vitrée,  le  cris- 
tallin, et  de  surfaces  de  réparation,  qui  n'ont  pns  le  même  rayon  de 
courbure.  Ces  divers  éléments,  qui  sont  homocentriques,  c'est-à-dire 
perpendiculaires  à  im  axe  commun,  possèdent  des  pouvoirs  réfrinr 
gents  un  peu  différents;  ils  forment  doue  un  appareil  dioptrique 
composé,  dont  il  est  nécessaire  de  connaître  les  points  nodaux  pour 
déterminer  rigoureusement  la  marche  qu'ils  impriment  aux  rayons 
lumineux.  La  solution  de  ce  problème  a  été*  recherchée  à  diverses 
époques  par  plusieurs  mathématiciens,  et  en  particulier  par  Gauss, 
dont  les. formules  ont  été  adoptées  par  Helmhoitz  et  par  Donders. 
Mais  ces  calculs  ne  sont  indispensables  que  pour  des  déterminations 
rigoureuses.  Il  est  possible,  il  est  préférable  même,  pour  résoudre  les 
questions  qui  nous  occupent,  d'assimiler  tout  le  système  à  une  seule 
lentille  convexe  d'un  foyer  déterminé,  ou  plus  exactement  encore 
à  une  seule  surface  convexe,  comme  l'a  démontré  Helmhoitz. 

Lorsque  des  rayons  émanés  d'un  point  lumineux  pénètrent  dans 
Tœil,  ils  forment, aprèsavoir  traversé lapupille,  uncônedontia  base 
a  lès  dimensions  et  la  forme  de  cette  ouverture,  et  dont  le  sommet 
correspond  au  foyer  de  l'appareil  et  représente  l'image  de  la  source 
lumineuse.  En  arrière  de  leur  point  de  concours,  les  rayons  diver- 
gent de  nouveau.  Si  la  rétine  se  trouve  dans  le  plan  focal,  elle  reçoit 
une  image  nette  ;  si  elle  est  située  soit  en  avant,  soit  en  arrière,  elle 
n'est  plus  éclairée  sur  un  point,  mais  bien  sur  une  surface  égale  à 
la  section  du  cône  éclairant  :  on  nomme  cette  section  cercle  de  dif- 
fusion. Sa  forme,  nous  l'avons  dit,  est  déterminée  par  celle  de  la 
pupille;  en  modifiant  cette  dernière  par  l'interposition  devant  l'œil 
d'un  écran  percé  d'une  ouverture  représentant  une  figure  quel-, 
conque,  et  d'un  diamètre  inférieur  à  celui  de  la  pupille,  on  modifie 
d'une  façon  géométriquement  semblable  les  figures  de  diffusion. 

Comme  dans  tout  autre  système  optique  à  surfaces  réfringentes 
sphériques,  et  en  vertu  de  la  relation  des  foyers  conjugués,  les 
images  d'objets  situés  à  des  distances  différentes  se  trouvent  dans 
l'œil  à  des  distances  différentes  du  centre  optique.  Par  conséquent, 
si  l'image  d'un  point  lumineux  quelconque  se  fait  exactement  sur 
la  rétine,  l'image  du  même  point  plus  éloigné  ou  plus  rapproché 
se  fera  soit  en  avant,  soit  en  arrière,  et  formera  nécessairement  un 
cercle  de  diffusion*  En  d'autres  termes,  avec  de  telles  ressources 
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nous  ne  pourrions  pas  voir  distinctement  et  simultanément  des  ob- 
jets éclairés  qui  seraient  inégalement  éloignés  de  notre  œil. 

ARTICLE   II. 
Aberration  de  sphéricité  ou  aberratioft  monochromatique. 

Dans  les  lentilles  à  surfaces  sphériques,  même  les  mieux  construi- 
tes, les  rayons  marginaux  d'égale  longueur  d*ondes  ne  conver- 
gent pas  exactement  au  même  point  de  Taxe  que  les  rayons  cen- 
traux :  ils  se  rencontrent  notablement  en  deçà  du  foyer  de  ces  der- 
niers et  forment  après  leur  entre-croisementdes  cercles  de  diffusion 
qui  nuisent  beaucoup  à  la  netteté  des  images.  C'est  ce  que  les  phy« 
siciens  ont  désigné  sous  le  nom  d'aberration  de  sphéricité. 

L'œil  humain  n'est  pas  exempt  de  cette  aberration,  et  celle-ci, 
au  lieu  d'être  sphérique  autour  d'un  axe,  comme  dans  les  lentilles, 
est  asymétrique.  Pour  cette  raison  Helmholtz  propose  de  la  désigner 
sous  le  nom  d'aberration  monochromatique,  indiquant  ainsi  qu'il 
s'agit  d'une  aberration  qui  se  produit  aussi  bien  pour  une  couleur 
quelconque  du  spectre  ou  lumière  monocbromatique,  que  pour  la 
lumière  blanche  ou  composée. 

C'est  en  raison  de  cette  imperfection  de  l'œil  que  les  objets  lu- 
mineux, placés  au  delà  ou  en  deçà  des  limites  de  la  vision  dis- 
tincte, forment,  non  pas  un  petit  cercle  de  diffusion,  comme  une  lu- 
nette qui  n'est  pas  au  point,  mais  bien  une  figure,  une  sorte  d'é- 
toile qui  présente  de  quatre  à  huit  rayons  irréguliers.  6i  la  lu- 
mière est  faible,  on  n'aperçoit  que  les  parties  les  plus  brillantes  de 
la  figure  étoilée  et  l'on  voit  plusieurs  images  du  point  lumineux.  Si 
elle  est  très-intense,  les  rayons  de  l'étoile  se  confondent,  forment  un 
disque  brillant  autour  duquel  apparaît  une  auréole  composée  de  li- 
gnes nombreuses,  diversementcoloréeset  extrêmement  fines  (/?/.lV, 
fig.  3i).  C'est  à  cet  ordre  de  phénomènes  qu'il  faut  attribuer  la 
forme  rayonnée  des  étoiles  ou  des  lumières  de  réverbères  placés  à 
grande  distance,  les  images  multiples  des  cornes  du  croissant  de  la 
lune,  que  perçoivent  beaucoup  de  personnes,  etc. 

Il  est  évident  que  ces  phénomènes  proviennent  d'une  asymétrie 
de  l'œil  :  leur  forme  rayonnée  conduisait  naturellement  à  mettre 
en  cause  le  cristallin  qui  est  composé,  comme  on  sait,  de  segments 
concentriques.  L'expérience  a  justifié  cette  prévision:  elle  démontre 
en  effet  que,  dans  leurs  traits  les  plus  essentiels,  les  figures  rayon- 
nées  proviennent  d'inégalités  dans  la  réfringence  de  cette  lentille. 
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Le  plus  souvent  l*œil  n*est  pas  simultanément  au  point  pour 
les  lignes  horizontales  et  pour  les  lignes  verticales,  situées  à  égale 
distance.  Que  l'on  fixe  un  instant  des  lignes  perpendiculaires  entre 
elles  (Tabl.  typ.  XV)  et  situées  dans  le  champ  de  la  vision  dis- 
tincte, on  remarquera,  pour  peu  que  Tœil  soit  atteint  de  ce  défaut 
de  réfraction,  qu'on  voit  nettement  et  avec  une  couleur  noire 
franche,  soit  les  rayons  verticaux,  soit  les  rayons  horizontaux,  tan- 
dis que  les  rayons  qui  leur  sont  perpendiculaires  ont  une  teinte 
grise  et  comme  effacée. 

Cette  particularité  témoigne  manifestement  d'une  inégalité  dans 
la  valeur  réfringente  de  deux  méridiens  perpendiculaires  entre  eux. 

C'est  h  cette  seconde  forme  d'aberration  monochromatique  que 
l'on  a  donné  le  noiQ  d'astigmatisme  ((^  privatif,  eiarfYiKx,  point,  c.-à-d. 
sans  point  focal). 

En  raison  de  son  importance  pratique,  elle  sera  étudiée  ultérieu- 
rement avec  tous  les  développements  qu'elle  comporte. 


ARTICLE  III. 
Aberration  de  réfrangibilité  ou  aberration  chromatique. 

L'aberration  de  réfrangibilité  ou  chromatisme  des  images,  pro- 
vient de  ce  que  les  rayons  lumineux  de  différentes  longueurs 
d'onde,  qui  représentent  les  couleurs  spectrales,  ont  des  réfrangi- 
bilités  différentes  dans  des  milieux  identiques,  liquides  ou  solides, 
et  par  conséquent  convergent  en  des  points  différents.  L'œil  n'^est 
pas  achromatique.  Fraûnhofer  etHelmholtz  ont  constaté,  en  éclai- 
rant le  même  objet  avec  les  diverses  couleurs  du  spectre,  qu'il 
possède  des  distances  focales  différentes  pour  les  rayons  de  diffé- 
rentes couleurs.  La  démonstration  de  ce  fait  est  rendue  plus  com- 
plète et  beaucoup  plus  simple  par  l'emploi  de  notre  Optomètre  dont 
il  sera  bientôt  question.  Il  suffit  d'éclairer  successivement  l'objet 
avec  les  diverses  couleurs  du  spectre,  non-seulement  pour  con- 
stater cette  différence,  mais  encore  pour  la  mesurer  en  détermi- 
nant pour  chacune  d'elles  la  limite  éloignée  de  la  vision  distincte. 
Le  chromatisme  de  l'œil  était  déjà  connu  de  Newton,  qui  a  men- 
tionné l'apparition  de  bords  colorés  autour  des  objets  lorsqu'on  re- 
couvre à  moitié  la  pupille.  Néanmoins  la  dispersion  des  couleurs 
se  fait  peu  sentir  dans  la  vision  ordinaire,  et  Ton  peut  admettre  que 
les  images  perçues  par  un  œil  sain  et  normal  sont  achromatiques. 
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c'est-à-dire  que  le  contour  des  objets  qu'il  perçoit  n'est  point  entouré 
d'une  auréole  colorée. 

On  explique  le  peu  d'intensité  dli  pouvoir  dispersif  de  l'œil  hu- 
main, comparé  ii  celui  des  instruments  d'optique,  par  ce  fait  que  la 
dispersion  de  l'eau  et  de  la  plupart  des  solutions  aqueuses  est  en 
général  beaucoup  plus  faible  que  celle  du  verre.  Comme  les  in- 
dices de  réfraction  des  milieux  de  l'œil  ne  diffèrent  pas  sensiblement 
de  celui  de  l'eau,  on  en  déduit  que  leur  pouvoir  dispersif,  au  moins 
en  ce  qui  concerne  l'hnmeur  aqueuse  et  l'humeur  vitrée,  est  aussi 
de  même  valeur.  Le  pouvoir  dispersif  de  Tœil  humain  se  rappro- 
cherait donc  beaucoup  de  celui  d'un  œil  rempli  d'eau  distillée  ; 
cependant  l'expérience,  répétée  de  différentes  façons,  démontre  qu'il 
est  un  peu  plus  fort,  ce  qui  conduit  à  admettre  que  le  cristallin  four- 
nit, par  rapport  à  son  pouvoir  réfringent,  des  aberrations  un  peu 
plus  marquées  que  l'eau  pure. 

CHAPITRE  II 

DE   LA    FACULTÉ   D'aCCOMMODATION    DE    l'GEEL 

OU 

DU   POUVOIR    hÉFRlNGBNT   FACULTATIF. 

On  désigne  ainsi  la  faculté  que  possède  l'œil  de  voir  distincte- 
ment, mais  d'une  façon  successive,  des  objets  situés  à  des  distances 
différentes. 

Nous  avons  admis  en  principe  que  dans  Tœil  normal,  la  rétine  se 
trouve  placée  au  foyer  principal  du  système  dioptrique,  et  que  les 
rayons  parallèles,  c'est-à-dire  émanés  d'objets  éloignés,  peuvent 
seuls  lui  fournir  des  images  nettes  ;  dès  lors  les  rayons  provenant  d'ob- 
jets plus  rapprochés,  qui  ont,  nous  le  savons,  des  directions  diver- 
gentes, auront  nécessairement  un  point  de  rencontre  situé  en  arrière 
d'elle,  et  formeront  une  image  de  diffusion,  ce  qui  équivaudraità 
l'impossibilité  absolue  de  voir  distinctement  autre  chose  que  les 
objets  éloignés.  Or,  l'observation  de  chaque  jour  démontre  que 
notre  œil  peut  percevoir  avec  la  même  netteté  des  objets  placés  à 
des  distances  très-diverses.  Il  possède  donc  en  lui  la  faculté  de  faire 
converger  sur  la  rétine  des  rayons  divergents.  Cette  faculté  repré- 
sente le  pouvoir  d'accommodation  ou  à'adaptaiion  de  l'œil. 

L'accommodation  aux  distances  s'impose  tellement,  qu'il  est  pres- 
que superflu  d'en  donner  la  preuve.  Nous  nous  bornerons  à  rappe- 
ler l'expérience  devenue  classique  de  Porterfield.  Que  l'on  fixe  sur 
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une  règle  ou  sur  une  planchette  deux  épingles  éloignées  l'une  de 
l'autre  de  20  à  25  centimètres,  et  que  l'on  essaye  de  les  voir  simulta- 
nément dans  le  sens  de  leur  alignement,  on  constatera  de  suite  qu'il 
est  impossible  d'y  arriver.  Si  Ton  vise  la  plus  rapprochée,  on  la  voit 
distinctement,  mais  la  seconde  paraît  grossie,  diffuse.  Et  de  même, 
si  le  regard  est  dirigé  vers  la  plus  éloignée,  l'autre  n'est  perçue 
qu'imparfaitement.  Ce  qui  veut  dire  évidemment  que,  quand 
je  fixe  l'une  des  deux  épingles,  les  rayons  émanés  de  l'autre  se 
rencontrent  soit  en  deçà,  soit  au  delà  de  la  rétine,  et  produisent 
sur  cette  membrane  des  cercles  de  diffusion,  suffisants  pour  nuire 
à  la  netteté  de  l'image.  Cette  simple  épreuve,  que  chacun  peut  varier 
à  son  gré,  démontre  deux  choses  :  d'abord,  que  l'œil  peut  s'accom- 
moder pourdesdistancesdifférente9;ensecond  lieu, qu'il  nepeutvoir 
distinctement  et  simultanément  deux  objets  inégalement  éloignés. 

ARTICLE  1. 

Des  changements  opérés  dans  Tétat  de  l'œil  pendant 

racoommodation. 

• 

La  solution  de  cette  question  à  été  cherchée  par  un  grand 
nombre  de  physiciens  et  de  physiologistes.  Elle  a  donné  lieu  aux 
opinions  les  plus  divergentes  et  souvent  les  plus  contradictoires.  La 
construction  de  l'appareil  de  réfraction,  dont  les  différentes  surfaces 
ne  sont  point  de  révolution  ni  rigoureusement  symétriques  autour 
d'un  axe  commun,  et  par  conséquent  ne  doivent  pas  donner  un  point 
focal^  mais  bien  une  ligne  focale  (Sturm,  etc.),  la  contraction  de  la 
pupille  pendant  la  vision  rapprochée  (Hal ler,Hill,  Mill ,  etc.),  un  chan- 
gementde  courbure  de  la  cornée  (Albert,  Home, R.imsden,  etc.),  la 
brièveté  du  rayon  de  courbure  du  cristallin  (de  Haldat),  un  dépla- 
cement du  cristallin  (Kepler,  etc.),  ont  été  invoqués  tourà  tour  pour 
servir  de  base  à  autant  de  théories  spécieuses  que  la  nature  de  ce 
travail  ne  nous  permet  pas  de  reproduire  pour  en  faire  la  critique. 

Dans  ces  derniers  temps,  des  faits  décisifs  ont  démontré  que  tou- 
tes ces  opinions  ne  représentaient  point  la  vérité,  et  que  le  change- 
ment qui  s'opère  pendant  l'accommodation,  consiste  en  une  modi- 
fication dans  la  forme  du  cristallin.  Celui-ci  devient  plus  convexe 
surtout  du  côté  de  sa  face  antérieure,  et  il  se  rapproche  de  la  cornée. 
Cette  opinion  est  loin  d'être  récente;  on  la  rencontre  déjà  dans  les  , 
l'crits  de*  Descartes,  et  dès  le  commencement  de  ce  siècle  Thomas 
Young  entreprit  de  la  démontrer  par  des  expériences  qui  n'ont  été 
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appréciées  à  toute  leur  valeur  qu'au  moment  où,  tout  récemment, 
furent  apportées  les  preuves  directes,  péremptoires,  qu'il  importe 
de  rappeler  avec  quelques  détails. 

En  1823,  Purkinge  appela  Tattention  sur  les  images  qui  se  for- 
ment sur  la  cornée,  et  sur  les  deux  faces  de  la  cristalloïde,  faisant 
ofSce  de  miroir.  Ces  images,  produites  par  réflexion,  devinrent  entre 
les  mains  de  Sanson,  un  excellent  signe  pour  reconnaître  les  opa- 
cités du  cristallin  ;  mais  ce  moyen,  devenu  rapidement  classique, 
perdit  toute  son  importance  pratique  dès  que  les  procédés  d'éclai- 
rage artificiel  de  Tœil  permirent  d'atteindre  le  même  but  avec  plus 
de  facilité  et  de  certitude.  Maximilien  Langenbeck  eut  le  premier 
l'idée  de  recourir  de  nouveau  aux  images  de  Purkinge  pour  s'as- 
surer directement  si,  pendant  l'accommodation,  le  cristallin  subis- 
sait un  changement  soit  dans  sa  forme,  soit  dans  son  siège.  Maximi- 
lien Langenbeck  fit  usage  d'une  méthode  défectueuse  :  néanmoins 
il  constata  ce  fait  capital,  que  dans  l'adaptation  pour  les  objets  rap- 
prochés,   la  face  antérieure  du  cristallin  devient  plus   convexe. 

Frappé  de  l'importance  et  de  la  rigueurde  ce  moyen  de  démonstra- 
tion, Donders  en  fit  de  nouveau  l'application  :  en  raison  des  moyens 
imparfaits  mis  en  œuvre,  il  n'obtint  rien  de  satisfaisant.  Cependant 
il  n'en  conclut  pas  moins,  tant  la  méthode  lui  paraissait  sûre,  que 
les  images  réfléchies  permettraient  de  voir  avec  certitude  si,  pen- 
dant l'accommodation,  il  se  produit  un  changement  de  courbure  et 
de  situation  dans  les  deux  surfaces  du  cristallin.  On  sait,  en  eSet, 
que  les  miroirs,  tant  convexes  que  concaves,  donnent  par  réflexion 
des  images,  situées,  pour  les  premiers  en  arrière,  et  pour  les  seconds 
en  avant  de  la  surface  réfléchissante,  et  que  les  grandeurs  de  ces 
images  sont  en  raison  directe  du  rayon  de  courbure  du  miroir*  La 
cornée  et  la  surface  antérieure  du  cristallin  représentent  des  mi- 
roirs convexes;  la  surface  postérieure  du  cristallin  ou  plutôt  la 
surface  antérieure  du  corps  vitré  qui  y  correspond  représente  un 
miroir  concave.  Un  corps  lumineux  placé  devant  l'œil,  doit  donc 
provoquer  la  formation  de  trois  images,  deux  droites,  fournies  par 
les  surfaces  réfléchissantes  convexes,  et  une  renversée,  fournie  par 
la  surface  réfléchissante  concave.  Ces  images  sont  peu  éclairées, 
parce  que  la  différence  entre  la  réfringence  des  milieux  de  l'œil  et 
celle  de  leurs  surfaces  de  séparation  est  faible  et,  par  suite,  les  ef- 
fets de  réflexion,  peu  considérables.  On  peut  cependant  les  distin- 
guer nettement  ;  il  sui'fit  pour  cela  de  choisir  un  milieu  obscur  et 
d'exposer  devant  l'œil,  suivant  la  direction  d'une  ligne  formantavcc 
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la  flamme  d'une  bougie.  Eu  se  plaçant  sur  le  trajet  de  la  ligne  de 
réflexion,  on  reconnaît  aisément  trois  petites  images,  situées  l'une  à 
côté  de  l'autre  dans  le  plan  de  la  pupille 
et  dans  l'ordre  indiqué  par  la  figure  sui- 
vante {fig.  40). 

a  représente  l'image  fournie  par  la  cor- 
née; elle  est  droite,  virtuelle  et  la  plus 
lumineuse;  b,  celle  de  la  surface  anté- 
rieure du  cristallin;  elle  est  aussi  droite 
et  virtuelle,  plus  grande  que  la  précé- 
dente, mais  beaucoup  moins  brillante  et 
moins  nette  dans  ses  contours:  c  repré- 

,,.  ,  ,  ,  »  Cip.  M.  —  Images  de  Purtinge 

sente  1  image  fournie  par  la  surface  pos-      p«ndsnt  is  vision  «loignéa. 

térieure  du  cristallin  :  elle  est  renversée 

et  réelle;  elle  est  la  plus  petite,  assez  brillante  et  bien  nette. 

Nous  avons  supposé  l'œil  adapté  pour  une  grande  distance.  Si, 
sans  changer  les  conditions  de  ^expérience,  on  fait  viser  un  objet  si- 
tué à  15  ou  20  centimètres,  on  voit  brus- 
quement l'image  b  diminuer  d'étendue, 
se  rapprocher  de  l'image  a  et  s'éloigner 
de  l'image  c,  comme  l'indique  la  figure 
suivante  [fig.  44). 

C'est  sur  ces  données  que  Cramer,  en 
t85f,  imagina  un  instrument  destiné  à 
rendre  l'observation  de  ces  changements 
plus  facile  et  plus  rigoureuse.  Son  appa- 
reil avait  surtout  pour  but  de  produire  ^ 
un  grossissement  de  dix  à  vingt  diamè- 
tres. Il  put  de  la  sorte  évaluer  la  diminu- 
tion de  volume  de  l'image  b  pendant  la  vision  rapprochée  et  con- 
clure avec  certitude,  que,  pendant  l'accommodation,  la  convexité 
de  la  face  antérieure  du  cristallin  augmente,  et  que  son  rayon- de 
courbure  diminue. 

De  son  côté,  Helmhoitz,  peu  de  temps  après,  sans  avoir  connais- 
sance des  travaux  deMaxîmilien  Langenbecketde  Cramer,  qutn'a- 
Taient  été  signalés  que  dans  de  courtes  notices  et  avaient  passé  ina- 
perçus, découvrit  à  son  tour  la  véritable  cause  de  l'accommodation. 
Ilétablit  en  outre  que  la  petite  image  c  diminue  un  peu  de  grandeur 
ré^e  pendant  l'accommodation,  ce  qui  ne  peut  être  attribué  qu'à 
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une  lé^fëre  augmeotation  dans  la  convexité  de  la  Burfaee  postérieure 
du  cristallin.  Toutefois  le  même  physiologiste  .1  démoatré  parle 
calcul,  qu'en  raison  de  compensations  accidentelles  l'influence  du 
changement  de  courbure  de  la  surface  postérieure  du  cristallin  est 
nulle,  ou  tout  au  moins  peut  être  négligée.  On  est  donc  autorisé  à 
conclure  d'une  façon  suffisamment  rigoureuse  que  l'image  e  ne 
varie  pas  pendant  l'accommodation. 

Le  changement  de  place  des  images,  mentionné  ci-dessus,  est 
occasionné  par  un  changement  dans  la  situation  réciproque  du 
cristallin  et  de  la  cornée.  De  ce  que  l'image  b  se  rapproche  de 
l'image  a  pendant  la  vision  rapprochée,  Cramer  en  conclut  que 
la  surface  antérieure  du  crislallin,  en  même  temps  qu'elle  devient 
plus  convexe,  se  rapproche  de  la  cornée.  Notons  cependant  que  ce 
déplacement,  en  raison  de  l'asymétrie  de  l'œil,  ne  devient  probant 
qu'autant  qu'on  s'est  assuré,  par  une  série  d'expériences  faciles  à 
exécuter,  qu'ilest  toujours  le mémepour  une  même  distance  et  quelle 


Fig.  4!>  —  Figure  schématique  destinée  il  démontrer  les  relations  (les  images 
de  Purkinge  entre  elles. 

que  soit  la  position  de  l'œil.  Sauf  cette  restriction,  tout  changement 
de  rapport  des  images  démontre  un  changement  dans  la  situation 
réciproquedes  surfaces  du  cristallin  et  de  la  cornée.  Cette  relation  est 
rendue  évidente  dans  la  figure  schématique  suivante  imaginée  par 
Dondf.Ts{fig.  M).  A'a  est  l'axe  de  la  cornée  que  l'on  suppose  confondu 
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avec  Taxe  du  cristallin  L;  celui-ci  a  été  représenté  sous  deux 
formes  :  le  trait  plein  le  représente  pendant  la  fixation  d*un  objet 
éloigné  ;  le  trait  ponctué,  pendant  la  fixation  d'un  objet  rapproché. 
Au  point /est  une  lumière  ;  au  point  0,  Toeil  de  1  observateur  : 
ces  deux  points  sont  disposés  de  telle  sorte  que  les  lignes  qui  en 
partent  coupent  Taxe  sous  des  angles  semblables.  Il  en  résulte  que 
les  rayons,  renvoyés  par  les  surfaces  réfléchissantes  de  Tœil  observé 
au  niveau  des  points  où  ces  surfaces  sont  traversées  par  Taxe,  ar- 
rivent à  Tœil  de  l'observateur. 

De  la  sorte  Timage  réfléchie  de  la  cornée  est  vue  dans  la  direction 
0-i  ;  celle  de  la  face  antérieu  re  du  cristallin ,  dans  la  direction  0-3,  et 
celle  de  la  surface  postérieure,  dans  la  direction  0-4(en  négligeantla 
réfraction  opérée  à  travers  les  surfaces  situées  en  avant).  Projetées 
sur  le  plan  11^  elles  se  placent  Tune  à  côté  l'autre  aux  points  a\,  d,  c. 

Si  la  surface  antérieure  du  cristallin  est  déplacée  jusqu'au  niveau 
de  la  ligne  ponctuée,  la  seconde  image  se  voit  dans  la  direction  0-2' 
et  se  projette  sur  le  plan  en  h\  c'est-à-dire  en  un  point  plus  rappro- 
ché de  l'image  a  de  la  cornée. 

Il  est  donc  démontré  d'une  façon  certaine  que,  pendant  l'accom- 
modation de  l'œil  pour  les  objets  rapprochés,  la  surface  antérieure 
du  cristallin  devient  plus  convexe  et  se  rapproche  de  la  cornée  ; 
que  ces  deux  t^hangements  sont  nets  et  très-apparents  ;  que  la  sur- 
face postérieure  du  cristallin  devient  aussi  un  peu  plus  convexe, 
mais  d'une  façon  assez  peu  sensible  pour  être  négligée. 

Dans  ces  changements  réside  le  principe  et  la  raison  optique  de 
l'adaptation.     . 

On  a  contesté  cette  relation,  on  a  cité  des  cas  dans  lesquels 
l'œil  aurait  conservé  la  faculté  d'accommoder  après  l'extraction  de 
la  cataracte.  Szokalski  en  particulier  prétend  avoir  observé  un  ma- 
lade qui,  privé  de  cristallin,  pouvait  à  volonté,  avec  les  mêmes  lu- 
nettes, voir  soit  nettement,  soit  confusément  un  objet  situé  à  une 
distance  quelconque.  Selon  toute  raison,  ces  faits  ont  été  peu  ri- 
goureusement observés.  Pour  échappera  toute  méprise,  il  importe 
de  ne  pas  perdre  de  vue  que  l'on  distingue  nombre  d'objets  malgré 
la  difi^usion,  pourvu  qu'ils  soient  suffisammentgros  et  surtout  vive- 
ment éclairés.  De  ce  qu'un  opéré  de  cataracte  avec  les  mêmes  lu- 
nettes, maintenues  à  la  même  distance  de  l'œil,  lit  un  texte  ordi- 
naire et  reconnaît  à  distance  une  statue,  un  arbre,  etc.,  il  ne  fau- 
drait pas  conclure  qu'il  possède  la  faculté  d'accommodation.  Cha- 
cun peut  se  convaincre  qu'en  fixant  un  objet  situé  à  la  distance 
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d'un  pied  par  exemple,  ou  en  voit  d'une  façon  satisfaisante  une 
foule  d'autres  qui  sont  éloignés. 

On  peut  accepter  comme  démontré  que  l'ablation  du  cristallin 
entraine  la  perte  de  l'accommodation .  Le  fait  a  été  constaté  et  signalé 
bien  des  fois,  mais  il  a  été  surtout  démontré  avec  une  grande  pré- 
cision dans  les  observations  suivantes  dues  à  Donders.  L'ingénieux 
ophthalmologiste  choisit  pour  sujet  de  recherches  un  jeune  homme 
atteint  de  cataracte  congénitale  et  qui  avait  été  opéré  avec  un  plein 
succès.  L'acuité  de  la  vision  n'était  point  altérée  ;  avec  des  verres 
de  3  pouces  de  foyer ,  placés  à  S  lignes  (0"*,Oll)  en  avant  des 
yeux,  cet  opéré  voyait  très-distinctement  et  sous  une  forme  ronde 
un  petit  point  lumineux  situé  à  une  grande  distance. 

Une  mire  fut  alors  placée  entre  l'un  des  yeux  et  ce  point  lumi- 
neux. En  dirigeant  le  regard  vers  elle  avec  des  lignes  visuelles 
convergentes,  le  point  lumineux  ne  variait  pas  ou  devenait  seu- 
lement plus  petit  et  plus  distinct  sans  changer  de  forme. 
Mais  dès  qu'on  éloignait  ou  qu'on  rapprochait  la  lentille  de  quel- 
ques millimètres,  le  point  lumineux  cessait  d'être  rond  ;  il  s'al- 
longeait dans  une  direction  pour  prendre  la  forme  d'une  ligne; 
dès  lors,  même  avec  le  plus  puissant  effort  et  la  plus  puissante  con- 
vergence vers  la  mire,  la  ligne  lumineuse  devenait  seulement  un 
peu  plus  courte,  ce  qui  tenait  au  resserrement  de  la  pupille  qu'il 
était  aisé  de  constater  directement.  Le  même  essai  appliqué  suc- 
cessivement aux  deux  yeux  donna  un  résultat  identique. 

Chez  un  autre  sujet  privé  également  de  cristallin,  l'absence  totale 
d'accommodation  fut  démontrée  de  la  même  façon.  Donders  cons- 
tata en  outre  qu'après  avoir  armé  l'œil  d'un  verre  sphérique  con- 
venable pour  voir  nettement  un  point  lumineux  situé  à  une  grande 
distance,  il  suffisait  d'ajouter  à  cette  lentille  un  verre  sphérique  très- 
faible,  convexe  ou  concave,  ^Q  obtenu  par  combinaison   soit  de  ^ 

avec  —  ^  ,  soit  de  —  ^  avec  ^  ,  pour  détruire  la  netteté  de  la  Vi- 
sion. Le  verre  convexe  donnait  au  point  lumineux  la  forme  d'une 
petite  ligne  verticale,  et  l'autre,  d'une  ligne  horizontale.  11  n'en  est 
pas  ainsi  pour  l'œil  doué  de  la  faculté  d'accommoder.  L'interposi- 
tion d'un  verre  sphérique  faible  ne  trouble  pas  la  netteté  des 
images. 
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ARTICLE  IL 
Du  mécanisme  et  des  agents  de  l^accommodation. 

Nous  avons  posé  en  principe  que,  dans  Toeil  normal,  Taccom- 
modation  est  à  Tétat  d'indifférence  ou  de  repos  pendant  Texer- 
cice  de  la  vision  éloignée  ou,  en  d'autres  termes,  que  Tœil  normal 
possède  un  pouvoir  réfringent  fixe  tel  que  les  faisceaux  lumineux 
qui  y  pénètreat  suivant  des  directions  parallèles,  ont  leur  point  de 
rencontre  sur  la  rétine.  L'accommodation  n'interviendrait  plus  on 
moins  activement  qu^autant  que  les  rayons  lumineux  deviendraient 
assez  divergents  pour  déplacer  sensiblement  le  foyer.  Plus  la  diver- 
gence augmente,  plus  l'accooimodation  est  active  et  son  maximum 
d'effet  correspond  au  point  le  plus  rapproché  de  la  vision  distincte. 
Rien  ne  prouve  absolument  qu'il  en  soit  ainsi  ;  de  bons  observa- 
teurs admettent  même  que  l'état  d'indifférence  ou  de  repos  ne 
correspond,  ni  à  la  vision  la  plus  éloignée,  ni  à  la  vision  la  plus 
rapprochée,  mais  bien  à  une  distance  intermédiaire.  De  cette  façon 
l'accommodation  interviendrait  pour  voir  de  loin  aussi  bien  que 
pour  voir  de  près. 

Une  semblable  opinion  complique  inutilement  la  question  ;  elle  a 
d'ailleurs  contre  elle  des  arguments  très-sérieux.  Nous  nous  borne- 
rons à  citer  les  principaux  d'entre  eux. 

La  plupart  des  personnes  ont  conscience  de  l'effort  exercé  pen- 
dant la  vision  rapprochée. 

La  fixation  longtemps  soutenue  d'un  objet  rapproché  est  suivie 
d'un  sentiment  de  fatigue  que  ne  provoque  jamais  l'exercice  de 
la  vision  éloignée. 

Une  instillation  d'atropine  a  pour  effet  de  reculer  progressivement 
le  point  le  plus  rapproché  de  la  vision  distincte,  et,  après  une  heure 
environ,  de  ne  plus  permettre  de  voir  nettement  que  les  objets  éloi^- 
gnés.  Ce  ne  peut  être  qu'en  vertu  d'une  action  paralysante,  laquelle 
devrait  se  faire  sentir  sur  la  vision  éloignée  comme  sur  la  vision  rap- 
prochée, si  le  point  de  repos  était  intermédiaire.  On  pourrait  admet- 
tre, il  est  vrai,  que  l'accommodation  emprunte  son  innervation  à 
deux  sources  distinctes  et  que  l'atropine,  en  paralysant  l'agent  de 
l'accommodation  pour  la  vision  rapprochée,  respecte  et  même  ex- 
cite l'agent  de  l'accommodation  pour  les  objets  éloignés  :  on  sait 
qu'il  en  est  ainsi  pour  Tiris  dont  les  fibres  circulaires  sont  paralysées 
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par  la  belladone,  tandis  que  les  fibres  radiées  sont  au  contraire  ex- 
citées. Admettre  des  actions  similaires  pour  l'accommodation  ne  se- 
rait donc  pas  inadmissible,  si  Ton  n'en  était  éloigné  par  l'observa- 
tion suivante. 

La  paralysie  du  nerf  moteur  oculaire  commun  entraîne  le  plus 
souvent  la  perte  de  l'accommodation.  Dans  ces  cas  la  vision  des 
objets  éloignés  persiste  seule;  et,  en  instillant  de  l'atropine,  on 
ne  change  pas  les  conditions  de  la  vision.  L'adaption  pour  les 
objets  éloignés  correspond  donc  à  la  paralysie  totale,  et  il  n'existe 
pas  un  seul  exemple  dans  lequel  la  vision  des  objets  rapprochés 
ait  été  conservée,  ce  qui  arriverait  nécessairement  si  l'accommoda- 
tion à  grande  distance  était  active.  Il  n'est  pas  rare  cependant  de 
rencontrer  des  sujets  myopes  qui  assurent  posséder  une  accommo- 
dation active  pour  des  distances  supérieures  aux  limites  de  leur  vi- 
sion distincte;  ils  voient  mieux  et  ils  ont  conscience  de  l'effort  qu'ils 
font  pour  y  arriver.  Mais  si  l'on  observe  rigoureusement  le  fait  en 
mesurant  à  l'échelle  typographique,  on  s'assure  que  cet  effort  ne 
leur  donne  pas  une  vision  nette  comme  l'accommodation.  L'amélio- 
ration est  due  au  resserrement  de  la  pupille  qui  amène  une  dimi- 
nution des  cercles  de  diffusion. 

En  raison  de  son  mode  de  fonctionnement  le  pouvoir  accommo- 
datif  devait  être  attribué  à  une  action  musculaire.  Aussi  est-ce  dans 
cette  voie  qu'ont  été  dirigées  les  recherches  des  physiologistes  pour 
en  trouver  la  source. 

Descartes,  dans  sa  Diopirique^  suppose  que  le  cristallin  change  de 
forme,  par  l'effet  de  la*  contraction  de  ses  propres  fibres,  qu'il  ju- 
geait être  par  cela  même  de  nature  musculaire. 

Young  reproduisit  plus  tard  la  même  hypothèse,  mais  l'anatomie 
démontre  que  le  cristallin  ne  renferme  aucune  fibre  musculaire. 
D'ailleurs  on  s'est  assuré  expérimentalement  qu'il  n'est  pas  doué 
de  contractilité.  Un  courant  électrique  puissant  fut  dirigé  par 
Cramer  sur  un  cristallin  isolé  de  toute  connexion  ;  il  ne  se  produisit 
aucun  changement  de  forme.  Il  n'en  fut  plus  de  même  sur  un  œil 
muni  de  son  cristallin  et  séparé  de  son  appareil  moteur.  Sur  un 
jeune  phoque  récemment  tué,  le  même  observateur  constata  dans 
les  images  de  Purkinge  des  modifications  identiques  à  celles  que 
l'on  observe  dans  Tœil  vivant  pendant  Taccommodation  à  courte 
distance.  Ces  deux  épreuves  contradictoires  démontrent,  qae  le 
cristallin  ne  possède  pas  en  lui  la  force  qui  modifie  sa  forme;  que 
celte  force  réside  en  dehors  de  lui,  mais  dans  l'intérieur  du  globe 
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oculaire;  enfin,  qu'elle  peut  être  mise  en  jeu  par  l'électricité. 

Les  rapports  anatomiques  du  cristallin  avec  le  ligament  ciliaire, 
devaient  naturellement  conduire  à  attribuer  ce  rôle  à  ce  dernier. 
Et,  chose  singulière,  on  trouve  déjà  cette  opinion  émise  dans  une 
autre  partie  des  œuvres  de  Descartes.  Dans  le  Traité  dç  thomme^ 
réminent  philosophe  invoque  déjà,  pour  expliquer  l'accommo- 
dation, des  changements  de  forme  du  cristallin  qu'il  attribue  aux 
filets  noirs  venant  de  la  choroïde,  qui  embrassent  l'humeur  cris- 
talline. Rien  ne  s'oppose  à  comprendre  sous  cette  dénomination 
non-seulement  les  procès  ciliaires,  mais  encore  le  corps  ciliaire  lui- 
même.  Pendant  la  vision  rapprochée,  le  ligament  ciliaire  déprime- 
rait le  cristallin  sur  ses  bords  et  le  renflerait  au  centre.  Cette 
opinion,  née  de  l'induction,  ne  pouvait  être  confirmée  qu^  par  la 
constatation  dans  ce  ligament  de  l'élément  contractile  mis  en  évi- 
dence par  l'expérience  de  Cramer,  précédemment  citée. 

La  question  des  agents  de  Taccommodation,  resserrée  dans  des 
limites  aussi  étroites  et  aussi  précises,  provoqua  de  nouvelles 
recherches  sur  la  structure  vraie  du  ligament  ciliaire.  Elles  fu- 
rent couronnées  d'un  plein  succès  ;  à  peu  près  à  la  niéme  époque 
Brûcke  et  Bowman  découvrirent  que  ce  prétendu  ligament  était  en 
réalité  un  muscle  représenté  par  une  lame  épaisse  de  fibres  lisses  et 
radiées,  qui  s'étend  du  bord  antérieur  de  la  sclérotique  au  corps  ci- 
liaire. Son  insertion  atitérieure  se  fait  sur  la  sclérotique  en  cet  en- 
droit, qui  est  creusé  d'un  petit  sillon  et  qui  concourt  à  la  formation 
du  canal  veineux  de  Schleem.  Les  fibres  naissent  là  d'un  ruban  par- 
ticulier dense  et  uni  (Kôlliker)  qui  forme  la  paroi  interne  de  ce  canal 
et  qui  prend  naissance  à  la  fois  dans  le  tissu  même  de  la  sclérotique 
etdans  le  réseau  fibreux  fourni  par  le  prolongement  de  la  membrane 
de  Descemet.  De  ce  point  de  départ  antérieur  le  faisceau  musculaire 
se  dirige  en  arrière,  et  se  termine  par  des  fibres  qui  affectent  trois 
directions  difi'érentes:  les  plus  externes,  qui  sont  aussi  les  plus  lon- 
gues, se  rendent  dans  la  choroïde  jusqu'à  l'ora-serrata,  d'autres  se 
confondent  avec  l'insertion  de  l'iris,  d'autres  enfin,  les  plus  internes, 
se  portent  dans  la  partie  fixe  des  procès  ciliaires,  mais  non  dans  ces 
corps  eux-mêmes.  Ces  éléments  musculaires,  d'après  KoUiker,  sont 
an  peu  plus  courts  {0'",002)  et  plus  larges  (0",003  à  0"*,004),  que  les 
cellules  fibreuses  ordinaires  ;  leur  tissu  est  finement  granulé  et  très- 
délicat;  ils  sont  si  fragiles  qu'ils  ne  peuvent  être  aisément  isolés 
chez  l'homme. 

Ce  muscle,  qui  porte  le  nom  de  muscle  de  Briicke ,  a  été  décou- 
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par  la  belladone,  tandis  que  les  fibres  radiées  sont  au  contraire  ex- 
citées. Admettre  des  actions  similaires  pour  Taccommodation  ne  se- 
rait donc  pas  inadmissible,  si  Ton  n'en  était  éloigné  par  l'observa- 
tion suivante. 

La  paralysie  du  nerf  moteur  oculaire  commun  entraine  le  plus 
souvent  la  perte  do  l'accommodation.  Dans  ces  cas  la  vision  des 
objets  éloignés  persiste  seule;  et,  en  instillant  de  l'atropine,  on 
ne  change  pas  les  conditions  de  la  vision.  L'adaption  pour  les 
objets  éloignés  correspond  donc  à  la  paralysie  totale,  et  il  n'existe 
pas  un  seul  exemple  dans  lequel  la  vision  des  objets  rapprochés 
ait  été  conservée,  ce  qui  arriverait  nécessairement  si  l'accommoda- 
tion à  grande  distance  était  active.  Il  n'est  pas  rare  cependant  de 
rencontrer  des  sujets  myopes  qui  assurent  posséder  une  accommo- 
dation active  pour  des  distances  supérieures  aux  limites  de  leur  vi- 
sion distincte;  ils  voient  mieux  et  ils  ont  conscience  de  l'effort  qu'ils 
font  pour  y  arriver.  Mais  si  l'on  observe  rigoureusement  le  fait  en 
mesurant  à  l'échelle  typographique,  on  s'assure  que  cet  effort  ne 
leur  donne  pas  une  vision  nette  comme  l'accommodation.  L'amélio- 
ration est  due  au  resserrement  de  la  pupille  qui  amène  une  dimi- 
nution des  cercles  de  diffusion. 

En  raison  de  son  mode  de  fonctionnement  le  pouvoir  accommo- 
datif  devait  être  attribué  à  une  action  musculaire.  Aussi  est-ce  dans 
cette  voie  qu'ont  été  dirigées  les  recherches  des  physiologistes  pour 
en  trouver  la  source. 

Descartes,  dans  sa  Dioptrique^  suppose  que  le  cristallin  change  de 
forme,  par  l'effet  de  la' contraction  de  ses  propres  fibres,  qu'il  ju- 
geait être  par  cela  même  de  nature  musculaire. 

Young  reproduisit  plus  tard  la  même  hypothèse,  mais  l'anatomie 
démontre  que  le  cristallin  ne  renferme  aucune  fibre  musculaire. 
D'ailleurs  on  s'est  assuré  expérimentalement  qu'il  n'est  pas  doué 
de  contractilité.  Un  courant  électrique  puissant  fut  dirigé  par 
Cramer  sur  un  cristallin  isolé  de  toute  connexion  ;  il  ne  se  produisit 
aucun  changement  de  forme.  Il  n'en  fut  plus  de  même  sur  un  œil 
muni  de  son  cristallin  et  séparé  de  son  appareil  moteur.  Sur  un 
jeune  phoque  récemment  tué,  le  même  observateur  constata  dans 
les  images  de  Purkinge  des  modifi'cations  identiques  à  celles  que 
l'on  observe  dans  l'œil  vivant  pendant  l'accommodation  à  courte 
distance.  Ces  deux  épreuves  contradictoires  démontrent,  que  le 
cristallin  ne  possède  pas  en  lui  la  force  qui  modifie  sa  forme  ;  que 
celte  force  résidé  en  dehors  de  lui,  mais  dans  l'intérieur  du  globe 
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oculaire;  enfin,  qu'elle  peut  être  mise  en  jeu  par  rélectricité. 

Les  rapports  anatomiques  du  cristallin  avec  le  ligament  ciliaire, 
devaient  naturellement  conduire  à  attribuer  ce  rôle  à  ce  dernier. 
Et,  chose  singulière,  on  trouve  déjà  cette  opinion  émise  dans  une 
autre  partie  des  œuvres  de  Descartes.  Dans  le  Traité  d§  rhomme^ 
réminent  philosophe  invoque  déjà,  pour  expliquer  l'accommo- 
dation, des  changements  de  forme  du  cristallin  qu'il  attribue  aux 
filets  noirs  venant  de  la  choroïde,  qui  embrassent  l'humeur  cris- 
talline. Rien  ne  s'oppose  à  comprendre  sous  cette  dénomination 
non-seulement  les  procès  ciliaires,  mais  encore  le  corps  ciliaire  lui- 
même.  Pendant  la  vision  rapprochée,  le  ligament  ciliaire  déprime- 
rait le  cristallin  sur  ses  bords  et  le  renflerait  au  centre.  Cette 
opinion^  née  de  l'induction,  ne  pouvait  être  confirmée  qucf  par  la 
constatation  dans  ce  ligament  de  l'élément  contractile  mis  en  évi- 
dence par  l'expérience  de  Cramer,  précédemment  citée. 

La  question  des  agents  de  l'accommodation,  resserrée  dans  des 
limites  aussi  étroites  et  aussi  précises,  provoqua  de  nouvelles 
recherches  sur  la  structure  vraie  du  ligament  ciliaire.  Elles  fu- 
rent couronnées  d'un  plein  succès  ;  à  peu  près  à  la  même  époque 
Brûcke  et  Bowman  découvrirent  que  ce  prétendu  ligament  était  en 
réalité  un  muscle  représenté  par  une  lame  épaisse  de  fibres  lisses  et 
radiées,  qui  s'étend  du  bord  antérieur  de  la  sclérotique  au  corps  ci- 
liaire. Son  insertion  atitérieure  se  fait  sur  la  sclérotique  en  cet  en- 
droit, qui  est  creusé  d'un  petit  sillon  et  qui  concourt  à  la  formation 
du  canal  veineux  de  Schleem.  Les  fibres  naissent  là  d'un  ruban  par- 
ticulier dense  et  uni  (Kdiliker)  qui  forme  la  paroi  interne  de  ce  canal 
et  qui  prend  naissance  à  la  fois  dans  le  tissu  même  de  la  sclérotique 
etdans  le  réseau  fibreux  fourni  par  le  prolongement  de  la  membrane 
de  Descemet.  De  ce  point  de  départ  antérieur  le  faisceau  musculaire 
se  dirige  en  arrière,  et  se  termine  par  des  fibres  qui  afiectent  trois 
directions  difi'érentes:  les  plus  externes,  qui  sont  aussi  les  plus  lon- 
gues, se  rendent  dans  la  choroïde  jusqu'à  l'ora-serrata,  d'autres  se 
confondent  avec  l'insertion  de  l'iris,  d'autres  enfin,  les  plus  internes, 
se  portent  dans  la  partie  fixe  des  procès  ciliaires,  mais  non  dans  ces 
corps  eux-mêmes.  Ces  éléments  musculaires,  d'après  KoUiker,  sont 
un  peu  plus  courts  (0'",002)  et  plus  larges  (0",003  à  0",004),  que  les 
cellules  fibreuses  ordinaires  ;  leur  tissu  est  finement  granulé  et  très- 
délicat;  ils  sont  si  fragiles  qu'ils  ne  peuvent  être  aisément  isolés 
chez  l'homme. 

Ce  muscle,  qui  porte  le  nom  de  muscle  de  Briicke ,  a  été  décou- 
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par  la  belladone,  tandis  que  les  fibres  radiées  sont  au  contraire  ex- 
citées. Admettre  des  actions  similaires  pour  l'accommodation  ne  se- 
rait donc  pas  inadmissible,  si  Ton  n'en  était  éloigné  par  l'observa- 
tion suivante. 

La  paralysie  du  nerf  moteur  oculaire  commun  entraine  le  plus 
souvent  la  perte  de  l'accommodation.  Dans  ces  cas  la  vision  des 
objets  éloignés  persiste  seule;  et,  en  instillant  de  l'atropine,  on 
ne  change  pas  les  conditions  de  la  vision.  L'adaption  pour  les 
objets  éloignés  correspond  donc  à  la  paralysie  totale,  et  il  n'existe 
pas  un  seul  exemple  dans  lequel  la  vision  des  objets  rapprochés 
ait  été  conservée,  ce  qui  arriverait  nécessairement  si  l'accommoda- 
tion à  grande  distance  était  active.  Il  n'est  pas  rare  cependant  de 
rencontrer  des  sujets  myopes  qui  assurent  posséder  une  accommo- 
dation active  pour  des  distances  supérieures  aux  limites  de  leur  vi- 
sion distincte  ;  ils  voient  mieux  et  ils  ont  conscience  de  l'effort  qu'ils 
font  pour  y  arriver.  Mais  si  l'on  observe  rigoureusement  le  fait  en 
mesurant  à  l'échelle  typographique,  on  s'assure  que  cet  effort  ne 
leur  donne  pas  une  vision  nette  comme  l'accommodation.  L'amélio- 
ration est  due  au  resserrement  de  la  pupille  qui  amène  une  dimi- 
nution des  cercles  de  diffusion. 

En  raison  de  son  mode  de  fonctionnement  le  pouvoir  accommo- 
datif  devait  être  attribué  à  une  action  musculaire.  Aussi  est-ce  dans 
cette  voie  qu'ont  été  dirigées  les  recherches  des  physiologistes  pour 
en  trouver  la  source. 

Descartes,  dans  sa  Dioptrique^  suppose  que  le  cristallin  change  de 
forme,  par  l'effet  de  la' contraction  de  ses  propres  fibres,  qu'il  ju- 
geait être  par  cela  même  de  nature  musculaire. 

Young  reproduisit  plus  tard  la  même  hypothèse,  mais  l'anatomie 
démontre  que  le  cristallin  ne  renferme  aucune  fibre  musculaire. 
D  ailleurs  on  s'est  assuré  expérimentalement  qu'il  n'est  pas  doué 
de  contractilité.  Un  courant  électrique  puissant  fut  dirigé  par 
Cramer  sur  un  cristallin  isolé  de  toute  connexion;  il  ne  se  produisit 
aucun  changement  de  forme.  Il  n'en  fut  plus  de  même  sur  un  œil 
muni  de  son  cristallin  et  séparé  de  son  appareil  moteur.  Sur  un 
jeune  phoque  récemment  tué,  le  même  observateur  constata  dans 
les  images  de  Purkinge  des  modifications  identiques  à  celles  que 
l'on  observe  dans  Tœil  vivant  pendant  l'accommodation  à  courte 
distance.  Ces  deux  épreuves  contradictoires  démontrent,  que  le 
cristallin  ne  possède  pas  en  lui  la  force  qui  modifie  sa  forme;  que 
celte  force  réside  en  dehors  de  lui,  mais  dans  l'intérieur  du  globe 
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oculaire  ;  enfia,  qu'elle  peut  être  mise  en  jeu  par  l'électricité. 

Les  rapports  anatomiques  du  cristallin  avec  le  ligament  ciliaire, 
devaient  naturellement  conduire  à  attribuer  ce  rôle  h  ce  dernier. 
Et,  chose  singulière,  on  trouve  déjà  cette  opinion  émise  dans  une 
autre  partie  des  œuvres  de  Descartes.  Dans  le  Traité  dç  Chomme^ 
réminent  philosophe  invoque  déjà,  pour  expliquer  Taccommo- 
dation,  des  changements  de  forme  du  cristallin  qu'il  attribue  aux 
filets  noirs  venant  de  la  choroïde,  qui  embrassent  l'humeur  cris- 
talline. Rien  ne  s'oppose  à  comprendre  sous  cette  dénomination 
non-seulement  les  procès  ciliaires,  mais  encore  le  corps  ciliaire  lui- 
même.  Pendant  la  vision  rapprochée,  le  ligament  ciliaire  déprime- 
rait le  cristallin  sur  ses  bords  et  le  renflerait  au  centre.  Cette 
opinion^  née  de  l'induction,  ne  pouvait  être  confirmée  qucf  par  la 
constatation  dans  ce  ligament  de  l'élément  contractile  mis  en  évi- 
dence par  l'expérience  de  Cramer,  précédemment  citée. 

La  question  des  agents  de  l'accommodation,  resserrée  dans  des 
limites  aussi  étroites  et  aussi  précises,  provoqua  de  nouvelles 
recherches  sur  la  structure  vraie  du  ligament  ciliaire.  Elles  fu- 
rent couronnées  d'un  plein  succès  ;  à  peu  près  à  la  iriéme  époque 
Brûcke  et  Bowman  découvrirent  que  ce  prétendu  ligament  était  en 
réalité  un  muscle  représenté  par  une  lame  épaisse  de  fibres  lisses  et 
radiées,  qui  s'étend  du  bord  antérieur  de  la  sclérotique  au  corps  ci- 
liaire. Son  insertion  antérieure  se  fait  sur  la  sclérotique  en  cet  en- 
droit, qui  est  creusé  d'un  petit  sillon  et  qui  concourt  à  la  formation 
du  canal  veineux  de  Schleem.  Les  fibres  naissent  là  d'un  ruban  par- 
ticulier dense  et  uni  (Kôlliker)  qui  forme  la  paroi  interne  de  ce  canal 
et  qui  prend  naissance  à  la  fois  dans  le  tissu  même  de  la  sclérotique 
etdansle  réseau  fibreux  fourni  par  le  prolongement  de  la  membrane 
de  Descemet.  De  ce  point  de  départ  antérieur  le  faisceau  musculaire 
se  dirige  en  arrière,  et  se  termine  par  des  fibres  qui  affectent  trois 
directions  différentes:  les  plus  externes,  qui  sont  aussi  les  plus  lon- 
gues, se  rendent  dans  la  choroïde  jusqu'à  l'ora-serrala,  d'autres  se 
confondent  avec  l'insertion  de  l'iris,  d'autres  enfin,  les  plus  internes, 
se  portent  dans  la  partie  fixe  des  procès  ciliaires,  mais  non  dans  ces 
corps  eux-mêmes.  Ces  éléments  musculaires,  d'après  Kôlliker,  sont 
un  peu  plus  courts  (0'",002)  et  plus  larges  (0",003  à  0",004),  que  les 
cellules  fibreuses  ordinaires  ;  leur  tissu  est  finement  granulé  et  très- 
délicat  ;  ils  sont  si  fragiles  qu'ils  ne  peuvent  être  aisément  isolés 
chez  l'homme. 

Ce  muscle,  qui  porte  le  nom  de  muscle  de  Brûcke ,  a  été  décou- 
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par  la  belladone,  tandis  que  les  fibres  radiées  sont  au  contraire  ex- 
citées. Admettre  des  actions  similaires  pour  Taccommodation  ne  se- 
rait donc  pas  inadmissible,  si  Ton  n'en  était  éloigné  par  l'observa- 
tion suivante. 

La  paralysie  du  nerf  moteur  oculaire  commun  entraîne  le  plus 
souvent  la  perte  de  Taccommodation.  Dans  ces  cas  la  vision  des 
objets  éloignés  persiste  seule;  et,  en  instillant  de  l'atropine,  on 
ne  change  pas  les  conditions  de  la  vision.  L'adaption  pour  les 
objets  éloignés  correspond  donc  à  la  paralysie  totale,  et  il  n'existe 
pas  un  seul  exemple  dans  lequel  la  vision  des  objets  rapprochés 
ait  été  conservée,  ce  qui  arriverait  nécessairement  si  l'accommoda- 
tion à  grande  distance  était  active.  Il  n'est  pas  rare  cependant  de 
rencontrer  des  sujets  myopes  qui  assurent  posséder  une  accommo- 
dation active  pour  des  distances  supérieures  aux  limites  de  leur  vi- 
sion distincte;  ils  voient  mieux  et  ils  ont  conscience  de  l'effort  qu'ils 
font  pour  y  arriver.  Mais  si  Ton  observe  rigoureusement  le  fait  en 
mesurant  à  l'échelle  typographique,  on  s'assure  que  cet  effort  ne 
leur  donne  pas  une  vision  nette  comme  l'accommodation.  L'amélio- 
ration est  due  au  resserrement  de  la  pupille  qui  amène  une  dimi- 
nution des  cercles  de  diffusion. 

En  raison  de  son  mode  de  fonctionnement  le  pouvoir  accommo- 
datif  devait  être  attribué  à  une  action  musculaire.  Aussi  est-ce  dans 
cette  voie  qu'ont  été  dirigées  les  recherches  des  physiologistes  pour 
en  trouver  la  source. 

Descartes,  dans  sa  Dioptrique^  suppose  que  le  cristallin  change  de 
forme,  par  l'effet  de  la' contraction  de  ses  propres  fibres,  qu'il  ju- 
geait être  par  cela  même  de  nature  musculaire. 

Young  reproduisit  plus  tard  la  même  hypothèse,  mais  l'anatomie 
démontre  que  le  cristallin  ne  renferme  aucune  fibre  musculaire. 
D'ailleurs  on  s'est  assuré  expérimentalement  qu'il  n'est  pas  doué 
de  contractilité.  Un  courant  électrique  puissant  fut  dirigé  par 
Cramer  sur  un  cristallin  isolé  de  toute  connexion  ;  il  ne  se  produisit 
aucun  changement  de  forme.  Il  n'en  fut  plus  de  même  sur  un  œil 
muni  de  son  cristallin  et  séparé  de  son  appareil  moteur.  Sur  un 
jeune  phoque  récemment  tué,  le  même  observateur  constata  dans 
les  images  de  Purkinge  des  modifi'cations  identiques  à  celles  que 
l'on  observe  dans  l'œil  vivant  pendant  l'accommodation  à  courte 
distance.  Ces  deux  épreuves  contradictoires  démontrent,  que  le 
cristallin  ne  possède  pas  en  lui  la  force  qui  modifie  sa  forme;  que 
cette  force  réside  en  dehors  de  lui,  mais  dans  l'intérieur  du  globe 
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oculaire  ;  enfin,  qu'elle  peut  être  mise  en  jeu  par  Télectricité. 

Les  rapports  anatomiques  du  cristallin  avec  le  ligament  ciiiaire; 
devaient  naturellement  conduire  à  attribuer  ce  rôle  à  ce  dernier. 
Et,  chose  singulière,  on  trouve  déjà  cette  opinion  émise  dans  une 
autre  partie  des  œuvres  de  Descartes.  Dans  le  Traité  dg  thomme^ 
réminent  philosophe  invoque  déjà,  pour  expliquer  l'accommo- 
dation, des  changements  de  forme  du  cristallin  qu'il  attribue  aux 
filets  noirs  venant  de  la  choroïde,  qui  embrassent  Thumeur  cris- 
talline. Rien  ne  s'oppose  à  comprendre  sous  cette  dénomination 
non-seulement  les  procès  ciliaires,  mais  encore  le  corps  ciliaire  lui- 
même.  Pendant  la  vision  rapprochée,  le  ligament  ciliaire  déprime- 
rait le  cristallin  sur  ses  bords  et  le  renflerait  au  centre.  Cette 
opinion,  née  de  l'induction,  ne  pouvait  être  confirmée  quer  par  la 
constatation  dans  ce  ligament  de  l'élément  contractile  mis  en  évi- 
dence par  l'expérience  de  Cramer,  précédemment  citée. 

La  question  des  agents  de  l'accommodation,  resserrée  dans  des 
limites  aussi  étroites  et  aussi  précises,  provoqua  de  nouvelles 
recherches  sur  la  structure  vraie  du  ligament  ciliaire.  Elles  fu- 
rent couronnées  d'un  plein  succès  ;  à  peu  près  à  la  même  époque 
Brûcke  et  Bowman  découvrirent  que  ce  prétendu  ligament  était  en 
réalité  un  muscle  représenté  par  une  lame  épaisse  de  fibres  lisses  et 
radiées,  qui  s'étend  du  bord  antérieur  de  la  sclérotique  au  corps  ci- 
liaire. Son  insertion  atitérieure  se  fait  sur  la  sclérotique  en  cet  en- 
droit, qui  est  creusé  d'un  petit  sillon  et  qui  concourt  à  la  formation 
du  canal  veineux  de  Schleem.  Les  fibres  naissent  là  d'un  ruban  par- 
ticulier dense  et  uni  (Kôlliker)  qui  forme  la  paroi  interne  de  ce  canal 
et  qui  prend  naissance  à  la  fois  dans  le  tissu  même  de  la  sclérotique 
etdans  le  réseau  fibreux  fourni  par  le  prolongement  de  la  membrane 
de  Descemet.  De  ce  point  dedépartantérieur  le  faisceau  musculaire 
se  dirige  en  arrière,  et  se  termine  par  des  fibres  qui  affectent  trois 
directions  difi*érentes:  les  plus  externes,  qui  sont  aussi  les  plus  lon- 
gues, se  rendent  dans  la  choroïde  jusqu'à  l'ora-serrata,  d'autres  se 
confondent  avec  l'insertion  de  l'iris,  d'autres  enfin,  les  plus  internes, 
se  portent  dans  la  partie  fixe  des  procès  ciliaires,  mais  non  dans  ces 
corps  eux-mêmes.  Ces  éléments  musculaires,  d'après  Kôlliker,  sont 
un  peu  plus  courts  (0'",002)  et  plus  larges  (0",003  à  0"*,004),  que  les 
cellules  fibreuses  ordinaires  ;  leur  tissu  est  finement  granulé  et  très^ 
délicat  ;  ils  sont  si  fragiles  qu'ils  ne  peuvent  être  aisément  isolés 
chez  l'homme. 

Ce  muscle,  qui  porte  le  nom  de  muscle  de  Briicke ,  a  été  décou- 
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vert  en  1852.  Trois  ans  plus  tard,  en  1855,  Henry  MùUer  constata  à 
la  face  profonde  du  faisceau  radié  précédent  une  couche  musculaire 
circulaire  qui  représente  un  véritable  anneau  situé  tout  à  fait  en 
avant,  c'est-à-dire  vers  l'insertion  indienne  du  muscle  ciliaire.  Ces 
fibres  circulaires,  en  raison  de  leur  direction  spéciale  et  de  Timpor* 
tance  physiologique  qui  leur  fut  attribuée,  prirent  le  nom  de 
muscle  de  MûUer. 

On  voit  combien  sont  intimes  les  connexions  du  muscle  ciliaire 
avec  la  grande  circonférence  de  Firis.  Si  Ton  ajoute  qu'il  reçoit, 
comme  les  fibres  circulaires  de  l'iris,  des  filets  nerveux  émanés  de  la 

« 

branche  motrice  du  ganglion  ophthalmique,on  aura  la  raison  ana- 
tomique  de  l'association  fonctionnelle  qui  existe  entre  les  efforts  d'ac- 
commodation et  la  contraction  de  la  pupille,  association  si  intime 
qu'elle  a  pu  donner  le  change  pendant  longtemps  sur  le  mécanisme 
de  l'accommodation. 

Malgré  les  récentes  découvertes  dont  nous  venons  de  parler,  il 
faut  bien  convenir  que  tout  n'est  pas  encore  expliqué  au  sujet  de 
cette  fonction.  Le  plan  d'insertion  de  la  portion  radiée  du  mus- 
cle ciliaire  est  situé  en  avant  de  la  face  antérieure  du  cristallin, 
puisqu'il  siège  au  niveau  du  canal  de  Schleem,  qui  est  invariable 
dans  sa  position  pendant  les  efforts  d'accommodation.  Gomment 
dès  lors  comprendre  que  la  contraction  de  ses  fibres  puisse  chan- 
ger le  rayon  de  courbure  du  cristallin  ?  L'esprit  saisit  mal  la  possi- 
bilité d'une  action  directe  et  efficace  ;  aussi  plusieurs  auteurs  ont^ls 
fait  intervenir  une  action  combinée  du  muscle  ciliaire  et  de  l'iris. 
Cramer  a  même  été  plus  loin ,  il  a  admis  que  le  changement  de 
forme  du  cristallin  pouvait  être  exclusivement  attribué  à  l'iris.  La 
contraction  simultanée  des  fibres  circulaires  et  des  fibres  radiées  pro- 
duirait une  pression  circulaire  sur  le  bord  de  la  lentille,  augmen- 
terait ainsi  la  convexité  de  sa  face  antérieure  et  la  ferait  saillir 
à  travers  l'ouverture  pupillaire.  Le  muscle  ciliaire  n'aurait  d'autres 
fonctions  que  d'empêcher  la  lentille  d'être  déplacée  en  totalité 
d'avant  en  arrière  et  de  protéger  la  rétine  contre  l'excès  de  pression 
qui  en  serait  la  conséquence. 

Mais  la  pathologie  a  démontré  que  l'iris  n'a  pas  d'action  directe 
sur  l'accommodation.  Il  peut  être  adhérent  à  la  cornée,  flotter  dans 
l'humeur  aqueuse,  réséqué  en  partie  (iridectomie),  et  même  com- 
plètement supprimé  sans  que  le  jeu  de  l'accommodation  en  soit 
troublé.  Dans  un  cas  très-propice  où  l'iris  avait  été  enlevé  en  totalité 
par  une  opération,  de  Grsefe  s'assura  par  des  recherches  précises 
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que  raccommodation  était  intacte  et  en  rapport  avec  l'âge  du  ma- 
lade. Il  reconnut  aussi  que  Fimage  formée  parla  face  antérieure  du 
cristallin  subissait  les  changements  habituels  pendant  la  vision  rap- 
prochée. On  peut  en  conclure  que  c'est  au  muscle  ciliaire  seul  que 
doit  être  attribuée  la  fonction  de  Taccommodation. 

Toutefois  son  mode  d'action  est  encore  imparfaitement  connu. 
Helmhoitz,  ayant  constaté  par  des  mensurations  exactes  que  le  cris* 
tallin  est  plus  aplati  quand  il  est  adapté  pour  la  vision  éloignée 
qu'après  la  mort,  admit  que  cet  aplatissement  pouvait  être  le  résul- 
tat de  la  pression  de  l'humeur  vitrée,  laquelle  cesserait  après  la 
mort.  Il  fut  ainsi  conduit  à  penser  que  le  muscle  ciliaire  pourrait 
bien  avoir  pour  fonction  de  contre-balancer  la  pression  exercée  par 
l'humeur  vitrée.  Ses  fibres  contractées  tendraient  à  rapprocher  des 
couches  fibreuses  de  la  membrane  de  Descemet  les  faisceaux  de 
terminaison  antérieurs  de  la  choroïde.  De  cette  façon  la  choroïde 
serait  attirée  en  avant  et  avec  elle  la  zone  de  Zinn,  qui  représente 
le  ligament  suspenseurdu  cristallin. 

Par  cela  même  ce  ligament  serait  mis  en  état  de  relâchement.  Mais 
pour  accepter  de  telles  conséquences,  il  est  nécessaire  d'admettre 
en  principe  que,  pendant  le  repos  de  l'accommodation, il  est  tendu 
pour  faire  opposition  à  la  capsule  du  cristallin,  laquelle,  en  vertu 
de  son  élasticité  propre,  tendrait  incessamment  à  imprimer  à  la 
masse  hyaline  qu'elle  enveloppe  de  toutes  parts  la  forme  qui  né- 
cessite le  moindre  volume,  c'est*à-dire  qui  se  rapproche  le  plus 
de  la  forme  sphérique. 

Lorsque  H.  xMûlIer  eut  découvert  les  faisceaux  de  fibres  circu- 
laires qui  portent  son  nom,  il  proposa  une  autre  solution.  Dans  son 
opinion,  ces  fibres  exercent  une  pression  directe  sur  l'équateur  de 
la  lentille,  de  façon  à  la  renfler  vers  ses  pôles,  tandis  que  les  fibres 
longitudinales,  en  tendant  la  choroïde,  empêchent  ce  développe- 
ment en  épaisseur  de  se  produire  d'avant  en  arrière. 

Enfin,  pour  Rouget  de  Montpellier,  les  variations  de  forme  du 
cristallin  seraient  dues  aux  procès  ciliaires.  Ces  petits  corps,  vascu* 
laires  comme  on  sait,  deviendraient  turgescents  pendant  la  vision 
rapprochée  ;  leur  rigidité  et  leur  augmentation  de  volume  auraient 
pour  effet  immédiat  de  déprimer  circulairement  le  bord  du  cristal- 
lin contre  lequel  ils  sont  appliqués.  Mais  comment  concilier  ce  mou- 
vement alternatif  de  réplétion  et  de  déplétion  vasculaires  avec  la  ra-^ 
pidité  presque  instantanée  du  mouvement  accommodatif? 


^2m  OPTOMÉTRIi:. 


AHÏICLK   m. 
De  ramplitade  de  ràccommodation. 

On  désigne  ainsi  le  parcours  dans  lequel  peut  s'exercer  la  vision 
distincte  grâce  à  l'accommodation. 

Ce  parcours  est  nécessairement  limité  par  deux  points  :  l'un,  le 
plus  éloigné,  désigné  sous  le  nom  de  punctum  remoium  ou  remo- 
tissimunij  est  représenté  par  la  lettre  r;  l'autre,  le  plus  rappro- 
ché, désigné  sous  le  nom  de  punctum  proximum^  est  représenté 
par  la  lettre  p. 

La  distance  de  l'œil  au  punctum  remotum  est  exprimée  par  la 
lettre  R;  et  la  distance  au  punctum  proximum^  parla  lettre  P.  La 
distance  de  /?  à  r  ou,  ce  qui  revient  au  même,  la  différence  R  —  P 
représente  l'amplitude  de  l'accommodation. 

11  est  nécessaire  pour  connaître  l'amplitude  de  l'accommodation 
de  posséder  une  méthode  simple  qui  permette  de  déterminer  les 
points  /?  et  r  avec  une  exactitude  suffisante  pour  la  pratique. 

A.  Détermination  du  punctum  remotum  {r). — La  détermination  de 
r  s'obtient  en  faisant  fixer  un  objet  suffisamment  éloigné  pour  que 
les  rayons  lumineux  soient  dans  des  directions  à  peu  près  parallèles. 

La  distance  minimum  à  laquelle  doit  être  placé  l'objet,  a  été 
fixée  par  Helmholtz  à  12  mètres,  et  par  Donders  à  S  mètres.  On  peut 
employer  paur  fixer  le  regard  soit  une  mire  quelconque  de  moyenne 
grandeur,  soit  un  groupe  de  lignes  noires  verticales  de  2  milli- 
mètres et  demi  d'épaisseur  et  distantes  l'une  de  l'autre  d'un  centi- 
mètre, soit  les  caractères  de  l'échelle  typographique,  en  choisissant 
le  numéro  le  moins  élevé,  qui  puisse  être  lu,  à  la  distance  à  la- 
quelle on  opère,  par  un  oeil  pourvu  d'une  bonne  acuité  visuelle. 
Cette  distance  étant  de  5  mètres  environ,  c'est-à-dire  de  iS  pieds 
en  chiffres  ronds,  on  choisira  donc  le  n"*  IS  de  l'échelle.  Si  dans 
ces  conditions  la  vision  est  nette,  on  en  conclut  que  r  est  situé  à  l'in- 
fini. Dans  la  pratique,  cette  détermination  à  l'aide  des  lignes  verti- 
cales ou  des  caractères  typographiques  donne  un  résultat  suffisant. 
Mais  s'il  est  nécessaire  d'obtenir  une  détermination  plus  exacte,  on 
leur  substitue  avec  avantage  un  petit  point  lumineux  qui  change  de 
forme  dès  que  l'adaptation  n'est  plus  complète. 

B.  Détermination  du  punctum  proximum  (p).  —  Cette  détermi- 
nation s'effectue  en  faisant  fixer  un  petit  objet,  comme  un  fil,  une 
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tête  d*épingle  ou  Je  n°  1  de  l'échelle  typogragfaique  et  en  rappro- 
chant l'objet  jusqu'à  ce  qu'il  cesse  d'être  vu  distinctement.  Ce  point 
marque  la  situation  de  p.  11  suffira  de  mesurer  la  distance  à  laquelle 
il  se  trouve  de  l'œil  pour  avoir  l'évaluation  de  P. 

On  ne  saurait  attendre  de  ce  procédé  des  réponses  bien  précises. 
Les  caractères  d'imprimerie,  par  exemple,  ne  sont  pas  tellement 
petits  qu'ils  ne  puissent  être  lus  à  une  certaine  distance  des  limites  de 
la  yision  nette.  Remarquons  de  plus  que  les  objets,  à  mesure  qu'ils 
sont  rapprochés  de  l'œil,  apparaissent  sous  un  angle  visuel  plus 
grand  (voy.  Acuité  de  la  visioti,  p.  i06),  ce  qui  les  rend  plus  distincts, 
toutes  conditions  égales  d'ailleurs.  C'est  pour  ce  motif  que  cer- 
taines personnes  approchent  parfois  à  une  distance  de  l'œil  plus  pe- 
tite que /?,  les  objets  très-petits,  difficiles  à  reconnaître,  préférant 
une  image  légèrement  confuse  et  un  angle  visuel  plus  grand  à  une 
accommodation  exacte  et  un  angle  visuel  moindre.  Il  est  vrai  qu'à 
l'agrandissement  des  images  s'ajoute  aussi  une  augmentation  de 
réclairage,  qui  est  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance.  Nous 
verrons  plus  tard  que  les  hypermétropes  à  un  haut  degré  em- 
ploient fréquemment  cet  artifice. 

Quel  que  soit  le  procédé  auquel  on  ait  recours,  il  est  nécessaire 
de  n'interroger  qu'un  seul  œil  à  la  fois,  afin  de  se  soustraire  à  l'in- 
fluence des  mouvements  de  convergence  sur  l'accommodation. 

Dans  la  détermination  du  punctum  proximum^  il  importa  donc 
de  choisir  des  objets  différents  pour  des  distances  différentes,  et  de 
donner  la  préférence  au  plus  petit  de  ceux  qui  peuvent  être  dis- 
tingués par  un  œil  exactement  accommodé. 

ARTICLE    IV. 
Optomètres. 

Les  moyens  dont  il  vient  d'être  question  donnent  des  résultats 
satisfaisants  entre  des  mains  exercées.  Pour  atteindre  au  même  but 
avec  plus  de  facilité  et  d'exactitude,  on  a  conseillé  un  grand  nombre 
d'instruments  connus  sous  le  nom  à' Optomètres. 

La  plupart  des  optomètres  sont  fondés  sur  le  principe  de  l'expé- 
rience de  Scheiner. 

Expérience  de  Scheiner.  —  Cette  expérience  consiste  à  viser  un 
petit  objet  tel  qu'un  cheveu  ou  le  numéro  1  de  l'échelle,  placé 
à  30  centimètres,  à  travers  un  petit  écran  muni  de  deux  trous  assez 


rapprochés  pour  que  lu  distance  qui  les  sépare  soit  plus  petite  que 
le  diamètre  de  la  pupille  ;  une  carte  de  visite,  une  carte  à  jouer, 
percée  de  deux  trous  d'épingle  convenablement  disposés,  remplit 
le  but. 

En  rapprochant  progressivement  le  petit  objet,  on  atteint  un 
point  à  partir  duquel  il  apparaît  double.  Ce  point  marque  la  limite 
de  la  vision  distincte  rapprochée.  La  figure  suivante  [fig.  43]  indi- 
que la  marche  des  rayons  lumineux.  Au  moment  où  l'œil  com- 
mence itvoir  double,  l'efTort  d'accommodation  est  à  son  maxi- 
mum de  puissance,  et  les  petits  cônes  lumineux  dont  nous  repré- 
sentons les  axes  par  les  lignes  AD,-  AE,  ne  se  réunissent  plus  sur 
la  rétine,  mais  bien  en  un  point  0  situé  derrière  elle.  Ces  cftoes 
lumineux  rencontrent  dès  lors  la  membrane  nerveuse  en  deui 


points  différents!  et  r  au  niveau  desquels  se  dessine  une  image  suffi- 
samment distincte  du  petit  objet,  lequel  est  ainsi  vu  double  suivaDl 
les  directions  lA'  et  l'A"  qui  représentent  les  normales  des  points  I 
et  r.  Plus  l'objet  sera  rapproché,  plus  le  foyer  0  sera  reporté  en 
arrière,  plus  I  et  I'  seront  éloignés,  et  pi  us  parconséquent  les  images 
tendront  à  s'écarter. 

Le  point  rapproché  de  la  vision  distincte  ainsi  déterminé,  oa 
éloigne  alors  progressivement  l'objet  qui  redevient  simple.  Si  l'œil 
est  normal,  on  pourra  l'éloigner  indéBniment  jusqu'à  ce  que  le 
défaut  d'éclairage  ou  la  petitesse  de  l'ungle  visuel  l'empêche 
d'être  perçu.  Il  sera  toujours  vu  simple  ;  mais  si  le  punetitm 
remotum  est  situé  à  une  distance  limitée,  ce  qui  arrive  chez  le 
myope,  le  foyer,  à  partir  de  cette  distance,  ne  pourra  plus  être 
ramené  jusque  sur  la  rétine,  et  les  petits  cônes  lumineux  s'entre- 
croiseront en  0  dans  l'intérieur  de  rreii,  en  avant  de  la  membrane 
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nerveuse,  et  viendront  impressionner  celle-  ci  un  )  ut  I',  de  façon  à 
produire  encore  une  double  image.  Seulement,  dans  le  premier  cas, 
les  images  sont  dans  une  situation  inverse  de  celle  des  trous  par 
lesquels  passent  les  pinceaux  lumineux  qui  les  produisent.  Aussi,  en 
fermant  le  trou  inférieur  on  supprima  l'image  supérieure,  et  ré- 
ciproquement. Dans  le  second  cas,  au  contraire,  on  peut  voir  mr 
la  Ggure  qn'elles  sont  homonymes  [fig.  44). 

Expérience  de  Th.  Young.  —  Porterfield  a  le  premier  recom- 
mandé l'expérience  de  Scheiner  et  il  a  imaginé,  d'après  le  même 


principe,  uu  optomèlre  perfectionné  par  Th.  Young  et  qui  se 
compose  d'un  fil  blanc,  mince,  tendu  sur  un' fond  sombre  et  visé 
k  travers  un  petit  écran  percé  de  deux  trous  comme  à  celui  de 
Scheiner.  Le  fil  parait  simple  à  la  distance  pour  laquelle  l'œil  est 
accommodé  :  partout  ailleurs,  il  parait  double. 

Expérience  de  Helmholtz.  — Un  procédé  analogue  a  été  recom- 
mandé par  Helmboltz  ;  il  lui  paraltpréférable  au  précédent  surtout 
pour  la  détermination  dupunelum  remotum. 

L'éminent  physiologiste  conseille  de  laisser  pénétrer  à  traveni 
une  petite  ouverture  pratiquée  dans  un  écran  la  lumière  du  ciel 
ou  celle  d'une  petite  bougie.  Le  point  lumineux  ainsi  obtenu  ap- 
paraît à  un  œil  inexactement  adapté  sous  la  forme  d'une  étoile  à 
cinq  ou  six  rayons,  tandis  que,  avec  une  accommodation  exacte, 
il  se  présente  sous  la  forme  d'un  point  lumineux,  sinon  par- 
faitement rond,  du  moins  assez  régulièrement  délimité.  Si  l'on 
amène  latéralement  un  écran  au-devant  de  la  pupille,  on  voit  en 
général  la  petite  figure  lumineuse  que  forme  te  point  s'obscur- 
cir inégalement,  et  cela  en  commençant  par  le  côté  correspondant  à 
récransil'objet  est  au  delà  du  point  pour  lequel  l'œil  est  adapté, 
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et  en  commençant  par  le  côté  opposé,  s'il  est  en  deçà.  Dans  Tac- 
commodation  exacte,  le  point  lumineux  s'obscurcit  uniformément, 
ou  bien  il  s'efface  d'une  façon  irrégulière. 

Par  ces  divers  procédés,  on  détermine  un  parcours  dans  lequel 
l'accommodation  est  exacte  et  facile,  mais  dont  les  limites  ne  corres- 
pondent ni  hu  pnnctum  proximum],  ni  au  punctum  remotiim.Ce 
parcours  représente  ce  que  l'on  peut  appeler  la  portée  moyenne 
de  la  vision  distincte.  Cette  portée  moyenne  ne  représente  pas 
une  valeur  constante;  on  peut  s'en  assurer  en  faisant  un  certain 
nombre  de  déterminations.  La  même  personne  n'obtient  jamais, 
même  dans  des  circonstances  identiques,  des  résultats  semblables, 
et  lorsque  les  conditions  de  l'observation  diffèrent,  les  résultats  va- 
rient notablement.  11  n'y  a  d'exception  que  pour  ceux  qui,  par  l'ex- 
périence, sont  parvenus  à  soumettre  leur  pouvoir  accommodatif  à 
l'empire  de  la  volonté  :  dans  ces  cas,  on  obtient  réellement  le  ;?t/nc- 
tum  proximum  et  \q punctum  remotum.  Les  personnes  non  exercées 
n'adaptent  pour  Iqut punctum  remotum  que  lorsqu'elles  regardent 
un  objet  éloigné  ou  qui  jyara^^  s'éloigner  progressivement  jusqu'à 
ce  qu'il  fournisse  des  rayons  parallèles.  Et  de  même,  elles  n'ac- 
commodent pour  \q\xv  punctum  proximum  qu'autant  qu'elles  voient 
très-distinctement  un  objet  qui  se  rapproche  et  qu'elles  ont  cons- 
cience du  déplacement  réel  ou  apparent  que  subit  cet  objet  en  se 
rapprochant.  Par  l'effort  fait  pour  continuer  à  voir  l'objet,  le  pou- 
voir d'accommodation  est  élevé  à  son  maximum  de  puissance.  - 

De  Grœfe,  Burow,  Javal,  etc.,  ont  imaginé  des  instruments  qui 
réalisent  ces  conditions  et  représentent  dans  la  question  un  véri- 
table progrès.  Fondés  sur  le  même  principe,  ces  instruments  se 
composent  d'une  lentille  biconvexe  qui  sert  d'oculaire  et  d'un 
objet  éclairé.  L'un  des  deux  éléments  est  fixe  et  l'autre  mobile, 
et  le  jeu  de  l'appareil  consiste  à  placer  successivement  l'objet  au  de- 
là, au  niveau,  et  en  deçà  du  foyer  de  la  lentille,  de  façon  à  fournir 
à  l'œil  qui  regarde  des  faisceaux  lumineux  d'abord  convergents, 
puis  parallèles,  et  enfin  divergents,  absolument  comme  si  l'objet 
s'était  déplacé  depuis  l'horizon  jusqu'à  la  limite  la  plus  rapprochée 
de  la  vision  distincte.  Mais  si  le  principe  est  excellent,  l'application 
en  est  défectueuse  :  d'abord,  l'image  de  l'objet  subit  ainsi  d'impor- 
tantes variations  de  grandeur,  ce  qui  conduit  à  choisir  un  objet  de 
plus  grandes  dimensions  pour  qu'il  puisse  être  vu  dans  toutes  les 
positions  de  la  lentille  ;  disposition  fâcheuse,  puisqu'il  faut  prendre, 
ainsi  que  nous  l'avons  établi,  le  plus  petit  objet  possible.  En  second 
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I  optomèlre  vraiment  pratique  doit  ^tre  pourvu  d'une  échelle 
i  qui  donne,  en  longueurs  définies,  la  situation  du  ;)URc/mn 


Fig.  45.  —  Oplomètre  de  Maurice  Perrin  et  Mascart. 

™  cuit»;  B,  purtc-objcl  ot  larabour  gridué  ;  C,  ocuIbIm;;  D,  crémaillère  ;  E,  régi*  gr»- 
(•liisLèrc;  H,  pigoûii;  P,  pied  de  l'appureiL. 

lum  et  du  punctum  remotum  pour  tous  les  cas  possibles.  Avec 
lire  biconvexe  simple,  l'optomètre  manque  de  précision  pour 
luls  degrés  d'amétropie,  parce  que  ses  divisions  sont  trop 
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rapprochées  les  unes  des  autres.  C'est  pour  «ebapper  à  ce  double 
écueil  et  pour  donner  au  public  médical  un  instrument  plus  sim- 
ple, plus  pratique,  propre  à  mesurer  rapidement  et  d'une  façon 
suffisamment  exacte  tous  les  vices  de  réfraction  de  l'œil,  que  nous 
avons  imaginé,  mon  ami  Mascart,  professeur  suppléant  au  Collège  de 
France,  et  moi,  le  nouvel  optoniètre  qui  a  fait  l'objet  du  rapport  du 
professeurGavarret,àrAcadémie de  médecine  de  Paris  (juin  1869). 
Il  se  compose  [j/ig.  Ig)  :  d'un  tube  cylindrique  en  cuivre  A,  monté 


Fig.  W.  —  Section  du  tube  de  l'opUiinètre  destiné  i.  Taire  voir  l'agencement  : 
1»  Kela  lenlilU  biconcave  Li  V  de  roculmire  L'  pourvu  de   fteillcton  K;  3- du  porte-ebjtt  t. 

sur  un  pied  P  composé  de  deux  tubes  engainants,  qui  permettent 
d'élever  ou  d'abaisser  l'instrument  à  volonté.  Les  deux  extrémités 
du  cylindre  sont  pourvues,  l'une,  B,  d'un  porte-objet  et  d'un  objet 
dessiné  sur  verre  noirci  et  éclairé  par  transparence  ;  l'autre,  C, 
d'une  lentille  convergente,  qui  sert  d'oculaire.  L'objet  dessiné, 
destiné  à  être  visé  par  l'observateur,  se  compose,  pour  les  dé- 
terminations sphériques,  de  fins  caractères  d'imprimerie  ou  At 
petits  groupes  de  cercles  0  disposés  les  uns  à  côté  des  autres,  et 
d'un  système  de  lignes  parallèles  0'  pour  les  déterminations  cj- 
lindriques. 

Dans  l'intérieur  du  tube  se  trouve  une  lentille  mobile  concave  L 
[fig.  46),  d'un  foyer  plus  court  que  la  précédente  et  qui  peut  être 
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déplacée,  depuis  Tobjet  jusqu'à  Toculaire,  h  l'aide  d'une  glissière  R, 
d'un  pignon  G,  et  d'une  crémaillière  D  (Jig.  48).  Selon  la  position 
qu'elle  occupe  par  rapport  à  l'objet,  la  lentille  concave  imprime  aux 
rayons  lumineux  émanés  de  ce  dernier  des  directions  telles  qu'en 
sortant  de  Toculaire,  ils  présentent  successivement  tous  les  degrés 
de  convergence  ou  de  divergence  qui  conviennent  aux  différentes 
formes  d'amétropie  (hypermétropie  et  myopie)  et  aux  divers  états 
anormaux  de  l'accommodation  (spasmes,  presbytie,  insuffisance, 
etc.,  etc.). 

La  glissière  qui  entraine  la  lentille  porte  un  index  qui  affleure 
une  règle  E  {fig.  45)  graduée  en  pouces  et  destinée  à  donner 
directement  l'évaluation  de  l'étal  de  la  réfraction. 

Cette  graduation  a  été  faite  expérimentalement  avec  le  plus 
grand  soin. 

Le  champ  de  course  de  l'instrument  est  partagé  en  trois  parties  :  ' 

Une  première,  intermédiaire,  qui  correspond  à  l'état  réfringent 
de  l'œil  emmétrope  et  qui  est  marquée  par  la  lettre  E  ; 

Une  deuxième,  qui  s'étend  delà  première  à  l'objet,  correspond  aux 
divers  degrés  de  l'hypermétropie  :  elle  est  marquée  par  la  lettre  H  ; 

Enfin  une  troisième,  qui  s'étend  de  la  première  à  l'oculaire»  cor- 
respond aux  divers  degrés  de  myopie  :  elle  est  marquée  par  la 
lettre  M. 

Ce  nouvel  optomètre  sert  à  déterminer  et  à  mesurer  les  vices  de 
réfraction  sphérique  et  cylindrique. 

i"" Détermination  sphérique  (hypermétropie,  myopie).  —  Pour 
y  procéder,  on  place  dabord  le  pignon  dans  le  champ  de  la  vision 
distincte  de  l'emmétrope,  puis  on  fait  regarder  dans  l'appareil  et 
mouvoir  le  verre  concave  vers  l'objet  ou  vers  l'oculaire,  selon  que  le 
sujet  est  hypermétrope  ou  myope,  ou  successivement  dans  les  deux 
directions,  si  la  forme  de  l'amétropie  n'est  pas  connue.  L'observa- 
teur ne  tarde  psfs  à  voir  distinctement  l'image  de  l'objet.  Il  faut 
alors,  dans  tous  les  cas,  qu'il  s'agisse  d'un  myope  ou  d'un  hyper- 
métrope, tourner  lentement  le  pignon  du  côté  opposé  à  l'ocu- 
laire, jusqu'à  ce  que  la  vision  commence  à  être  moins  distincte  ; 
ce  que  l'on  reconnaît  à  ce  que  les  caractères  d'imprimerie 
s'élargissent  et  perdent  leur  netteté  et  à  ce  que  les  groupes  de 
petits  cercles  se  dédoublent  et  perdent  la  régularité  de  leurs  con- 
tours. Si,  à  ce  moment,  on  attend  un  instant,  on  constate  le  plus 
souvent  que  l'image,  d'abord  confuse,  devient  brusquement  très- 
nette*  par  la  détente  de  Tàccommodation.  Au  point  oii  la  diffusion 
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ration  du  méridien  pour  lequel  le  malade  neutralise  habituelle- 
ment. Il  y  avait  là  une  cause  d^erreurs  qui  a  dû  nous  préoccuper. 
Mais  nous  reviendrons  sur  ce  point  particulier  de  pratigue  à  propos 
de  la  mesure  de  Tastigmatisme.  Nous  croyons  devoir  nous  borner 
en  ce  moment  à  la  mention  générale  des  principales  applications  de 
notre  appareil. 

Une  table  (page  314),  calculée  d'après  les  bases  admises  encore 
dans  les  boites  de  verres  d'essai,  donne  en  pouces  de  Paris  le  ré- 
sultat des  additions  et  des  soustractions  que  comporte  une  détermi- 
nation optométrique  quelconque. 

Nous  résumons  dans  les  propositions  suivantes  les  avantages  spé* 
ciaux  que  nous  parait  offrir  ce  nouvel  optomètre  : 

l"*  Le  déplacement  d'une  lentille  intermédiaire  permet  de  con- 
server l'objet  et  l'oculaire  dans  une  situation  fixe. 

2°  Dans  cet  appareil,  l'objet  ne  change  réellement  pas  de  place, 
ce  qui  offre  l'avantage  d'avoir  un  éclairage  toujours  égal  ;  mais  les 
faisceaux  qui  en  émanent,  affectent  successivement  les  diverses 
directions  que  donneraient  les  rayons  lumineux  émanés  de  l'ob* 
jet  porté  à  l'infini,  puis  rapproché  aussi  près  que  possible  de  l'œil. 
Grâce  au  jeu  de  la  crémaillère,  ce  résultat  est  obtenu  par  transi- 
tions à  peine  sensibles,  de  façon  à  assurer  le  fonctionnement  régu- 
lier et  complet  de  Taccommodalion* 

Chacun  peut  constater  sur  soi-même  soit  le  relâchement  pro- 
gressif, soit  la  tension  extrême  de  l'accommodation  en  procédant 
de  la  façon  suivante.  On  éloigne  la  lentille  mobile  ju^u'à  la  limite 
de  la  vision  distincte,  et  on  constate  le  plus  souvent,  après  un 
instant  de  repos,  que  les  caractères,  tout  d'abord  couverts  de  diffu- 
sion, deviennent  brusquement  nets,  comme  si  un  voile  se  déchirait 
soudainement.  En  éloignant  de  nouveau  la  lentille  jusqu'à  ce  que 
la  diffusion  reparaisse,  on  peut  encore  obtenir  une  ou  plusieurs  fois 
la  reproduction  du  même  changement. 

Si  on  ramène  la  lentille  mobile  dans  la  direction  du  puncium 
proximum  au  point  où  la  diffusion  commence,  on  constate  de 
même  que  ce  qui  parait  confus  tout  d'abord  devient  subitement 
net,  et  ce  changement  se  reproduit  tant  que  l'on  n'a  pas  atteint  le 
punctum  proximum  réel.  Pour  constater  plus  facilement  les  trans- 
formations dont  il  s'agit,  il  est  préférable  de  choisir  pour  point  de 
mire  les  petits  cercles  disposés  entre  les  lignes  de  caractères  typo- 
graphiques. Avec  un  pareil  objet,  la  diffusion  la  plus  légère  est 
nettement  accusée. 
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3**  La  combinaison  des  deux  lentilles  permet  de  n'avoir  que  de 
faibles  variations  dans  les  dimensions  de  Timage.  Le  calcul  dé- 
montre qu'elles  sont  nulles,  au  maximum  de  convergence  et  de  di- 
vergence fourni   par  l'appareil  (hypermétropie  ^  ,  myopie  ^   et 

égales  à  la  moitié  pour  les  directions  parallèles. 

4*"'  Les  différents  degrés  des  états  amétropiques  sont  accusés  par 
des  déplacements  d'autant  plus  étendus  que  le  degré  de  l'amë- 
tropie  est  p(us  élevé,  quelle  qu'en  soit  la  forme.  11  en  résulte ,  con- 
trairement à  ce  qui  arrive  avec  les  optomètres  connus,  que  la  gra- 
duation est  d'autant  plus  sensible  que  l'on  a  besoin  de  plus  de 
précision  dans  la  correction. 

S""  L'adaptation  d'un  tambour  à  rotation ,  gradué  en  degrés,  . 
permet  de  déterminer  avec  la  plus  grande  précision  et  la  plus 
grande  simplicité  la  direction  de  l'astigmatisme. 

6°  Pour  toutes  les  déterminations  que  comporte  l'examen  de  la 
réfraction  de  l'œil,  cet  instrument  donne  et  inscrit  lui-même  des 
résultats  complets  et  suffisamment  exacts. 

T  En  prenant  pour  objets  des  groupes  de  lignes  de  plus  en 
plus  petites,  il  est  possible  de  mesurer  l'acuité  de  la  vision,  d'étu- 
dier les  modifications  qu'elle  peut  éprouver  sous  l'influence  des 
divers  états  de  la  réfraction  oculaire,  de  l'intensité  et  de  la  couleur 
de  la  lumière,  etc.;  et  de  même,  par  l'interposition  d'écrans  de 
formes  variables  devant  la  pupille  de  l'observateur,  il  est  possible 
de  rechercber  et  de  calculer  la  valeur  réfringente  des  différentes 
zones  du  cristallin. 
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SOUSTRACTION              1 

DES  RAPPORTS  DE  L'ACCOMMODATION,  ETC.  309 

ARTICLE  V. 

Des  rapports  de  raccommodation  avec  la  convergence  des  lignes 

visuelles. 

Nous  nous  sommes  occupé  jusqu'alors  de  l'amplitude  de  l'ac- 
commodation, pour  un  œil  en  particulier. 

L'usage  simultané  des  deux  yeux  ou,  autrement  dit,  l'acte  de  vi- 
sion binoculaire  modifie  les  limites  de  cette  amplitude.  Celles* 
ci  correspondent  toujours  à  un  degré  déterminé  de  conver- 
gence des  lignes  visuelles.  Ainsi  l'œil  emmétrope  avec  des  lignes 
visuelles  parallèles,  s'adapte  pour  une  distance  infinie;  avec  des 
lignes  convergeant  vers  un  point  situé  à  8  pouces,  il  accommode 
pour  une  distance  de  8  pouces.  Il  existe  donc,  entre  la  convergence 
des  lignes  visuelles  et  l'accommodation,  une  connexion  intime  sur 
laquelle  Porterfield  et  Jean  Mûller  avaient  déjà  appelé  l'attention, 
mais  qui  a  été  étudiée  avec  autant  de  netteté  que  de  sagacité  par 
Donders. 

Plusieurs  observateurs  ont  admis  que  ce  rapport  est  absolu  ;  pour 
eux,  un  degré  déterminé  de  convergence  entraîne  nécessairement 
un  degré  correspondant  d'accommodation.  Us  admettent  seulement 
qu*au  delà  des  limites  de  l'accommodation,  il  peut  se  produire  en* 
core  un  certain  mouvement  de  convergence. 

Volkmann  le  premier  a  montré  que,  même  dans  les  limite  du  par- 
cours de  l'accommodation,  il  n'existe  point  de  corrélation  absolue  en- 
tre ces  deux  fonctions.  Donders,  pour  la  même  démonstration,  a  ima* 
giné  un  certain  nombre  d'expériences  simples  qui  permettent ,  en 
outre,  de  déterminer  le  degré  d'indépendance  de  chacune  d'elles. 
Ces  expériences  ont  été  faites  soit  avec  des  verres  convexes  ou 
concaves,  soit  avec  des  verres  prismatiques  faibles,  de  la  façon 
suivante.  On  fixe  un  objet  situé  à  une  distance  déterminée,  avec 
les  yeux  d'abord  nus,  puis  armés  d'un  verre  sphérique  faible, 
et  on  s'assure  que  la  vision  dans  les  deux  cas  reste  nette,  ce  qui 
prouve  que,  sans  changement  de  convergence,  l'accommodation 
peut  se  modifier.  Et  de  même,  en  plaçant  un  prisme  faible  devant 
l'un  des  yeux,  que  la  base  soit  tournée  en  dedans  ou  en  dehors, 
on  ne  trouble  paâ  la  vision  binoculaire,  ce  qui  prouve  incontes- 
tablement que  la  convergence  peut  varier  sans  modifier  Taccom- 
modation. 

Ces  expériences  démontrent  qu'il  n'existe  pas  de  dépendance  ab- 
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solue  entre  la  convergence  et  l'accommodation.  On  peut  même,  par 
Texercice,  dissocier  complètement  les  deux  fonctions.  Leur  étroite 
corrélation  résulte  de  ce  que,  en  général,  nous  faisons  simultané- 
ment des  efforts  de  convergence  et  d'accommodation.  Il  s'établit 
ainsi,  par  l'exercice,  une  association  involontaire  entre  ces  deux 
actes  distincts.  Aussi,  quiconque  ne  s'est  pas  exercé  à  soumettre 
son  accommodation  à  la  volonté  accommode-t-il  plus  facilement 
et  mieux  pour  une  grande  distance  lorsque  les  lignes  visuelles 
sont  parallèles,  et  de  même  obtient-il  mieux  le  plus  grand  effort 
d'accommodation  lorsqu'elles  sont  au  maximum  de  convergence. 

Dans  ses  rapports  avec  la  convergence,  l'amplitude  de  l'accom- 
modation subit  des  modifications  qui  ont  été  rattachées  par  Don* 
ders  aux  trois  états  suivants  : 

l""  Amplitude  d accommodation  absolue  dans  laquelle  le  punc- 
tum  remotum  est  déterminé  avec  les  lignes  visuelles  parallèles  ou 
même  divergentes,  et  le  punctum  proaimum^  avec  les  lignes  le  plus 
convergentes  possible.  Le  punctum  proximum  est  dans  ces  condi- 
tions moins  rapproché  que  le  point  de  convergence  ;  ce  qui  donne, 
en  raison  de  Tassociation  des  deux  fonctions,  la  plus  grande  éten- 
due d'accommodation  qu'on  puisse  atteindre. 

2^  Amplitude  d accommodation  binoculaire,  —  Ici  on  ne  rend  pas 
la  convergence  plus  forte  qu'il  ne  le  faut  pour  la  0xation  du  point 
pour  lequel  on  accommode.  On  n'atteint  pas  alors  le  même  degré 
d'accommodation  que  dans  le  premier  cas. 

3""  Amplitude  d'accommodation  relative.  —  On  désigne  ainsi 
l'amplitude  qui  existe  pour  un  degré  donné  de  convergence  des 
lignes  visuelles.  Elle  a  pour  limite  le  point  où  l'accommodation 
devient  indépendante  de  la  convergence.  Dans  un  certain  parcours 
le  pouvoir  relatif  de  l'accommodation  augmente  avec  la  conver- 
gence ;  mais  au  delà  de  cette  limite,  loin  d'augmenter  il  diminue 
jusqu'à  ce  qu'il  devienne  égal  à  zéro  pour  le  maximum  de  conver- 
gence. 

Il  importe  de  faire  observer  que  le  pouvoir  relatif  d'accom- 
modation comprend  deux  parties  que  Donders  appelle,  l'une 
positive^  et  l'autre  négative,  La  première  indique  le  degré  d'ac- 
commodation que  l'œil  peut  atteindre  pour  voir  le  plus  près 
possible  ;  la  seconde,  le  degré  d'accommodation  mv&  en  jeu, 
pour  voir  le  plus  loin  possible  à  partir  du  point  de  conver- 
gence. Ainsi  un  œil  emmétrope  sous  une  convergence  de  ii"*  2{\ 
qui  correspond  à  une  distance  de  12  pouces,  accommode-,  dans  la  vi- 
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^on  normale  ,  pour  cette  distance  de  12  pouces.  La  conver- 
gence restant  la  même,  l'accommodation  peut  se  faire  avec  une 
tension  plus  considérable,  soit  5  pouces  par  exemple,  comme  aussi 
elle  peut  reculer  la  limite  de  la  vision  distincte  jusqu'à  70  ou 
76  pouces. 

L'adaptation  dans  ces  deux  sens,  dont  le  premier  représente  la 
partie  positive,  et  le  second  la  partie  négative,  est  un  fait  incontes- 
table. En  visant  avec  les  deux  yeux  un  objet  situé  à  une  distance  de 
12  pouces,  on  peut  s'assurer  que  l'interposition  d'un  verre  positif 
ou  négatif  approprié,  lequel  augmente  ou  diminue  nécessairement 
l'accommodation  mise  enjeu,  n'empêche  pas  la  vision  nette. 

ARTICLE  VL 
De  l*évalttation  du  pouvoir  d'accommodation. 

Le  pouvoir  d'accommodation  a  pour  effet  de  faire  voir  nettement 
à  toutes  les  distances  comprises  entre  le  ptmctum  remotum  (r)  et  le 
punctum  proximum  (p). 

Si  l'on  compare  un  œil  emmétrope  qui  peut  accommoder  pour 
tout  objet  situé  entre  l'infini  et  une  distance  de  quelques  pouces, 
6  pouces  par  exemple,  et  un  œil  fortement  myope  qui  ne  peut 
adapter'  que  pour  des  objets,  distants  de  6  pouces  au  plus  et  de 
3  pouces  au  moins,  il  semble  au  premier  abord  que  ce  dernier  ait 
un  pouvoir  d'accommodation  bien  plus  restreint  que  le  premier. 
Mais  si  l'on  place  devant  cet  œil  myope  une  lentille  concave  de 
6  pouces  de  foyer,  qui  lui  permet  de  voir  distinctement  à  l'in*- 
fini,  on  constate  que  cet  œil  armé  du  verre  correcteur,  peut,  aussi 
bien  que  l'œil  emmétrope,  accommoder  depuis  l'infini  jusqu'à- une 
distance  de  (>  pouces,  et  qu'il  possède  par  conséquent  une  amplitude 
d'accommodation  tout  aussi  grande.  On  doit  en  conclure  que,  pour 
évaluer  comparativement  l'amplitude  d'accommodation  de  deux 
yeux  ayant  de^  portées  visuelles  différentes,  il  ne  suffit  pas  de 
connaître  la  distance  de  leur  punctum  remotum  h  leur  ptmctum 
proximum.  Il  faut,  au  préalable,  les  concevoir  ramenés  au  même 
état  de  réfringence  par  l'addition  d'un  verre  correcteur  appro- 
prié, s'il  y  a  lieu. 

De  cette  façon,  quel  que  soit  l'état  de  la  réfraction  dans  l'œil  ob- 
servé, le  punctum  remotum  sera  toujours  placé  à  l'inGni. 

Quant  au  punctum  proximum^  sa  situation  n'a  pas  toujours  été 
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évaluée  de  la  même  façon.  D'après  Donders,  elle  serait  à  3  ou  4  pou- 
€es.  Chez  un  jeune  homme  de  quinze  ans,  la  limite  rapprochée  de 
l'accommodation  absolue  fut  trouvée  par  lui  à  3,69  pouces,  et  chez 
le  même  sujet,  la  limite  de  l'accommodation  binoculaire,  à  3,9 
pouces.  Mais  il  est  bien  peu  d'yeux  capables  de  lire  un  caractère  un 
peu  fin  à  cette  distance.  Ils  se  fatiguent  très-vite.  Ce  qui  était  net 
devient  trouble,  parce  que  Teffort  d'accommodation  ne  peut  se  sou- 
tenir à  ce  degré.  Pour  ce  motif,  la  plupart  des  auteurs  ont  placé 
cette  limite  à  8  pouces.  Donders  fait  observer,  non  sans  raison,  qu'à 
cette  distance  quelques  personnes  se  plaignent  de  ne  pouvoir  lire  un 
caractère  un  peu  fin  à  la  lumière  d'une  bougie  ;  pour  ],ui«une  telle 
limite  témoigne  déjà  d'un  commencement  de  presbytie.  Pour  con- 
cilier ces  deux  opinions,  on  s'accorde  communément  à  fixer  à  une 
distance  de  6  pouces  la  limite  de  la  vision  distincte  rapprochée, 
soit  pour  l'œil  emmétrope,  soit  pour  l'œil  amétrope  corrigé.  A 
cette  distance,  on  peut  faire  usage  de  ses  yeux  longtemps  et  sans 
fatigue. 

On  peut  donc  établir  que  l'accommodation  a  pour  limite  éloi- 
gnée l'infini,  et  pour  limite  rapprochée,  un  point  situé  à  6  pouces 
de  l'œil. 

Pour  en  exprimer  la  valeur  et  l'étendue,  Donders  a  eu  re- 
cours à  la  proposition  suivante  qui,  au  point  de  vue  de  l'optique, 
offre  les  caractères  de  l'évidence.  Le  pouvoir  d'accommoder  se 
justifie  par  des  changements  de  courbure  appropriés  du  cristallin  ; 
c'est  une  lentille  biconvexe,  dont  le  foyer  devient  de  plus  en  plus 
court,  et  par  conséquent  dont  la  valeur  réfringente  augmente.  En 
<;omparant  le  système  réfringent  de  l'œil  à  un  appareil  d'optique 
ordinaire,  il  est  hors  de  doute  que  l'effet  produit  par  l'accom- 
modation peut  être  obtenu  à  l'aide  d'un  verre  convexe:  c'est  ce  que 
l'on  constate  chaque  jour  chez  les  opérés  de  cataracte.  Le  pouvoir 
d'accommodation  peut  donc  être  représenté  par  une  lentille  idéale 
qui,  placée  devant  la  cornée,  imprimerait  aux  faisceaux  de  lumière 
émanés  du  puncturn  proximum^  la  direction  qu'ils  auraient  s'ils 
venaient  du  puncturn  remotum^  c'est-à-dire  les  ferait  passer  de  la 
divergence  extrême  à  l'état  de  parallélisme.  Il  suffit  dès  lors  de 
déterminer  la  longueur  focale  de  cette  lentille  idéale,  pour  avoir 
l'évaluation  du  pouvoir  accommodatif  lui-même.  Donders  a  résolu 
ce  problème  par  la  discussion  fort  élégante  de  la  formule  qui  règle 
les  rapports  des  foyers  conjugués  avec  la  distance  focale  principale 
dans  une  lentille.  Nous  ne  pouvons  que  renvoyer  au  livre  spécial  du 
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savant  observateur,  tout  lecteur  suffisamment  familiarisé  avec  ces 
théorèmes  élémentaires. 

Le  désir  de  supprimer  toutes  les  formules  qui  ne  sont  pas  indis- 
pensables, nous  conduit  à  traduire  en  d'autres  termes  la  méthode 
de  Donders  sans  nuire  à  la  rigueur  de  la  démonstration.  Les  résul- 
tats qu'elle  donne  peuvent  être  directement  déduits  de  la  définition 
même  d'une  lentille  :  un  corps  transparent  à  surfaces  sphériques, 
dont  le  pouvoir  réfringent  est  en  raison  inverse  de  la  longueur 
focale  principale. 

Ce  pouvoir  réfringent  peut  donc  être  représenté  par  une  fraction 
dont  le  numérateur  est  l'unité,  et  le  dénominateur,  la  longueur 
focale.  S'agit-il  par  exemple  d'exprimer  la  valeur  R  d'une  lentille 
d'un  pouce  de  Paris,  qui  est  communément  parmi  nous  l'unité  de 
mesure  en  optique,  on  la  traduira  de  la  façon  suivante  : 

B=l, 

Si  la  longueur  focale  de  la  lentille  est  double,  c'est-à-dire  égale 
à  2  pouces,  l'action  réfringente  est  diminuée  de  moitié  ;  soit  : 

«  =  !• 

Si  elle  est  six  fois  plus  grande,  c'est-à-dire  égale  à  6  pouces, 
il  vient  : 

et  ainsi  de  suite. 

Sur  cette  base,  il  devient  facile  d'évaluer  l'accommodation.  Ad- 
mettons que  dans  un  œil  quelconque  le  punctum  proximum  soit 
situé  à  6  pouces,  on  en  conclut  que  le  pouvoir  d'accommodation  est 
égal  au  pouvoir  réfringent  d'une  lentille  qui  ramène  au  parallé- 
lisme des  rayons  émanés  d'un  objet  situé  à  6  pouces,  c'est-à-dire 
d'une  lentille  de  6  pouces.  L'évaluation  en  pouces  de  P  indique 
donc  le  numéro  de  la  lentille  qui  exprime  la  valeur  de  l'accom- 
modation; par  conséquent  l'accommodation  pourra  être  repré- 
sentée par  une  fraction  dont  le  numérateur  est  l'unité,  et  le  déno- 
minateur, le  nombre  qui  représente  en  pouces  la  distance  de  l'œil 
au  punctum  proximum.  Celle-ci  est-elle  de  6,  8,  12  pouces,  l'ac- 
commodation sera  représentée  par  des  lentilles  idéales  de  6,  8, 

12  pouces  de  foyer  qui  ont  pour  valeur  réfringente   g»  -»  -jj*  En 
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termes  généraux,  eu  représentant  par  N  la  latitude  d'accommo^ 
dation  d'un  œil  quelconque  A,  on  a  : 

A  =  V 
DEUXIÈME  SECTION. 

DES  TROUBLES  DU  POUVOIR  RÉFRINGENT  DE  L'OKlf. 

ou 
DIOPTRIQUE  PATHOLOGIQUE. 

Toutes  les  fois  que  la  portée  de  la  vue  diffère  notablement  de 
celle  de  l'œil  normal,  il  en  résulte  une  infirmité  permanente  ou 
transitoire,  qui  réclame,  à  bien  des  litres,  la  sollicitude  du  mé- 
decin. Elle  modifie  les  conditions  habituelles  de  la  vie  sociale.  Elle 
occasionne  fréquemment,  faute  d'une  direction  éclairée,  de  graves 
affections  intra-oculaires.  Enfin  et  surtout ,  elle  offre  le  plus  sou- 
vent le  grand  avantage  de  pouvoir  être  corrigée  d'une  façon  cer- 
taine, simple  et  satisfaisante.  Et  pourtant  cette  partie  si  intéressante, 
si  utile  de  l'art  de  guérir,  est  restée  jusqu'alors  à  peu  près  étrangère 
à  la  clinique  et  livrée  aux  hasards  d'un  aveugle  mercantilisme  ! 

Théoriquement,  les  troubles  de  l'appareil  de  réfraètion  peu- 
vent dépendre  :  soit  d'un  changement  dans  le  pouvoir  réfringent 
des  milieux  de  l'œil,  ou  dans  le  rayon  de  courbure  de  leurs  sur- 
faces limitantes  ;  soit  d'un  changement  de  rapport  entre  le  plan 
rétinien  et  le  centre  optique  du  globe  oculaire  ;  soit  enfin,  d'une 
modification  dans  le  fonctionnement  de  l'accommodation.  L'obser- 
vation n'a  pas  démontré  l'existence  de  modifications  dans  la  valeur 
réfringente  des  milieux  réfringents.  lien  résulte  que  les  troubles 
de  la  réfraction  doivent  être  attribués  h  l'une  des  trois  causes  sui- 
vantes  : 

i*"  Changement  de  rapport  entre  le  système  réfringent  et  l'écran 
rétinien  ; 
'  2°  Changement  dans  le  rayon  de  courbure  des  surfaces  limitantes; 

3°  Changement  dans  le  fonctionnement  de  l'accommodatioti. 

En  d'autres  termes,  ces  troubles  peuvent  provenir  de  deux 
sources  essentiellement  distinctes  dans  leur  nature.  Dans  un  cas, 
ils  dépendent  de  la  construction  même  de  l'œil,  c'est-à-dire  de  l'é- 
tat de  la  réfraction  fixe  ;  dans  l'autre,  de  l'accommodation,  c'est-à- 
dire  de  r état  de  la  réfraction  facultative.  Sans  doute,  ces  deux 
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causes  interviennent  fréquemment  ensemble,  en  produisant  dès 
effets  qui  tantôt  s'ajoutent  et  tantôt  se  neutralisent  plus  ou  moins 
complètement.  Mais  ces  faits  n'enlèvent  rien  à  Timportancè  ni  à 
Texactitude  de  la  distinction  que  nous  venons  de  rappeler,  et  sur 
laquelle  Donders  a  tout  particulièrement  insisté,  en  fondant  sur 
elle  une  étude  nouvelle  et  plus  physiologique  des  vices  dé  la 
réfraction  oculaire. 


CHAPITRE  m 
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Il  nous  a  paru  utile,  pour  plus  de  clarté  et  de  méthode,  de  réu- 
nir d'abord,  dans  un  même  aperçu  synthétique,  les  divers  trou- 
bles de  la  réfraction  fixe,  et  de  préciser  l'état  dioptrique  qu'ils  re- 
présentent. Une  fois  cespréliminaires  posés,  nous  aborderons  d'une 
façon  moins  abstraite  et  plus  pratique,  Tétude  clinique  de  chacun 
d'eux. 

Nous  avons  admis,  quoique  le  fait  ne  soit  pas  démontré  rigou- 
reusement par  l'expérience,  que  l'œil  humain  bien  conforçné  est 
construit  de  telle  façon,  que  les  rayons  lumineux  parallèles^  éma- 
nés par  conséquent  d'objets  éloignés,  viennent  former  foyer  sur  la 
rétine  sans  le  concours  de  l'accommodation,  absolument  comme 
s'il  s'agissait  d'un  appareil  d'optique  ordinaire.  Tel  est  le  type  pro- 
posé par  Donders,  pour  servir  de  terme  de  comparaison,  et  désigné 
sous  le  nom  d'œil  emmétrope. 

Par  opposition,  Tœil  dans  lequel  les  rayons  parallèles  viennent 
former  foyer,  soit  en  avant,  soit  en  arrière  de  la  rétine,  est  appelé 
amétrope. 

Si  le  foyer  est  en  avant,  l'œil  est  brachymétrope  (de  Ppa;^uç,  court,  et 
fUTfHov,  mesure)  ou  m^o/7^.  S'il  est  en  arrière,  l'œil  t%i  hypermétrope 
(ùitep,  ^T^)  ou  hypérope  y  état  qui  correspond  à  ce  que  l'on  dési- 
gne aussi  sous  le  nom  à' hyperpresbyopie. 

Sienfinle  foyerse  formesur  la  rétine  suivant  un  méridien,  tandis 
qu'il  se  trouve,  soit  en  avant,  soit  en  arrière  d'elle,  dans  le  mé- 
ridien perpendiculaire,  de  telle  façon  que  l'appareil  ne  soit  au 
point,  pour  ses  divers  méridiens,  à  aucune  distance,  Tœil  présente 
une  dernière  forme  d'amétropie,  désignée  sou?  le  nom  à'astigma- 
tisme  (à  priv.,  etaT(Y|Aa>  point). 

Des  mensurations  très-nombreuses,  très-exactes,  pratiquées  sur 


des  yeux  emmétropes,  myopes  et  hypermétropes,  ont  établi  pé- 
remptoirement :  que  les  deux  premières  formes  d'ttmétropie,  la 
myopie  et  l'hypermétropie,  dépendaient  exclusivement  de  variations 
dans  la  longueur  de  l'axe  antéro-postérieur  du  globe,  ou  en  d'au- 
tres termes,  que,  l'appareil  de  réfraction  restant  toujours  le  même, 
l'œil  myope  est  un  œil  trop  long,  et  l'œil  hypermétrope,  un  œil 
trop  court,  absolument  parlant,  si  on  les  compare  à  l'œil  emmé- 
trope. 
Les  trois  figures  suivantes  traduisent  clairement  ces  différences. 


Fii/.  49.  —  Marcha  dm  rayons  lamineax  parallèles  dans  l'ceil  normal  ou  emméiroyt, 

]]  n'en  est  plus  de  même  pour  l'astigmatisme.  Ici,  l'œil  a  sa 
longueur  normale,  mais  l'un  des  éléments  de  l'appareil  de  réfrac- 


fig.  60.  —  Harcba  desrayonïlmninaui  parallèles  dans  l'œil  braehymiirope  ou  mytifK. 


tion  est  modifié.  La  mensuration  des  images  de  Parkinge  a  dé- 
montré que  c'était,  te  plus  souvent,  te  rayon  de  courbure  de  l'un  des 
méridiens  de  la  cornée. 

L'état  de  la  réfraction  fixe  dans  les  diflérentes  formes  d'amé- 
tropie  peut  être  représenté  de  la  même  façon  que  si,  au  lieu  de  l'œil, 
il  s'a^ssait  d'une  simple  lentille. 

Nous  avons  établi,  précédemment,  que  l'action  réfringente  d'une 
lentille  quelconque  peut  être  exprimée  par    une   fraction  ayant 
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pour  numérateur,  et  pour  dénominateur,  sa  longueur  fo- 
etle  fraction  est  affectée  du  signe  -|-  pour  les  lentilles  qui 
foyer  réel  (lentilles  convergentes),  et  du   signe  —  pour  les 


Fig.  âl.  —  Marche  des  rayons  lumineux  dans  l'œil  hypermétrope. 

es  qui  ont  un  foyer  virtuel  (lentilles  divergentes),  parce 
expérience  et  le  calcul  démontrent  que  les  effets  réfringents 
s  deux  espèces  de  lentilles  s'opèrent  exactement  en  sens 
fi.  Les  effets  optiques  des  lentilles  peuvent  donc  être  ajoutés, 

chés  comme  des  quantités  quelconques. 

n  résulte  : 

)iie  deux  lentilles  de  même  longueur  focale,  et  de  courbure 

ie,  se  neutralisent  complètement,  si  elles  sont  accolées  l'une 

tre;  admettons,  pour  fixer  les  idées,  deux  lentilles  deC  pouces, 

la  valeur  réfringente  est  représentée  par  +  ^  et  —  -j.  Ces 

quantités  ajoutées  (^  —  -^)  égalent  zéro.  On  peut  s'assu- 
en  effet,  que  ces  deux  verres,  superposés,  ont  un  effet  ré- 
ml  nul,  comme  tout  corps  transparent  à  surfaces  paral- 

Que  deux  lentilles  de  môme  courbure  ont,  lorsqu'on  les  su- 
)se,  un  pouvoir  réfringent  égal  à  la  somme  des  fractions  qui 
^sentent  leur  valeur  respective.  Ainsi,  la  valeur  de  deux  len- 
,  l'une  de  3  pouces  {j\  l'autre  de  6  pouces  (\'\,  est  égale  à 
j,  c'est-à-dire  à  j^  ou  y; 

Que  deux  lentilles  de  courbure  inverse,  et  de  longueur  focale 
rente,  ont,  lorsqu'on  les  superpose,  un  pouvoir  réfringent  égal 
JifTérence  des  fractions  qui  représentent  leur  valeur  respective, 
elle  différence  est  affectée  du  même  signe  que  celle  des  deux 
Aies  qui  a  la  longueur  focale  la  plus  petite. 
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Ainsi,  une  lentille  convexe   de  6   pouces,  dont  la  Taleut  est 
de  ^,  jointe  à  une  lentille  concave  de  8  pouces,  dont  la  valeur 

est  de  —  j,  sera  représentée  par  une  fraction  égale  k^  —  ^,  soit 


2  1 

4H    OU    ji- 


Ces  déductions  ne  sont  point  rigoureusement  exactes,  puisqu'il 
n'est  tenu  aucun  compte  du  pouvoir  réfringent  de  la  matière  dontse 
composent  les  lentilles,  et  qu'on  les  suppose  très-exactement  super- 
posées. De  telles  causes  d'erreur,  inacceptables  pour  le  physi- 
cien, peuvent  être  négligées  à  notre  point  de  vue  particulier^  puis- 
qu'on n'en  tient  pas  compte  dans  la  mesure  des  troubles  de  la 
réfraction  de  l'œil,  ni  dans  le  choix  des  verres  destinés  à  les  cor- 
riger. 

L'appareil  optique  de  Toeil  pouvant  être  représenté  par  une  len- 
tille, il  devient  aussi  simple  qu'il  est  utile  pour  la  pratique  d'ap- 
pliquer à  l'évaluation  optométrique  des  difiérentes  formes  d'amé- 
tropie,  les  corollaires  que  nous  venons  de  déduire  de  la  propriété 
fondamentale  des  lentilles. 

Dans  l'œil  normal  qui  sert  de  type,  la  puissance  réfringente  est 
exactement  suffisante,  puisque  les  rayons  parallèles  viennent  for- 
mer foyer  sur  la  rétine. 

Dans  l'œil  myope,  ce  pouvoir  réfringent  fixe,  qui  est  le  même 
que  dans  l'œil  normal,  devient  trop  fort,  par  suite  de  l'allonge- 
ment pathologique  du  globe  oculaire,  et  le  point  de  rencontre  des 
rayoYis  parallèles  se  fait  en  avant  de  la  rétine.  On  peut  le  supposer 
formé  de  deux  parties,  et  représenter  ces  deux  parties  par  deux  len- 
tilles convexes  de  longueur  focale  convenable,  accolées  l'une  à 
l'autre,  dont  les  effets  s'ajoutent,  et  dont  Tune  aurait  un  pouvoir 
réfringent  suffisant  pour  opérer  Tentre-croisement  des  rayons  pa- 
rallèles sur  la  rétine,  comme  dans  l'œil  normal,  et  l'autre,  un  pou- 
voir équivalent  à  l'excès  de  réfraction  existant  dans  l'œil  myope. 

La  figure  suivante  [fig.  52)  rendra  plus  saisissant  ce  dédouble- 
ment de  l'appareil  réfringent  de  cette  forme  d'amétropie. 

La  lentille  L  a  une  longueur  focale  telle  que  les  rayons  paral- 
lèles réfractés  par  elle  viennent  s'entre-croiser  sur  la  rétine  comme 
dans  l'œil  normal.  L'autre  lentille  L' a  une  longueur  focale  telle 
que  son  action,  ajoutée  à  celle  de  la  première,  entraîne  un  entre- 
croisement eh  un  point  o,  situé  en  avant  de  la  rétine. 

Par  la  suppression  de  la  lentille  L'on  de  ses  effets,  il  est  clair  que 
rœil  myope  rentre  dans  les  conditions  dioptriques  de  l'œil  emmé- 


1 1> 


ÉVALUATION  DES  THOUBI.ES  DE  LA  HÉFRALTION  FIXE.  319 

trope,  c'est-ii-dire  qu'il  verra  diHtînctenient  de  loin.  Or,  nous  savons 
que  pourneutraliser  absolument  l'etlet  de  la  lenlille  L'.  il  suffit  d'y 
Accoler  une  leotille  concare  d'égale  longueur  focale.  Par  consé- 


t'ig.  M.  —  Dédoublement  de  l'appareil  réfringent  de  l'œil  mijope. 

([uent,  en  cherchant  expérimentalement  quel  est  le  verre  concave 
(|ui  permet -à  un  œil  myope  de  voir  distinctement  de  loin,  on  a 
la  longueur  focale  de  la  lenlille  idéale  qui  représente  l'excédant 
de  sa  réfraction  fixe,  c'est-à-dîre  le  degré  de  la  myopie.  Si  l'on 
représente  par  n  cette  longueur  focale,  l'état  dioptrique  de  la 
myopie  se  traduit  de  la  façon  suivante  : 


Comme  In  lentille  qui  exprime  le  degré  de  la  myopie  est  atTectée 
du  signe — ,  puisqu'elle  est  concave,  la  fraction  ~  devra  ^tre  pré- 
cédée du  signe  — . 


Supposons  que,  dans  trois  cas  dilTérents  de  myopie,  on  constate 
parl'essai  des  verres,  que  ce  sont  les  numéros  6,  8,  12  qui  permel- 
lent  de  voir  à  grande  dislance,  on  en  conclura  qu'il  s'agit  de  myo- 
pies—  ^,  —  -i,  —  ji,  etc. 

Les  déUiils'dans  lesquels  nous  venons  d'entrer  nous  permettent 
d'élre  bref  en  ce  qui  concerne  la  détermination  des  autres  formes 
d'amétropie. 

Dans  l'œil  hypermétrope  le  pouvoir  réfringent  fixe,  qui  est  le 
même  que  dans  Uoeil  normal,  devient  insuffisiant  par  suite  d'un  dé- 
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faut  de  longueur  du  globe  oculaire  ;  c^est  un  organe  auquel  il  man- 
que de  la  réfraction  en  raison  de  ses  dimensions  exiguës.  On  peut 
évidemment  représenter  ce  déficit  par  la  lentille  idéale  convexe, 
qui,  placée  devant  lui,  permettra  de  voir  distinctement  de  loin. 

La  longueur  focale  de  cette  lentille  idéale  est  déterminée  par 
Tessai  des  verres;  elle  exprime  rigoureusement  le  déficit  de  la  ré- 
fraction fixe,  et  par  conséquent  le  degré  de  Thypermétropie.  En 
représentant,  comme  précédemment,  son  rayon  de  courbure  par  ri 
et  par  H  la  forme  d'amétropie  dont  il  est  question,  on  a  : 

H=l. 

n 

Comme  la  lentille  qui  exprime  le  degré  de  Thypermétropie  est 
affectée  du  signe  4~9  l'évaluation  de  Thypermétropie  sera  repré- 
sentée de  la  façon  suivante  : 

Le  raisonnement  qui  précède  est  en  tout  point  applicable  à 
révaluation  de  l'état  dioptrique  de  l'astigmatisme.  Ici  le  pouvoir 
réfringent  fixe  est  différent  dans  divers  méridiens,  et  principale- 
ment dans  deux  méridiens  perpendiculaires  entre  eux,  que  cette 
différence  soit  un  excédant  ou  un  déficit. 

Cette  différence  est  comparable  à  l'excédant  ou  au  déficit  de  la 
réfraction  datis  l'œil  myope  ou  hypermétrope;  elle  peut  être  déter- 
minée expérimentalement  de  la  même  manière,  pourvu  que  les 
verres  employés  ne  modifient  l'état  de  la  réfraction  que  suivant  un 
méridien.  Telle  est  la  propriété  des  verres  cylindriques  ;  leur  pou- 
voir réfringent  est  nul  dans  le  plan  de  leur  axe  ;  il  est  égal  à  celui 
des  verres  sphériques  de  même  longueur  focale  dans  le  plan  per- 
pendiculaire à  leur  axe.  Dès  lors,  en  désignant  cette  forme  d'amé- 
tropie  par  As,  et  par  N,  la  longueur  focale  du  cylindre  concave  ou 
convexe  qui  égalise  la  puissance  réfringente  des  divers  méridiens, 

on  aura  pour  formule  générale  :  As  =  —  ^,  si  l'astigmatisme  est 
myopique,  et  A5  =  -f-  -,  s'il  est  hypermétropique. 


DES  DIFFÉRENTES  FORMES  DE  MYOPIE.  321 


CHAPITRE  IV 

MYOPIE  (de  fi6tiv,  cligner).  M. 

Celte  forme  d'amétropie  emprunte  son  nom  à  Thabitude  que 
prennent  les  sujets  qui  en  sont  atteints  de  rapprocher  instinc- 
tivement les  paupières,  comme  on  le  fait  volontairement  dans, 
l'aclion  de  cligner  de  l'œil. 

Le  myope,  ayant  Toeil  trop  long,  n'y  voit  très-distinctement  qu'à 
partir  du  point  où  les  rayons  sont  suffisamment  divergents  pour  se 
réunir  sur  la  rétine.  Le  punctum  remotum  est  donc  situé  à  une  dis- 
tance limitée.  Il  en  résulte  qu'il  ne  peut  voir  les  objets  éloignés 
aux  mêmes  distances  que  l'œil  emmétrope.  Un  mât  de  navire  à 
l'horizon,  par  exemple,  un  monument  ne  seront  point  aperçus  ou 
ne  seront  vus  que  très-confusément.  Et  de  même  un  petit  objet, 
tel  qu'un  cheveu,  les  numéros  I  et  2  de  l'échelle,  ou  un  caractère 
d'imprimerie  ne  pourra  être  nettement  distingué  tant  qu'il  sera 
au  delà  àM  punctum  remotum. 

L'accommodation  étant  normale  chez  le  myope,  la  limite  rappro- 
chée de  la  vision  distincte  sera  plus  près  de  l'œil  que  chez  l'emmé- 
trope. La  portée  de  la  vue  myope  a  donc  deux  limites  :  l'une,  r, 
e^i déterminée  et  moins  éloignée  que  l'infini;  l'autre,/?,  est  plus 
rapprochée  que  celle  de  l'œil  normal. 

ARTICLE  PREMIER. 
Des  différentes  formes  de  myopie. 

Les  conditions  optiques  de  la  myopie  peuvent  résulter  soit  d'un 
déplacement  de  l'écran  rétinien,  l'appareil  réfringent  restant  le 
même,  soit  d'un  changement  dans  la  puissance  de  ce  dernier,  la 
rétine  conservant  ses  rapports. 

De  là  deux  formes  possibles  de  myopie. 

A.  Myopie  normale.  —  Cette  désignation  s'applique  au  premier 
mode  indiqué,  dans  lequel  les  conditions  de  la  réfraction  sont 
changées  par  l'allongement  pathologique  de  l'hémisphère  posté- 
rieure du  globe.  Nous  avons  déjà  dit,  que  cet  allongement  était 
dû  à  l'existence  et  au  développement  d'un  staphylôme  postérieur 
(Voy.  p.  172). 

21 
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Toutefois  la  myopie  normale  présente  deux  variétés  :  dans  Tune, 
la  plus  rare,  Toeil  est  allongé  dans  tous  les  sens,  et  ses  conditions 
optiques  se  rapprochent  de  celles  du  buphthalmos  congénital.  Dans 
le  vrai  buphthalmos,  l'augmentation  de  volume  est  due  à  une 
atrophie  considérable  qui  porte  sur  toute  l'étendue  du  fond  de 
l'œil,  ce  qui  n'empêche  point  parfois  une  grande  force  visuelle, 
mais  entraîne  toujours  un  très-haut  degré  de  myopie.  Dans  un 
fait  rapporté  par  Donders,  le  malade,  atteint  dé  buphthalmos  d'un 
œil,  avait  considéré  ce  dernier  comme  perdu  jusqu'au  moment 
où  il  lui  fut  démontré  qu'il  pouvait  s'en  servir  pour  lire  à  la  dis- 
tance d'un  pouce  et  demi. 

Dans  la  seconde  variété,  Taxe  antéro-postérieur,  ou  axe  visuel^esi 
beaucoup  plus  allongé  que  les  autres,  et  l'œil,  dégénéré  de  sa 
forme  sphérique ,  acquiert  une  forme  ellipsoïdale  assez  régu- 
lière. 

Donders  a  dressé  le  tableau  suivant  des  longueurs  obtenues  par 
la  mensuration  des  différents  axes  de  quelques  yeux  myopes. 


Axe  antéro-postérieur. 

Axe  horizontal. 

Axe  yertical. 

33,0°^"»' 

26,8"*°^' 

25,6»°^- 

31,7 

26,0 

24,7 

3i,0 

26,5 

26,0 

30,0 

27,5 

25,4 

28,0 

24,3 

24,0 

Jaeger,  qui  a  mesuré  un  grand  nombre  d'yeux  myopes,  a  tou- 
jours rencontré-également  un  excès  de  longueur  de  l'axe  visuel. 

Cet  axe,  qui  s'écarte  peu  de  celui  de  la  cornée,  correspond 
approximativement  à  la  tache  jaune.  Quelquefois  pourtant  il  s'en 
éloigne  suivant  des  directions  diverses ,  mais  surtout  en  de- 
dans :  il  peut  exceptionnellement  correspondre  à  peu  près  au 
nerf  optique.  Jœger  a  même  trouvé  le  sommet  de  la  distension  ecta- 
sique  en  dedans  du  nerf  optique. 

La  myopie  avec  staphylôme  postérieur  représente  la  myopie 
vraie,  permanente,  normale,  celle  que  nous  aurons  particulière- 
ment en  vue. 

B.  Myopie  anormale.  —  Celle-ci  est  produite  par  le  second 
mode.  Les  rapports  de  la  rétine  avec  le  système  réfringent,  restent 
les  mêmes  ;  mais  ce  dernier  change  de  valeur  optique. 

1°  L'état  myopique  peut  être  la  conséquence  d'un  excès  de  cour- 
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bure  de  la  cornée.  Jusqu'à  ces  derniers  temps  même,  la  myopie  vraie 
était  attribuée  à  cette  cause.  Les  mensurations  de  Donders  ont  dé- 
montré, au  contraire,  que  les  myopes  ont  généralement  la  cornée 
moins  convexe  que  les  emmétropes,  et  qu'elle  est  particulièrement 
aplatie  chez  les  sujets  atteints  de  myopie  très-élevée.  Accidentelle- 
ment, sous  l'influence  d'un  état  inflammatoire  avec  ramollissement 
de  tissu,  la  cornée  devient  plus  convexe  et  rend  l'œil  myope.  Dans 
ces  conditions,  la  transparence  est  aussi  plus  ou  moins  altérée,  et 
la  courbure  est  assez  défectueuse  pour  produire  un  astigmatisme 
irrégulier  très-gênant,  qui  occasionne  de  grands  troubles  visuels, 
et  fait  croire  le  plus  souvent  à  une  myopie  ordinaire  compliquée 
d'amblyopie.  Ce  qu'il  y  a  de  particulier,  c'est  que,  selon  la  remar- 
que de  Donders,  dans  les  cas  où  un  excès  de  courbure  de  la  cornée 
a  contribué  à  la  myopie,  l'atrophie  qui  caractérise  le  staphylôme 
postérieur  existe  presque  toujours. 

Un  effet  analogue  se  produit  quelquefois  lorsque  l'œil  est  re- 
poussé en  avant  par  certaines  tumeurs  du  fond  de  l'orbite.  Les 
muscles  moteurs  du  globe,  les  droits  en  particulier ,  distendus  par 
cette  propulsion  en  avant,  exercent  une  pression  plus  forte  sur  lui, 
et  le  déforment  du  côté  de  la  cornée.  C'est  ainsi  que  me  paraissent 
devoir  être  expliquées  ces  myopies  fort  peu  connues,  qui  s'obser- 
vent pendant  la  durée  de  certains  goitres  exophthalmiques.  Tou- 
tefois avant  de  se  prononcer  dans  un  cas  de  ce  genre,  il  serait  bon 
de  s'assurer  de  l'état  de  l'accommodation  par  une  instillation  d'a- 
tropine. 

Le  strabisme  par  rétraction  peut  occasionner  la  myopie  de  la 
façon  suivante  :  à  l'état  normal,  les  pressions  exercées  sur  le 
globe  oculaire  par  les  muscles  moteurs,  se  font  équilibre  et 
concourent  ainsi  à  niaintenir  sa  forme  sphérique.  Il  n'en  est 
plus  ainsi  quand  l'un  d'eux  est  rétracté  ;  comme  il  ne  peut  plus 
s'allonger,  la  contraction  de  son  antagoniste  a  pour  effet  d'exa- 
gérer la  pression  du  côté  du  muscle  dégénéré  et  de  déprimer  le 
globe  dans  cette  direction  jusque  sur  la  cornée.  De  là,  ces  myo- 
pies qui  ont  été  signalées,  sinon  bien  étudiées  comme  un  symp- 
tôme de  strabisme,  et  qui  ont  été  guéries  par  la  section  du  muscle 
rétracté.  Ajoutons  que  dans  ces  cas,  la  cornée  cède  d'autant 
plus  facilement  à  la  pression  qu'elle  est  elle-même  fréquemment 
malade. 

2^  Un  cristallin  d'un  rayon  de  courbure  exagéré  rendrait  évi- 
demment l'œil  myope  ;  mais  cette  cause  de  troubles  n'a  pas  été 
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démontrée.  Chez  les  myopes,  le  cristallin  n'est  pas  plus  convexe  que 
chez  les  emmétropes. 

Stellwag  de  Carion  et  Ed.  Jaeger  avaient  admis  une  forme  parti- 
culière de  myopie,  qui  résulterait  d'une  accommodation  continuelle 
pour  les  objets  rapprochés.  11  en  sera  question  dans  l'examen  des 
troubles  de  l'accommodation. 

3°  Luxation  du  cristallin.  — Donders  cite  deux  cas  dans  lesquels 
une  déchirure  partielle  de  la  zone  de  Zinn  donna  naissance  à  un 
faible  degré  de  myopie.  Dans  l'un  d'eux  le  cristallin  occupait  une 
position  oblique,  ce  qui  avait  en  outre  produit  de  l'astigmatisme 
irrégulier.  De  tels  exemples  peu\ent  servir  d'arguments  en  faveur 
de  l'opinion  de  Helmholtz,  que  nous  avons  précédemment  exposée 
et  suivant  laquelle  le  cristallin  s'aplatit  sous  l'influence  de  la  ten- 
sion de  cette  zone  de  Zinn. 

4°  Déplacement  du  cristallin  en  avant,  —  Cette  cause  n'intervient 
que  dans  les  rares  occasions  où,  soit  spontanément,  soit  par  l'effet 
de  quelque  commotion,  le  cristallin  est  déplacé  en  avant.  Deux  faits 
de  ce  genre  ont  été  relatés  par  Donders  :  dans  l'un,  le  cristallin 
avait  été  luxé  par  une  commotion  violente,  et  porté  vers  la  cor- 
née ;  le  malade  devint  myope,  puis  glaucomateux  ;  dans  le  se- 
cond, observé  chez  un  myope,  Tœil,  jusqu'alors  mou,  devint  su- 
bitement dur^  et  le  cristallin  rejeté  en  avant  vint  s'accoler  à  la 
cornée. 

8*  On  doit  ranger  sous  la  même  dénomination  cette  myopie 
anormale,  décrite  par  de  Grœfe,  dans  laquelle  la  vision  des  ob- 
jets éloignés  est  plus  défectueuse  que  ne  le  comporte  le  degré  de 
l'amétropie.  Ainsi,  telle  personne,  par  exemple,  qui  lit  bien  à  un 
pied  de  distance  le  n*  1  de  l'échelle,  ne  pourrait  déchiffrer  à 
10  pieds  le  n*"  20,  et  même  des  caractères  de  20  à  30  centimètres 
de  hauteur  qui  seront  facilement  distingués  par  un  autre  sujet 
beaucoup  plus  myope,  pris  comme  terme  de  comparaison,  l'a- 
cuité visuelle  étant  égale  de  part  et  d'autre.  De  Graefe,  à  qui  Ton 
doit  le  seul  exemple  de  cet  état,  rapporté  jusqu'alors,  l'attribue 
à  une  perversion  de  l'appareil  accommodatif.  Le  fait  n'offrait  rien 
de  particulier  tant  que  le  point  de  mire  restait  dans  le  champ  de 
la  vision  distincte,  c'est-à-dire  pendant  le  recul  de  l'objet  du  punc- 
tumproximum  dMpunctum  remotum.  Mais  venait-on  à  le  trans- 
porter plus  loin,  l'accommodation,  au  lieu  de  rester  dans  le  relâ- 
chement, se  contractait  comme  pour  la  vision  rapprochée,  et  élevait 
ainsi  subitement  le  degré  de  la  myopie.  Cet  état  spécial  sera  mieux 


DE  L'ÉTAT  DE  L'ACCOMMODATION  DANS  lA  MYOPIE.  32c 

connu  lorsque  des  faits  nouveaux  permettront  de  l'étudier.  Il  doit 
être  très-rare,  puisque  sur  un  nombre  de  deux  mille  cinq  cents  cas 
de  myopie,  Donders  n'en  a  pas  trouvé  un  seul  exemple. 

ARTICLE  II. 
De  rétat  de  raccoxnmodation  dans  la  myopie. 

La  myopie  n'exerce  pas  d'influence  sur  l'accommodation.  On 
peut  s'en  assurer  en  donnant  à  un  myope,  et  de  préférence  à 
un  myope  jeune,  pour  rendre  l'expérience  plus  probante,  un  verre 
qui  lui  permette  de  voir  distinctement  de  loin.  La  vision  étant  ainsi 
ramenée  aux  conditions  de  l'œil  emmétrope,  il  pourra,  comme 
ce  dernier,  lire  distinctement  et  sans  fatigue  à  la  distance  moyenne 
de  6  pouces,  grâce  à  Taccommodation.  Celle-ci  ne  s'affaiblit  que 
dans  les  hauts  degrés  par  suite  de  l'atrophie  du  muscle  et  des  nerfs 
ciliaires.  Encore  ne  l'observe-t-on  guère  qu'à  un  âge  où  la  faculté 
d'accomn^odation  est  à  peu  près  perdue. 

L'œil  myope  dont  le  point  éloigné  de  la  vision  distincte  est  limité, 
emprunte  moins  de  ressources  à  l'accommodation  que  l'œil  emmé- 
trope. Celui-ci  lui  doit  la  faculté  de  voir  depuis  l'horizon  (situation 
de  r),  jusqu'à  6  pouces  (situation  de  p).  Un  œil  myope  au  con- 
traire dont  r  sera  placé  à  24  pouces,  ne  l'utilisera  que  pour  voir 
depuis  24  pouces  jusqu'à  6,  4,  ou  tout  au  plus  2  pouces.  Le 
pouvoir  d'accommoder  étant  le  même  de  part  et  d'autre,  il  en 
résulte  qu'il  est  relativement  en  excès  dans  l'œil  myope.  Contraire- 
ment à  ce  que  nous  verrons  chez  l'hypermétrope,  il  accommode 
moins,  pour  un  degré  de  convergence  donné,  que  l'œil  normal. 
Au  degré  de  convergence  nécessaire  pour  fixer  le  punctum  remo- 
turriy  l'accommodation  est  inutile  au  myope,  et  ses  efforts  inces- 
sants tendent  à  maintenir  le  punctum  remotum  binoculaire  aussi 
loin  que  possible  de  l'.œil. 

Chez  les  myopes,  l'amplitude  de  l'accommodation  diminue  avec 
l'âge  comme  chez  l'emmétrope  :  l'œil  devient  presbyte,  seulement, 
comme  la  presbytie  ne  commence  qu'au  moment  où  le  punctum 
proximum  est  reculé  à  8  ou  10  pouces,  il  est  clair  que  ses  effets 
sur  la  vision  ne  se  manifesteront  que  dans  les  degrés  de  myopie 

inférieurs  à  -j  ou  -;^. 
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ARTICLE  m. 
Causes  de  la  myopie. 

Nous  avons  établi  que  la  cause  immédiate  de  la  myopie  vraie, 
normale,  réside  dans  rallongement  pathologique  de  Taxe  optique, 
le  système  réfringent  ne  subissant  aucune  modification.  Les  causes 
de  la  myopie  se  confondent  par  conséquent  avec  les  causes  qui  in- 
terviennent pour  produire  cet  allongement. 

Elles  sont  de  deux  ordres  : 

L'une  est  anatomique. 

Les  autres  sont  fonctionnelles. 

A.  Cause  anatomique.  —  La  cause  anatomique  réside  dans  un  dé- 
faut de  résistance  des  membranes  oculaires.  Celles-ci,  par  elles-mêmes 
ou  par  les  plans  aponévrotiques  et  musculaires  qui  les  doublent, 
doivent  avoir  partout  la  même  force  de  résistance  pour  conserver 
au  globe  sa  forme  sphérique.  Sous  l'influence  de  causes  multiples, 
cette  sorte  d'équilibre  disparaît,  et  au  niveau  du  point  ou  des 
points  affaiblis,  le  globe  se  déforme.  11  se  produit  de  petites 
tumeurs  plus  ou  moins  globuleuses,  qui  portent  le  nom  de  sta- 
phylômes.  Ces  tumeurs  surajoutées  augmentent  nécessairement 
de  toute  leur  hauteur  la  longueur  des  axes  qui  les  traversent. 
Leur  influence  sur  la  vision  est  loin  d'être  toujours  la'  même. 
Lorsqu'elles  se  développent  vers  l'équateur  de  l'œil,  elles  n'in- 
téressent que  des  parties  peu  utiles  de  la  rétine.  Siégent-elles 
sur  la  cornée,  elles  sont  le  plus  souvent  compliquées  de  désordres 
graves,  d'infiltrations  plastiques,  de  vascularisation  ou  de  ramol- 
lissement du  tissu  de  la  membrane,  qui  troublent  sa  transparence, 
altèrent  sa  forme  et  donnent  naissance  à  un  haut  degré  d'amblyo- 
pie.  Mais  le  plus  souvent  elles  occupent  l'hémisphère  postérieur  en 
un  point  situé  tout  près  de  la  papille,  le  long  de  son  bord  externe. 
Tel  est  le  staphylôme  postérieur  dont  il  a  été  longuement  question 
déjà  dans  la  première  partie  de  ce  travail.  En  raison  de  sa  fréquence, 
de  son  siège  qui  correspond  à  la  vision  centrale,  le  staphylôme 
acquiert  une  importance  capitale  dans  le  développement  de  la 
myopie. 

De  Graefe  a  établi  que  pour  les  degrés  assez  élevés,  l'atro- 
phie staphylomateuse,  qu'il  attribue  à  une  scléro-choroïdite,  existe 
neuf  fois  sur  dix.  Jœger  et  d'autres  observateurs  adoptent  cette 
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proportion.  D'après  Donders  on  pourrait  aller  plus  loin  encore.  Il  ad- 
met bien  que  de  légers  degrés  de  myopie  peuvent  exister  sans  atro- 
phie chez  de  jeunes  sujets;  mais,  que  la  myopie  ait  été  stationnaire 
ou  progressive,  les  traces  de  Tatrophie  ne  font  plus  défaut  après 
rage  de  dix  ans.  On  est  donc  autorisé  à  dire,  que  la  myopie  est  sous 
la  dépendance  de  la  cause  pathologique  qui  provoque  le  développe- 
ment de  Tatrophie  stnphylomateuse. 

Il  ne  faudrait  pas  en  conclure  toutefois  que  cette  atrophie  n'existe 
que  dans  la  myopie.  Nous  avons  démontré  en  effet  (Atlas,  pi.  IX), 
que  Ton  rencontre  assez  souvent,  surtout  pendant  Tâge  mûr,  des 
atrophies  péri-papillaires  sans  myopie.  Donders  Ta  constatée  deux 
fois  sur  des  yeux  hypermétropes.  Dans  le  cours  de  nos  conférences 
de  cette  année  nous  avons  également  fait  voir  chez  un  hypermé- 
trope (j^),  âgé  de  vingt-deux  ans,  une  atrophie  simulant  à  s'y  mé- 
prendre un  staphylôme  postérieur  au  deuxième  degré.  La  même 
altération  se  remarque  assez  fréquemment  aussi  dans  le  glaucome, 
mais  alors  elle  a  moins  d'étendue  (Atlas,  pi.  XXII). 

D'une  façon  générale  le  degré  de  l'amétropie  est  en  raison  de 
rétendue  du  staphylôme,  que  l'on  évalue  par  la  hauteur  du  crois- 
sant atrophique  :  le  plussouvent  aussi,  pour  un  même  degré  de  myo- 
pie, le  développement  du  staphylôme  est  d'autant  plus  grand  que  le 
sujet  est  plus  âgé.  Telle  est  la  loi  déduite  par  Donders  de  l'examen  de 
mille  quatre  cents  yeux  myopes.  Ajoutons  toutefois  que  cette  règle 
comporte  de  nombreuses  exceptions.  Dans  des  degrés  assez  élevés, 
on  peut  rencontrer  seulement  des  traces  d'atrophie,  et  dans  d'autres 
plus  faibles,  une  plaque,  relativement  très-dé veloppée. 

L'apparition  et  le  développement  du  staphylôme  postérieur  sont 
lacoDséquence  d'une  prédisposition  congénitale  qui  consiste, soitdans 
un  affaiblissement  primordial  des  membranes  intra-oculaires,  soit 
dans  l'existence  d'un  processus  pathologique  qui,  marqué  par  de 
fréquents  symptômes  d'irritation,  conduit  à  l'atrophie  régressive 
de  ces  mêmes  membranes. 

Cette  prédisposition  est  nécessaire  :  sans  elle  les  causes  fonc- 
tionnelles ne  peuvent  déterminer  la  myopie. 

Elle  est  en  outre  fréquemment  héréditaire.  Cette  transmission 
de  la  myopie,  acceptée  par  tous  lesauteurs,  s'impose  depuisun  temps 
immémorial  comme  une  tradition  populaire.  Il  n'existe  pas  à  notre 
connaissance  de  recherchas  ayant  pour  but  de  faire  connaître  dans 
quelle  proportion  ellp  existe.  Ce  que  l'on  peut  dire,  c'est  qu'elle 
représente  la  règle.  Toutefois,  quelques-uns  des  enfants  seulement 
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en  subissent  la  conséquence.  Donders  croit  avoir  observé  que  c'é- 
tait le  plus  jeune  de  préférence. 

La  même  transmission  s'observe  lorsque  l'un  des  parents  seule- 
ment est  myope;  dans  un  cas  de  ce  genre  J'ai  constaté  une  particu- 
larité qui  mérite  d'être  relatée.  Ceux  des  enfants  qui  étaient  atteints 
de  myopie  héréditaire,  et  à  un  degré  élevé,  avaient  la  ressemblance 
physique  et  jusqu'à  la  couleur  des  yeux  de  celui  de  leurs  parents 
qui  n'était  pas  myope,  tandis  que  les  autres,  nés  et  restés  emmé- 
tropes, ressemblaient  au  parent  myope. 

ir  en  est  de  la  myopie  comme  des  autres  prédispositions.  Dé- 
veloppée une  première  fois  à  un  faible  degré,  elle  se  transmet  aux 
descendants  et  fait  des  progrès  à  chaque  transmission,  de  telle  sorte 
que  le  principe  héréditaire  livre  à  chaque  génération  les  effets 
accumulés  des  générations  antérieures.  Il  est  aussi  d'observation 
que  TinQuence  héréditaire  est  d'autant  plus  à  craindre  qu'elle 
s'est  exercée  sur  un  plus  grand  nombre  de  générations.  C'est  ainsi 
que  la  myopie,  élevée  à  un  très-haut  degré,  devient  dans  quelques 
familles  un  héritage  presque  assuré. 

B.  Causes  fonctionnelles,  —  On  ne  saurait  mettre  en  doute  que 
la  position  sociale  exerce  une  grande  influence  sur  la  fréquence  de 
la  myopie  :  elle  est  très-commune  chez  les  riches  et  dans  les  classes 
aisées,  relativement  rare  chez  les  pauvres.  11  est  aussi  d'observation 
que  les  villes  comptent  beaucoup  plus  de  myopes  que  les  campa- 
gnes. Ware,  il  y  aura  bientôt  soixante  ans,  se  fondant  sur  l'examen 
de  dix  mille  hommes  environ,  conclut  que  la  myopie,  parmi  les 
simples  soldats,  était  presque  entièrement  inconnue.  Percy  ex- 
prime à  peu  près  la  même  opinion,  en  attribuant  malicieusement 
à  la  conscription  le  développement  de  la  myopie  dans  l'armée  fran- 
çaise. De  telles  opinions,  acceptables  pour  leur  époque,  ne  sau- 
raient être  soutenues  aujourd'hui.  Le  nombre  des  myopes  est  con- 
sidérable dans  l'armée  et  ailleurs  :  nous  nous  mettons  en  mesure 
de  le  démontrer  par  la  statistique. 

Tous  les  auteurs  qui  ont  écrit  sur  le  sujet  qui  nous  occupe  s'ac- 
cordent pour  reconnaître  que  la  plus  forte  proportion  de  myopes 
se  rencontre,  pour  des  jeunes  gens  de  même  âge,  dans  les  lycées  et 
plus  encore  dans  les  écoles  qui  obligent  à  des  travaux  assidus  sur 
des  objets  délicats.  Selon  toute  raison,-  la  transmission  ,  hérédi- 
taire est  plus  fréquente  dans  les  classes  qui  alimentent  les  lycées, 
que  parmi  les  classes  ouvrières  ou  agricoles.  Mais  néanmoins  cette 
circonstance  montre  clairement  que  la  fréquence  relative  de  la 
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rayopîe  doit  être  surtout  attribuée  à  la  tension  des  yeux,  pro- 
duite par  la  fixation  prolongée  des  objets  rapprochés.  Sur  ce  fait 
il  ne  saurait  y  avoir  de  doute.  Voici  comment  il  est  interprété.  Les 
objets  très-délicats  ne  peuvent  être  vus  distinctement  qu'en  les  rap- 
prochant, et  par  conséquent  en  provoquant  d'énergiques  efforts  de 
convergence.  Dans  cet  état  la  pression  des  muscles  sur  le  globe 
augmente  nécessairement.  D'autre  part,  cet  exercice  de  la  vision, 
par  les  efforts  incessants  d'accommodation  qu'il  occasionne,  par 
l'attitude  inclinée  de  la  tête  qui  en  est  la  conséquence  habi- 
tuelle, détermine  un  afflux  de  sang  vers  les  yeux  et  partant  une 
augmentation  dans  la  pression  intra-oculaire.  Ces  deux  effets, 
qui,  à  vrai  dire,  se  résument  en  un  seul,  représentent  la  cause  dé- 
terminante qui,  s'exerçant  sur  des  parois  oculaires  prédisposées, 
déjà  moins  résistantes,  exposées  à  de  fréquentes  poussées  congés, 
tives,  provoque  la  déformation  du  globe  oculaire  et  l'élongation 
de  l'axe  visuel.  Le  siège  de  cette  extension  au  pôle  postérieur 
s'explique  principalement  par  ce  fait  que  les  muscles  ne  soutien- 
nent pas  l'œil  en  ce  point. 

La  fâcheuse  influence  des  travaux  délicats  et  soutenus  est  nota* 
blement  augmentée  par  un  éclairage  imparfait  :  il  devient  alors 
nécessaire  de  rapprocher  plus  encore,  d'augmenter  la  convergence 
et  d'incliner  la  tête  davantage.  11  est  d'observation  que  dans  les  ly- 
cées et  les  écoles  où  les  élèves,  mal  éclairés,  sont  tenus  de  tracer  des 
épures,  de  faire  de  longs  calculs,  de  lire  des  livres  mal  imprimés 
ou  d'écrire  avec  une  encre  pâle,  les  myopies  s'aggravent,  et  se 
multiplient.  Dans  certaines  professions  au  contraire,  qui  récla- 
ment, pour  y  voir,  l'usage  constant  d'une  loupe  à  court  foyer, 
chez  rhorloger,  le  bijoutier,  le  graveur,  on  ne  voit  pas  la  myopie  se 
développer.  On  attribue  cette  immunité  à  ce  qu'ils  ne  se  servent  que 
d'un  œil,  et  par  conséquent  convergent  très-peu,  et  aussi  à  ce  qu'ils 
ont  rarement  la  mauvaise  habitude  de  tenir  la  tête  inclinée.  Ajou- 
tons qu'avec  une  loupe  à  court  foyer  l'accommodation  reste  à 
peu  près  au  repos.  Ém.  Javal  accorde  une  influence  décisive  à 
l'astigmatisme  qui  est  la  plus  fréquente  des  malformations  congé- 
nitales de  Tœil.  Il  est  évident  qu'avec  un  éclairage  égal,  l'enfant 
doit  avoir  d'autant  plus  de  tendance  à  se  rapprocher  de  son  livre 
ou  de  son  cahier  que  la  vision  est  moins  bonne  :  par  consé- 
quent, s'il  est  atteint  d'un  astigmatisme  qui  diminue  l'acuité  vi- 
suelle ,  il  réalise  les  meilleures  conditions  pour  devenir  myope  s'il 
ne  l'est  pas  ou  pour  le  devenir  davantage  s'il  l'était  auparavant. 
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L'usage  des  instruments  d'optique  binoculaires  tels  que  le  mi- 
croscope, rophthalmoscope,  par  cela  qu'il  impose  des  mouvements 
de  convergence,  concourt  aussi  au  développement  de  la  myopie. 

Il  en  est  de  même,  des  verres  correcteurs  mal  déterminés. 

Les  troubles  qui  existent  dans  la  transparence  des  milieux  ré- 
fringents, ou  dans  leurs  surfaces  de  séparation,  exposent  à  la 
myopie  par  la  même  raison.  Tous  rendent  l'éclairage  défectueux, 
causent  de  la  diffusion  et  obligent  pour  voir  à  rapprocher  l'objet. 
C'est  ainsi  que  l'on  peut  expliquer  la  fréquence  des  staphylômes 
postérieurs  chez  les  sujets  affectés  de  staphylômes  de  la  cornée, 
fréquence  que  nous  avons  déjà  signalée  précédemment. 

ARTICLE  IV. 
Symptômes  de  la  myopie. 

Le  propre  de  la  vue  myope  est  de  ne  pas  voir  nettement  les  ob- 
jets éloignés.  Nous  savons  déjà  que  ce  résultat  est  dû  aux  cercles 
de  diffusion  que  forment  sur  la  rétine  les  rayons  provenant  d'objets 
situés  au  delà  du  punctum  remotum  :  plus  ces  objets  sont  éloi- 
gnésy  plus  les  cercles  de  diffusion  sont  étendus  et  plus  la  vision 
est  confuse.  Les  myopes  s'en  aperçoivent  d'autant  mieux  qu'ils  ont 
en  général  la  pupille  plus  large  que  l'emmétrope.  Sous  l'influence 
des  mydriatiques  le  trouble  augmente  considérablement.  Par  contre 
la  vision  est  notablement  améliorée,  lorsque  le  myope  regarde  à  tra- 
vers une  petite  ouverture,  ou  bien  lorsqu'il  a  été  soumis  à  l'action  de 
la  fève  de  Calabar,  qui  diminue  beaucoup  le  champ  pupillaire  sans 
augmenter  l'état  myopique.  C'est  pour  cette  raison,  bien  que  le  de- 
gré de  la  myopie  reste  le  même,  qu'il  voit  mieux  à  distance,  au 
point  de  croire  que  son  infirmité  tend  à  disparaître,  à  mesure 
que  se  développe  l'atrésie  pupillaire  sénile. 

Les  troubles  visuels  et  les  inconvénients  qui  en  résultent  sont 
très-variables,  suivant  le  degré  de  l'amétropie.  Dans  les  faibles  degrés 
le  défaut  de  netteté  est  si  peu  sensible,  qu'il  passe  le  plus  souvent 
inaperçu.  Ce  n'est  qu'en  essayant  un  verre  concave  approprié  que 
l'on  découvre  que  la  vision  éloignée  manque  un  peu  de  netteté. 

A  un  degré  plus  élevé,  l'individu  voit  très-bien  encore  les  objets 
rapprochés,  il  peut  lire  à  une  bonne  distance  et  sans  effort  les  ca- 
ractères d'imprimerie;  mais  pour  tout  ce  qui  est  éloigné,  il  y  a  de 
la  confusion,  et,  s'il  s'agit  par  exemple  de  distinguer  dans  la  rue  le 
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numéro  d'une  maison,  de  reconnaître  une  personne  à  quelques 
mètres,  cela  devient  impossible.  Dans  ces  conditions,  on  a  de  la 
tendance,  tant  que  l'accommodation  est  intacte,  à  se  rapprocher  des 
objets  plus  que  ne  le  comporte  Tinfirmité,  ce  qui  conduit  à  se  cour- 
ber fortement,  surtout  pour  des  travaux  délicats  et  assidus.  Cette 
tendance  est  générale  ;  elle  est  constante  quand  la  myopie  atteint 

,-  ou  g- ,  et  elle  s'accentue  surtout  si  le  degré  en  est  plus  élevé. 

Une  semblable  habitude  a  le  grave  inconvénient,  si  la  vision  bino- 
culaire n'est  pas  sacrifiée,  d'entraîner  de  plus  grands  mouvements 
de  convergence  et  conséquemment  de  favoriser  les  progrès  du 
mal. 

Le  myope  aime  à  voir  les  petits  objets  de  préférence  :  il  choisit 
les  plus  fins  caractères  d'imprimerie,  il  possède  une  écriture  fine, 
disposée  en  lignes  de  peu  de  longueur.  De  cette  façon,  il  em- 
brasse une  plus  grande  étendue  à  la  fois,  ce  qui  le  dispense  de 
mouvoir  les  yeux  et  la  tête  comme  il  serait  obligé  de  le  faire  avec 
de  gros  caractères. 

A  un  degré  plus  élevé  encore,  la  vision  du  myope  imprime  à 
Tensemble  de  la  physionomie  une  expression  toute  spéciale,  même 
pour  les  faibles  distances.  Il  ne  regarde  pas  les  personnes  avec  les- 
quelles il  cause,  ne  pouvant  suivre  le  jeu  de  leur  physionomie  ;  sa 
vue  témoigne  de  l'étonnement;  son  regard  est  hagard  et  rappelle 
celui  de  l'amaurotique.  Pour  sortir  d'embarras,  il  rapproche  et  con- 
tracte les  paupières,  il  fronce  le  sourcil,  de  façon  à  tenir  l'œil  à  demi 
voilé.  Ce  resserrement  de  paupières,  connu  sous  le  nom  de  cligne- 
ment oculaire,  et  qui  a  servi,  tant  il  est  fréquent,  à  qualifier  la 
myopie,  aide  évidemment  le  myope  à  voir  un  peu  plus  distincte- 
ment de  loin.  Un  jésuite  du  dix-septième  siècle,  Dechalès,  qui 
était  myope,  en  avait  déjà  fait  la  remarque  et  fourni  l'explication. 
La  transformation  de  l'ouverture  interpalpébrale  en  une  sorte  de 
fente  transversale ,  a  pour  effet  de  diminuer  les  dimensions  des 
cercles  de  diffusion  dans  le  sens  vertical,  de  telle  sorte  que  les  lignes 
horizontales  deviennent  plus  distinctes.  II  se  peut  aussi  que  la  con- 
traction de  l'orbiculaire  ait  pour  effet  d'exercer  une  certaine  com- 
pression sur  rhémîsphère  antérieur  du  globe,  et  de  l'aplatir  légè- 
rement vers  les  pôles,  ce  qui  atténuerait  d'autant  Texcès  de  lon- 
gueur de  l'axe  antéro-postérieur.  Quoi  qu'il  en  soit,  le  clignement 
du  myope  fait  en  quelque  sorte  partie  de  sa  physionomie  :  chez  lui, 
cette  habitude  se  continue  alors  même  que  Tusage  des  verres  con- 
caves le  rend  superflu. 
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On  ne  rencontre  que  trop  fréquemment  des  myopies  élevées 
encore  à  un  plus  haut  degré.  Ici  retendue  de  la  vision  distincte  est 
fort  restreinte  ;  tout  devient  confus  à  une  distance  de  6  à  8  pouces. 
Le  malade  peut  encore  lire  avec  les  deux  yeux,  mais  il  se  fatigue 
très- vite  en  raison  des  efforts  qu'il  est  obligé  de  faire  pour  main- 
tenir les  globes  oculaires  au  degré  de  convergence  nécessaire. 
Âpres  quelques  moments  d'attention  les  images  tendent  à  se  sé- 
parer, il  survient  de  Fasthénopie ,  une  tension  oculaire  grava- 
tive ,  quelquefois  des  phantasmes ,  accidents  qui  forcent  le  myope 
à  s'arrêter,  puis  bientôt  à  supprimer  la  vision  binoculaire.  Il  ne 
se  sert  plus  que  d'un  œil;  c'est  alors  qu'il  prend  l'habitude  saisis- 
sante de  pencher  la  tête  vers  son  livre  du  côté  qui  sert  à  la  vision. 

La  myopie  arrivée  à  ce  degré  de  gravité  se  reconnaît  à  la  simple 
inspection  du  globe.  Celui-ci  est  volumineux,  saillant;  il  se  meut 
difficilement  dans  l'orbite  ;  la  sclérotique  est  bleuâtre,  parfois  mou- 
chetée de  plaques  d'un  bleu  foncé  ;  elle  est  molle ,  dépressible,  sil- 
lonnée de  grosses  veines  tortueuses  qui  affectent  habituellement 
la  direction  des  muscles  droits;  le  mouvement  d'abduclion  est 
moins  étendu,  et  le  mouvement  de  convergence  permet  souvent 
de  constater  de  visu  l'allongement  de  l'axe  antéro-postérieur,  et 
parfois  aussi  la  production  de  tumeurs  staphylomateuses  dans  la 
région  de  Yora  serrata. 

Donders  ,  considérant  la  myopie  comme  l'expression  optique 
d'un  allongement  absolu  de  l'axe  antéro- postérieur,  en  conclut 
avec  raison  que  les  images  projetées  sur  la  rétine  pour  des  angles 
égaux,  sont  plus  grandes  dans  l'œil  myope  que  dans  l'œil  normal, 
puisque  la  distance  du  point  nodal  à  la  rétine  est  plus  grande. 

Cette  ampliation  des  images  est  une  des  raisons  pour  lesquelles 
les  myopes  voient  plus  longtemps  le  soir  et  à  une  plus  faible  lu- 
mière. Ils  liront  facilement  à  un  clair  de  lune  ou  à  un  crépuscule 
tout  à  fait  insuffisants  pour  un  œil  normal.  Aussi  sont-ils  prêts  à 
tout  propos  à  vanter  l'excellence  de  leur  vue  pour  les  objets  rap- 
prochés; à  un  âge  avancé,  ils  lisent  sans  lunettes,  et  même,  grâce 
au  resserrement  de  la  pupille,  ils  affirment  avec  joie  que  leur 
vue  devient  meilleure  à  mesure  qu'ils  vieillissent,  parce  qu'ils 
voient  moins  confusément  les  objets  éloignés.  C'est  sur  ce  con- 
cours de  circonstances  qu'est  fondée  la  bonne  réputation  des  vues 
myopes  :  laissons  croire  aux  intéressés  qu'ils  ont  d'excellents  yeux 
pour  les  encourager  à  en  avoir  soin  ;  mais  n'oublions  pas  que  cette 
supériorité  n'est  qu'appar  nte. 
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La  petite  distance  à  laquelle  sont  placés  les  objets  que  le  myope 
peut  voir  distinctement,  et  les  dimensions  de  l'ouverture  pupillaire 
contribuent  aussi  pour  une  certaine  part  au  même  résultat.  Par 
opposition,  une  lumière  un  peu  aiguë  les  éblouit  et  les  empêche 
de  bien  voir.  Les  images  fortement  éclairées  semblent  produire  sur 
la  rétine  une  impression  plus  vive,  plus  prolongée.  S'ils  passent 
d'une  vive  lumière  dans  un  milieu  peu  éclairé,  ils  voient  devant 
eux  durant  quelques  secondes  des  phantasmes  lumineux  qu'ils 
comparent  à  la  flamme  d'une  bougie  ou  à  la  lumière  de  la  lune, 
et  dont  l'existence  les  préoccupe  beaucoup.  D'autres  fois,  sous 
l'influence  de  la  même  cause,  ou  bien  après  un  travail  un  peu 
prolongé,  le  champ  visuel  est  envahi  par  des  vibrations  lumineuses 
qui  rappellent,  mais  avec  plus  d'éclat,  les  vibrations  de  l'air  chaud. 

Tout  compte  fait,  l'acuité  de  la  vision  chez  les  myopes  est  moin- 
dre que  chez  l'emmétrope.  La  différence  est  nulle  ou  très-légère 
pour  les  degrés  inférieurs;  elle  eM  considérable  dans  les  hauts 
degrés.  Et  de  même,  l'influence  exercée  par  l'âge  est  beaucoup 

plus  marquée  que   pour  l'œil  normal.    Avec  une  myopie  de  \ 

ou  Xi  Tacuité  de  la  vision  ne  s'élève  pas,  à  soixante  ans,  au-dessus 

de  \  environ. 

Cette  diminution  de  l'acuité  visuelle  chez  les  myopes  s'explique 
facilement.  Il  est  vrai,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit,  que  pour  eux 
les  images  rétiniennes  sont  plus  grandes  pour  des  angles,  visuels 
égaux;  mais  d'un  autre  côté  la  surface  de  la  rétine  est  plus  éten- 
due d'une  façon  absolue,  et  pour  cette  raison  comprend  moins 
d'éléments  sensibles  dans  un  espace  déterminé.  S'il  y  a  com- 
pensation entre  ces  deux  données  opposées,  un  nombre  égal  d'é- 
léments peut  être  impressionné,  et  l'acuité  visuelle  peut  ration- 
nellement rester  intacte.  Mais  la  distension  siège  principalement  à 
l'extrémité  postérieure  de  l'axe  visuel,  et  occupe  le  voisinage  de 
la  tache  jaune,  c'est-à-dire  la  région  de  la  vision  centrale.  Pour 
cette  raison,  on  ne  saurait  espérer,  même  dans  les  cas  les  plus 
heureux,  une  compensation  complète. 

Il  est  question  dans  ce  qui  précède  de  l'acuité  visuelle  déter- 
minée dans  la  latitude  visuelle  du  myope ,  c'est-à-dire  en  deçà 
de  son  punctum  remotum,  La  détermination  faite  à  l'aide  d'objets 
à  grande  distance,  vus  avec  des  verres  correcteurs,  est  encore  plus 
désavantageuse,  parce  que  l'éclairage  est  moins  bon,  et  surtout  parce 
que  le  verre  concave  a  pour  efTet  optique  de  rapprocher  le  point  no- 
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dal,  de  la  rétine ,  et  par  conséquent  de  diminuer  Timage  réti- 
nienne. 

A  mesure  que  la  myopie  fait  des  progrès,  les  mêmes  objets  pour 
la  même  distance  impressionnent  une  quantité  de  plus  en  plus 
petite  d'éléments  sensibles,  il  en  résulte  qu'on  ne  voit  les  choses  que 
par  petites  portions  à  la  fois;  mais  comme  ce  changement  ue 
s'opçre  que  graduellement  :  le  jugement  s'y  habitue,  et  la  gran- 
deur de  l'objet  est  correctement  appréciée,  lors  même  qu'on  n'en 
fixe  qu'un  point,  ce  dont  on  peut  s'assurer  en  en  faisant  indiquer 
les  contours  avec  le  doigt. 

Chez  le  myope,  le  rapport  qui  existe  entre  la  quantité  d'action 
musculaire  employée  et  le  nombre  des  éléments  de  perception 
excités  est  modifié;  mais  en  raison  de  l'agrandissement  des  images, 
l'harmonie  peut  être  conservée.  Par  cela  que  les  myopes  voient  le 
même  objet  à  égale  distance  avec  moins  d'éléments  sensibles,  il 
ne  faudrait  pas  en  conclure  qu'ils  le  voient  plus  petit  que  nature; 
ils  le  voient  aussi  grand ,  mais  avec  moins  de  netteté.  L'idée  de 
la  grandeur  des  corps  n'est  pas  subordonnée  au  nombre  des  élé- 
ments sensibles  excités.  C'est  un  jugement  auquel  concourent  plu- 
sieurs sources  d'information. 


ARTICLE  V. 
Complications  de  la  myopie. 

On  les  rencontre  surtout  dans  les  degrés  élevés  de  cette  infir- 
mité. 

a.  L'œil  myope  est  exposé  à  de  fréquentes  poussées  congestives 
vers  les  membranes  intra-oculaires.  Aussi  beaucoup  de  myopes, 
même  pendant  la  jeunesse,  se  plaignent  d'un  sentiment  de  tension 
oculaire.  Plus  tard  et  surtout  quand  les  yeux  sont  proéminents  et 
un  peu  plus  durs  qu'à  l'état  normal,  cette  tension  peut  devenir  ha- 
bituelle et  se  compliquer  d'une  irritation  des  paupières  qui  est  très- 
gênante.  Lorsque  la  myopie  fait  des  progrès  rapides^  on  observe  fré- 
quemment beaucoup  de  fatigue  et  même  de  douleur  surtout  sous 
l'influence  de  la  lumière  artificielle. 

Cet  état  complexe  dérive  de  causes  multiples,  d'abord  de  la  pré- 
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disposition  héréditaire  qui  a  favorisé  la  production  du  staphylôme, 
puis  de  la  tension  musculaire  qu'occasionne  rallongement  du  globe, 
enfin,  de  l'état  d'un  organe  exposé  à  la  pénétration  d'une  trop  grande 
quantité  de  lumière  en  raison  de  la  dilatation  habituelle  de  la  pu- 
pille et  mal  défendu  d'un  autre  côté  par  une  choroïde  plus  ou  moins 
dépourvue  de  pigment.  Ajoutons  aussi  que  dans  les  degrés  élevés, 
et  après  quelque  fatigue,  il  s'ajoute  souvent  à  ces  causes  un  spasme 
de  l'accommodation  quiaugmente  la  myopie,  mais  qui  disparait  après 
quelques  heures  de  repos.  Le  même  état  de  spasme  esttrès-promp- 
tement  déterminé  par  l'usage  de  verres  correcteurs  trop  forts. 

b.  On  observe  fréquemment  chez  le  myope  une  diminution  anor- 
male de  l'acuité  visuelle,  qu'il  est  surtout  facile  de  constater  à  la 
périphérie  du  champ  de  la  vision.  Cet  état  amblyopique  est  quel- 
quefois permanent;  d'autres  fois  il  procède  par  accès  accompagnés 
de  fatigue,  de  tension  douloureuse  du  globe,  qui  se  manifestent 
surtout  après  le  travail  du  soir. 

Ce  trouble  de  la  vision  est  dû  à  une  irritation  de  la  rétine,  con- 
sécutive à  rétat  de  tension  dans  laquelle  elle  se  trouve;  dans  quel- 
ques cas  il  acquiert  une  certaine  intensité,  mais  il  cède  rapidement 
à  un  traitement  convenable.  De  Grœfe  et  Donders  reconnaissent  peu 
de  gravité  à  cette  complication  si  le  sujet  est  jeune  et  la  myopie  mo  - 
dérée  ;  mais  dans  les  degrés  élevés  il  y  a  tout  lieu  de  craindre  des 
rechutes  et  des  aggravations  définitives. 

L'amblyopie  myopique  est  quelquefois  accompagnée  de  photop- 
sie.  En  pareil  cas  on  constate  le  plus  souvent' au  miroir  des 
traces  non  douteuses  d'inflammation  du  tissu  rétinien. 

Les  personnes  nerveuses  sont  quelquefois  inquiétées  par  des 
sensations  lumineuses  subjectives,  plus  fréquentes,  plus  vives  la 
nuit  que  le  jour  et  dues  également  à  Tirritation  de  la  rétine. 

Lorsque  les  effets  de  la  distension  progressive  de  la  rétine  ne  se 
traduisent  que  par  une  diminution  de  l'acuité  de  la  vision,  les 
malades  s'en  aperçoivent  peu.  Comme  ils  peuvent  rapprocher  les 
objets  à  peu  près  autant  qu'ils  le  veulent,  et  par  conséquent  les 
regarder  sous  un  angle  visuel  beaucoup  plus  grand,  il  leur  est 
possible  de  les  distinguer  pendant  longtemps  d'une  façon  suffi- 
sante :  pour  la  vision  éloignée,  un  peu  plus  ou  un  peu  moins  de 
trouble  n'est  guère  de  nature  à  frapper  leur  esprit.  Aussi  ne  se 
décident-ils  en  général  à  réclamer  des  soins  qu'autant  qu'ils  dé- 
couvrent une  altération  de  la  vision  directe  qui  leur  fait  voir  les 
objets  rapprochés  à  travers  un  brouillard. 
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c.  Les  myopes  sont  fréquemment  tourmentés  par  des  mouches 
volantes.  Celles-ci  semblent  beaucoup  plus  abonijantes  que  dans 
Tœil  normal.  Dans  les  cercles  de  diffusion  produits  par  un  fai- 
ble éclairage,  elles  se  montrent  avec  une  netteté  extraordimiire, 
et,  en  général  plus  l'image  des  objets  est  diffuse  et  uniformé- 
ment éclairée,  plus  elles  se  voient  distinctement  ;  outre  les  formes 
ordinaires,  Tœil  myope  voit  souvent  de  gros  globules,  des  gouttes 
d'eau  qui  paraissent  tomber  à  peu  de  distance  devant  lui.  Ces  appa- 
ritions spectrales  ne  sont  pas  permanentes.  L'usage  de  verres  cor- 
recteurs les  fait  disparaître  en  grande  partie,  à  moins  qu'elles  ne 
soient  produites  par  des  corps  flottants  du  corps  vitré  appréciables  au 
miroir;  elles  n'ont  pas  grande  signification,  mais,  l'imagination  du 
malade  aidant,  elles  causent  assez  souvent  de  vives  préoccupa- 
tions. 

d.  Le  champ  visuel  du  myope  est  parfois  envahi  par  des  lacunes 
qui  voilent  une  partie  des  objets,  suppriment  des  lettres  ou  des  por- 
tions de  lettres,  déforment  les  mots  et  rendent  ainsi  la  lecture  très- 
laborieuse.  Certains  malades  sont  fatigués  par  du  miroitement;  ils 
lisent  mieux  les  petits  caractères  que  les  gros,  parce  qu'avec  ces 
derniers,  les  mots  ne  sont  vus  que  partiellement.  D'autres  voient 
les  caractères  d'imprimerie  inégaux  en  grandeur,  inclinés  et  dispo- 
sés suivant  des  lignes  sinueuses,  de  façon  à  représenter  quelque 
chose  d'analogue  à  la  ligne  suivante  qui  est  le  fac-similé  d'un 
spécimen  écrit  par  un  myope  pour  montrer  comment  il  voyait. 
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Ces  divers  troubles  proviennent  le  plus  souvent  d'altérations  ré- 
tiniennes, visibles  au  miroir,  siégeant  dans  le  voisinage  de  la  ii- 
che  jaune  et  représentées  par  des  points,  de  petites  plaques  blan* 
châtres,  par  des  amas  de  pigment  et  autres  signes  d'une  dégéné- 
rescence atrophique.  Parfois  on  ne  trouve  aucune  autre  altération 
matérielle  qu'un  vaste  staphylôme,  à  la  surface  duquel,  selon 
toute  raison,  la  rétine  distendue  n'a  plus  de  plan  focal,  reste 
sensible  sur  certains  points ,  et  devient  torpide  sur  certains 
autres. 

Les  scotômes  du  myope,  comme  tous  les  autres  du  reste,  ne 
sont  point  noirs,  mais  bien  d'un  gris  plus  ou  moins  sombre.  Il  y  a 
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une  différence  appréciable  et  curieuse  entre  ]a  sensation  qui  ré- 
sulte d'une  incapacité  sensoriale  de  la  rétine  et  celle  que  donne 
l'impression  d'un  corps  noir  sur  une  rétine  sensible.  Dans  ce  der- 
nier cas,  nous  voyons  un  corps,  un  objet  défini  de  couleur  noire, 
dans  le  premier  l'impression  est  nulle  et  nous  ne  voyons  rien  du 
tout.  Tel  est  aussi  l'effet  que  produit  sur  notre  œil  la  tache  de  Ma- 
riotte  ou  la  portion  de  l'espace  située  hors  de  la  portée  de  son 
champ  visuel,  celle  qui  se  trouve  derrière  la  tête,  par  exemple,  ou 
derrière  un  écran. 

L'exploration  attentive  du  champ  visuel  du  myope  démontre  dans 
quelques  cas  l'agrandissement  de  la  tache  aveugle  physiologique. 
De  Grsfe  ajoute  même  qu'il  est  possible  de  constater  cet  agran- 
dissement dans  tout  staphylôme  postérieur.  D'autres  auteurs  et  de 
Hasner  en  particulier  partagent  la  même  opinion.  Jseger  attribue 
cette  particularité  au  déplacement  du  nerf  optique  en  dedans.  Il  ré- 
sulte au  contraire  des  recherches  de  Donders,  que  la  perception  lu- 
mineuse persiste  au  niveau  de  la  tache  atrophique  et  qu'elle  ne 
disparait  entièrement  que  dans  les  hauts  degrés,  lorsque  l'atrophie 
est  complète.  Le  même  observateur  s'est  assuré  que,  même  dans  ces 
cas^  la  transmission  de  l'excitation  des  parties  périphériques  de  la 
rétine  s'opère  à  travers  le  croissant  d'atrophie,  ce  qui  prouve  que  la 
couche  des  fibres  rétiniennes  par  lesquelles  cette  transmission  a 
lieu  n'est  pas  altérée. 

e.  Décollement  de  la  rétine.  Le  décollement  de  la  rétine  est 
l'une  des  plus  funestes  complications  de  la  myopie.  Elle  est  surtout 
à  redouter  lorsque  le  staphylôme  postérieur  coïncide  avec  une 
atrophie  choroîdienne  considérable. 

/.  L'œil  myope  est  aussi  exposé  à  des  hémorrhagies  intra-oculai- 
res,  à  des  ramollissements  du  corps  vitré  avec  corps  flottants,  à 
des  cataractes  et  quelquefois  aussi  à  une  dégénérescence  glauco- 
mateuse. 

L'épanchement  sanguin  circonscrit  que  l'on  voit  quelquefois  au 
niveau  de  la  tache  jaune  et  qui  la  soulève  dans  certains  cas,  pro* 
vient  d'un  vaisseau  choroïdien.  D'autres  extravasations  sanguines  ac- 
compagnent assez  fréquemment  les  vaisseaux  rétiniens.  Ces  épan- 
chements,  qu'ils  siègent  dans  la  choroïde  ou  dans  la  rétine,  ont 
pour  signe  fonctionnel  habituel  la  formation  de  scotômes  :  la  gène 
qu'ils  occasionnent  est  en  raison  directe  de  leur  proximité  de  la  ta- 
che jaune. 

L'œil  myope  est  aussi  exposé  à  devenir  glaucomateux,  surtout  à 
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un  âge  avancé  de  la  vie.  Mais  lié  à  la  myopie,  le  glaucome  affecte 
une  forme  particulière  ;  il  n'a  de  commun  avec  le  glaucome  or- 
dinaire que  la  tension  intra-oculaire  et  l'excavation  de  la  papille; 
il  en  difiFère  par  une  dureté  moindre  du  globe  et  par  une  direc- 
tion oblique  de  l'excavation  ;  l'aspect  des  vaisseaux  indique  aussi 
qu'elle  est  peu  profonde,  et  confondue  par  l'un  de  ses  côtés  avec 
l'ectasie. 

Ces  diverses  complications  dérivent  toutes  plus  ou  moins  di* 
rectement  des  altérations  de  nutrition  dont  la  choroïde  est  le 
siège. 

g.  La  myopie,  à  un  certain  degré,  expose  à  l'insuffisance  des 
jnuscles  de  la  convergence  et  entraine  soit  un  strabisme  divergent, 
soit  un  autre  état  bien  étudié  surtout  par  de  Grœfe  sous  le  nom 
d'asihénopie  musculaire. 

Diverses  causes  ont  été  invoquées  pour  expliquer  cette  perturba- 
tion. 

Chez  le  myope,  le  centre  de  la  cornée,  et  par  conséquent  le  centre 
de  figure,  est,  contrairement  à  l'état  normal,  en  dedans  de  Taxe  op- 
tique. Il  en  résulte  que  pour  obtenir  le  même  mouvement  de  con- 
vergence, il  faut  un  travail  musculaire  plus  grand  que  pour  l'oeil 
emmétrope,  et  surtout  que  pour  l'hypermétrope.  D'un  autre  côte, 
l'œil  des  myopes  s'est  allongé  dans  le  sens  antéro-postérieur  et  son 
centre  de  rotation  n'a  pas  changé  :  il  en  résulte  que  l'hémisphère 
postérieur,  qui  est  le  .siège  à  peu  près  exclusif  de  rallongement, 
ne  se  déplace  dans  l'orbite  qu'avec  des  efiforts  plus  grands;  et 
même  à  un  degré  suffisamment  élevé  de  déformation,  ces  déplace- 
ments sont  forcément  limités  par  la  configuration  de  la  cavité  or- 
bitaire. 

On  ne  saurait  accepter  sans  réserve  ce  rôle  attribué  à  la  déforma- 
tion de  l'œil  myope.  Cette  déformation  est  beaucoup  plus  prononcée 
dans  un  certain  nombre  de  staphylômes  antérieurs  qui  atteignent 
parfois  une^bauteur  de  plusieurs  centimètres  ;  elle  est  aussi  plus 
marquée  dans  beaucoup  de  kératocônes,  etc.  Et  pourtant  les  mouve- 
ments du  globe  n'en  sont  point  compromis.  N'y  a*t-il  pas  lieu  de 
faire  intervenir  en  première  ligne  une  inégalité  primordiale  dans 
les  forces  motrices  du  bulbe? 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  modifications  apportées  dans  la  statique  de 
l'œil  myope  n'ont  pas  d'inconvénient;tant  que  les  axes  optiques  sont 
parallèles  ;  mais  il  en  est  tout  autrement  pour  les  mouvements  de 
convergence,  totrjours'très*actifs  chez  le  myope  tant  que  la  vision 
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binoculaire  existe.  Ces  mouvements  ne  s'obtiennent  qu'au  prix  d'ef- 
forts excessifs  et  soutenus.  Ceux-ci,  en  raison  de  leur  synergie  fonc- 
tionnelle» réagissent  sur  l'accommodation,  tendent  à  rapprocher  le 
pufictum  remotum^  à  augmenter  la  pression  intra-oculaire,  et,  par 
conséquent,  favorisent  les  progrès  du  stapbylôme  et  de  la  myopie 
symptomatique. 

Quand  chez  un  myope  le  mouvement  de  convergence  ne  peut  se 
produire  et  se  soutenir  sans  fatigue  notable  sur  un  point  de  mire 
situé  à  2  1/2  ou  3  pouces  tout  au  plus,  ce  qui  équivaut  à  un  angle 
binoculaire  de  84^  environ,  il  y  a  insuffisance  des  droits  internes. 
Dès  lors,  il  se  produit  l'une  de  ces  deux  conséquences  :  ou  bien,  la 
vision  binoculaire  est  supprimée,  ou  bien  il  survient  promptement 
un  strabisme  divergent. 

On  doit  à  de  Graefe  un  procédé  ingénieux  pour  constater  cette  in- 
suffisance et  pour  en  mesurer  l'étendue.  L'organisme  met  tout  en 
œuvre,  mouvements  de  convergence  et  décentration  du  cristallin, 
pour  détruire  la  diplopie  qui  se  produit  suivant  le  méridien  hori- 
zontal. xMais  il  n'en  est  plus  de  même  dans  le  méridien  vertical.  Au- 
cun effort  ne  tend  à  corriger  les  images  doubles  et  les  axes  optiques  se 
placent  sous  un  angle  qui  est  en  rapport  avec  l'état  de  l'accommoda- 
tion. S'il  y  a  harmonie  entre  le  balancement  musçplaire  qui  règle 
la  situation  des  axes  et  l'accommodation,  l'image  reste  double, 
mais  elle  est  située  sur  une  même  ligne  verticale  (fig.  53).  Si,  au 
contraire,  cette  harmonie  n'existe  pas,  l'image  double  se  déplace 
latéralement  {fig.  54)  soit  par  un  mouvement  homonyme,  soit  par 
un  mouvement  croisé,  suivant  que  la  prépondérance  d'action  ap- 
partient aux  forces  divergentes  ou  aux  forces  convergentes.  Cette 
déviation  une  fois  produite,  il  est  facile  de  l'évaluer.  Elle  aura 
évidemment  pour  mesure  l'angle  du  prisme  qui,  placé  soit  en  de- 
hors, soit  en  dedans,  suivant  le  cas,  ramènera  les  images  sur  la 
même  verticale.  Tel  est  le  principe  sur  lequel  repose  le  procédé 
de  de  Grsefe.  Il  lui  suffit,  pour  constater  et  mesurer  l'insuffisance, 
de  provoquer  une  diplopie  verticale  et  il  y  arrive  en  plaçant  devant 
un  des  yeux  un  prisme  dont  le  sommet  est  dirigé  soit  en  haut  soit 
en  bas. 

Dans  la  pratique,  on  peut  avoir  recours  aux  dispositions  sui- 
vantes :  on  place  devant  le  sujet  observé,  à  une  distance  de  quel- 
ques pouces^  une  feuille  de  papier  sur  laquelle  est  tracée  une  ligne 
droite  verticale  présentant  au  milieu  de  sa  longueur  un  point  d'un 
diamètre  un  peu  plus  grand  que  l'épaisseur  de  la  ligne,  puis  on 
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arme  l'un  des  yeux  d'un  prisme  de  12  à  14  degrés  ayant  sa  base  en 
bas.  Si  la  vision  binoculaire  est  normale,  le  malade  annonce  immé- 
diatement qu'il  voit  une  seule  ligne  verticale  sur  laquelle  se  trou- 
vent deux  points  superposés.  Si,  au  contraire,  la  vision  liiooculaire 
est  troublée  par  insuffisance  musculaire,  le  malade  voit  deux  lignes 


Fig.  S3  et  St.  —  Expériences  de  de  Gnere,  pour  démontrer  rei 

l'insafllBaiice  des  muscles  de  U  convergence  dans  la  myopie. 

parallèles  et  deux  points  situés  à  des  hauteurs  différentes.  SiTinsuf* 
sance  existe  du  côté  de  la  divergence,  ce  qui  est  l'exception,  les 
images  seront  homonymes,  c'est-à-dire  l'image  de  l'œil  gauche, 
située  à  gauche  et  l'image  de  l'œil  droit,  située  à  droite.  Si,  au 
contraire,  rinsuf&sance  existe  du  côté  de  la  convergeace,  les  ima' 
ges  seront  croisées.  L'image  fournie  par  chaque  œil  sera  facile- 
ment distinguée  par  sa  position  relative;  celte  de  l'œil  armé  du 
prisme  sera  la  plus  élevée,  si  le  sommet  du  verre  est  en  haut,  et  la 
moins  élevée  au  contraire,  si  le  sommet  est  en  bas. 

L'insuffisance  une  Fois  constatée  de  ta  sorte,  on  place  successive- 
ment devant  l'un  des  jeux  et  plus  commodément  devant  l'œil  resté 
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libre,  des  prismes  de  plus  en  plus  forts,  en  commençant  par  les 
numéros  3  ou  4  et  dont  Tangle  est  tourné  en  dehors.  Celui  d'en- 
tre eux  qui  ramène  les  deux  lignes  l'une  sur  Tautre  dans  la  situation 
représentée  par  la  figure  53,  mesure  exactement  le  défaut  de  con* 
vergence. 

L'asthénopie  musculaire  s'observe  principalement  dans  les  cas 
de  myopie  croissante.  Lorsque  celle-ci  est  très-élevée,  elle  a  moins 
de  chance  de  se  produire.  La  portée  de  la  vue  est  alors  trop  courte 
pour  que  la  convergence  des  axes  optiques  soit  possible.  Dès  lors, 
la  vision  binoculaire  est  instinctivement  supprimée. 

ARTICLE  VI. 
Marche.  —  Darée* 

On  naît  avec  une  prédisposition  à  la  myopie;  cette  prédisposition 
consiste  en  un  trouble  de  nutrition  sévissant  à  la  fois  sur  la  choroïde 
et  la  sclérotique  et  aboutissant  à  un  amincissement  progressif  de  ces 
deux  membranes  qui  ne  présentent  ]plus  une  résistance  suffisante 
aux  excès  de  pression  intra-oculaire  qui  peuvent  sç  produire.  Chez 
les  sujets  très-jeunes  on  trouve  très-peu  d'atrophie.  Hasner  assure 
cependant  l'avoir  observée  à  un  degré  assez  marqué  chez  des  enfants 
de  quatre  ou  cinq  ans.  Jœger  a  constaté  également  l'existence  de  l'a- 
trophie caractéristique  chez  les  nourrissons  de  mères  myopes.  Mal- 
gré ces  faits  exception oels,  on  peut  admettre  que  pendant  l'enfance, 
l'atrophie  des  membranes  est  peu  appréciable,  même  chez  ceux  qui 
fourniront  plus  tard  un  haut  degré  de  myopie.  Tant  que  Tenfant  ne 
fait  usage  que  de  cette  vision  vague  qui  lui  est  propre,  la  prédis- 
position reste  à  peu  près  stationnaire  ;  mais  dès  que  la  vision  rap- 
prochée est  exercée  d'une  façon  un  peu  soutenue,  l'œil,  par  le 
concours  des  mouvements  de  convergence  et  surtout  des  efiForts 
d'accommodation,  subit  de  fréquentes  poussées  congestives  qui 
Texpiosent  à  des  excès  de  pression  et  provoquent  le  développe- 
ment du  staphylôme  et  de  la  myopie.  Voilà  pourquoi  l'enfant  et 
à  son  défaut  les  parents  font  remonter  la  myopie  à  l'âge  où  l'on  ap- 
prend à  lire  et  à  écrire,  ou  bien  à  une  époque  où  sont  intervenus  des 
travaux  plus  sérieux. 

Toutes  conditions  égales,  plus  la  prédisposition  slaphylomateuse 
sera  marquée,  plus  facilement,  plus  promptement  le  sujet  devien- 
dra myope  ;  et  par  opposition  d'autres  personnes  auront  de  bons 
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yeux  pendant  de  longues  années  et  ne  deviendront  myopes  qu*à 
roccasion  d'exercices  fatigants  sur  des  objets  délicats  ou  dans  de 
mauvaises  conditions  d'éclairage.  G^est  ainsi  que  si  dans  la  majorité 
des  cas  la  myopie  se  déclare  de  cinq  à  huit  ans  quand  Tenfant 
commence  à  travailler,  dans  d'autres,  elle  n'apparaît  qu'au  mo- 
ment où,  devenu  jeune  homme,  il  se  livre  à  des  études  beau- 
coup plus  assidues.  Il  peut  arriver  même  que  la  myopie  reste  à 
l'état  de  prédisposition  pendant  la  plus  grande  partie  de  la  vie  et 
ne  se  déclare  qu'à  l'âge  où  survient  la  presbytie.  Nous  en  avons 
rapporté  deux  exemples  dans  notre  atlas. 

La  myopie  une  fois  déclarée  tend  presque  toujours  à  progresser 
pendant  la  jeunesse,  etcette  progression  est  fréquemment  compliquée 
de  symptômes  d'irritation.  On  peut  dire  que  c'est  la  période  critique 
de  l'œil  myope;  l'avenir  de  la  vision  dépend  de  la  façon  dont  elle 
est  traversée.  Si  la  myopie  n'augmente  pas  trop,  elle  peut  ultérieure- 
ment rester  stationnaire  et  même  légèrement  décroître  dans  un  âge 
avancé  ;  si  au  contraire  elle  se  développe  rapidement,  il  est  difficile  de 
lui  assigner  des  limites  pour  l'avenir.  C'est  donc  à  cette  période  qu'il 
est  important  surtout  de  surveiller  les  yeux  myopes  et  d'échapper 
aux  causes  occasionnelles  que  nous  avons  mentionnées  précédem- 
ment. On  ne  saurait  assez  le  répéter:  toute  myopie,  tant  qu'elle  est 
progressive,  menace  l'avenir.  C'est  dans  ces  conditions  que  l'œil  res- 
sent des  troubles  incommodes,  devient  amblyope  et  assez  sou- 
vent même,  vers  l'âge  de  cinquante  ou  soixante  ans,  quand  ce  n*est 
pas  plus  tôt,  perd  totalement  la  faculté  visuelle  par  suite  d'un  dé- 
collement de  la  rétine,  d'une  hémorrhagie,  d'une  atrophie,  d'une 
dégénérescence  de  la  tache  jaune,  etc.  Dans  un  relevé  statistique  sur 
deux  mille  cinq  cents  myopes,  Donders  trouva  toujours  la  myopie  en 
voie  de  progrès  de  quinze  à  vingt-cinq  ans,  et  la  progression  fut  le 
plussouventd'autant  plus  rapide  que  le  degré  d'amétropie  était  plus 
élevé.  En  aucun  cas  il  ne  constata  de  diminution  ni  chez  les  jeunes 
gens  ni  même  chez  les  hommes,  à  l'exception  toutefois  des  cas  rares 
dans  lesquels  un  spasme  de  l'accommodation  avait  temporairement 
et  accidentellement  élevé  le  degré  de  l'amétropie,  comme  il  arrive  à 
la  suite  de  fatigues  ou  de  l'usage  de  verres  cT)rrecteurs  trop  forts. 

De  la  marche  progressive  de  la  myopie  il  résulte  que  les  degrés 
les  plus  élevés  sont  proportionnellement  plus  fréquents' à  un  âge 
assez  avancé. 

L'état  anatomique  du  fond  de  l'œil  subit  les  mêmes  phases  que 
l'état  dioptrique.  Le  staphylôme  postérieur  se  développe  progrès- 
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sivement  et  atteint  dans  Fâge  mûr  son  maximum  de  développe- 
ment sous  rinfluence  d'un  processus  pathologique  que  Donders 
rattache  au  processus  inflammatoire. 

On  admet  généralement  qu'à  mesure  que  Ton  vieillit,  la  myopie 
tend  à  s'améliorer.  Il  y  a  du  vrai  dans  cette  opinion  populaire.  Mais 
il  importe  de  savoir  comment  et  dans  quelle  mesure.  Par  suite 
d'un  léger  aplatissement  de  la  cornée  et  du  cristallin,  nous  deve- 
nons tous  hypermétropes  vers  quarante-cinq  ou  cinquante  ans,  à  un 

bien  faible  degré  il  est  vrai,  puisqu'il  ne  dépasse  pas  ~  d'après  l'ob- 
servation de  Donders.  L'œil  trop  long  du  myope  se  raccourcit  donc 
par  l'âge  d'une  quantité  correspondante  au  degré  de  l'hypermé- 
tropie sénile,  et  le  punctum  remotum  est  conséquemment  un  peu 
reculé  ;  mais  ce  bénéfice  est  très-peu  de  chose  et  il  frappe  rarement 
l'attention  du  myope.  C*est  dans  l'exercice  de  la  vision  rapprochée 
qu'il  trouve  une  heureuse  immunité.  Par  l'état  de  sa  réfraction 
fixe,  l'œil  myope,  qui  possède  une  accommodation  normale,  voit  dis- 
tinctement de  plus  près  que  l'œil  emmétrope.  Il  en  résulte  une 
atténuation  ou  une  suppression  des  efiets  de  la  presbytie.  Chez  ce 
dernier,  la  limite  de  la  vision  rapprochée,  qui  était  par  exemple  à 
6  pouces,  s'éloignera  à  8,  10,  12  pouces,  de  façon  à  rendre  la  lec- 
ture impossible  sans  lunettes  ;  chez  le  premier  dont  le  punctum 
proocimum  èioXi  rapproché  à  2  pouces  par  exemple,  les  mêmes  de- 
grés de  presbytie  auront  pour  effet  de  le  reculer  à  4,  6  et  8  pouces, 
distances  compatibles  encore  avec  les  exigences  de  la  vision  rappro- 
chée. De  cette  façon  le  myope  ne  devient  presbyte,  ou  mieux  ne  s'a- 
perçoit de  sa  presbytie  que  très-tard,  et  il  s'estime  heureux  de  pou- 
voir se  passer  des  lunettes  devenues  indispensables  pour  de  bons 
yeux.  Ajoutons  encore  que  pendant  la  vieillesse  la  vision  éloignée 
devient  moins  confuse,  ce  qu'il  faut  attribuer  au  resserrement  sé- 
nile de  la  pupille. 


ARTICLE  VII. 


Diagnostic  de  la  myopie. 


Le  diagnostic  de  la  myopie  est  rarement  embarrassant.  L'âge 
du  sujet,  les  renseignements  qu'il  donne  sur  l'état  de  sa  vision, 
l'aspect  de  l'œil  et  de  la  pupille  suffisent  habituellement  pour  en 
faire  reconnaître  l'existence.  S'il  reste  quelque  doute,  on  peut  re- 
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courir  à  la  petite  expérience  suivante  conseillée  par  Sichel  :  on 
commence  par  faire  lire,  à  la  plus  grande  distance  possible,  un  ca- 
ractère ordinaire  d'imprimerie,  puis  on  place  devant  l'œil  observé 
un  verre  concave  un  peu  fort,  du  n°  d2  ou  14  par  exemple  !  Si  le  su- 
jet est  myope,  il  y  verra  plus  distinctement  ;  s'il  ne  l'est  pas,  il  n'y 
verra  plus  du  tout. 

L'emploi  de  notre  optomètre  la  révèle  instantanément. 

Enfin,  le  miroir  ophthalmoscopique  conduit  aussi  à  un  dia- 
gnostic aussi  sûr  que  rapide,  lorsque  la  myopie  est  assez  élevée 
pour  que  le  punctum  remotum  soit  situé  à  6  ou  8  pouces.  Nous 
avons  démontré  (p.  67)  que  dans  ces  conditions  l'image  ren- 
versée du  fond  de  l'œil  se  dessine  dans  l'espace  à  une  dislance 
maximum  de  8  pouces.  Et  cette  image  ainsi  déterminée,  l'œil  de 
l'observateur  placé  derrière  le  réflecteur,  peut  la  voir  pourvu  qu'il 
soit  à  la  distance  de  sa  propre  vision  distincte.  Plus  la  myopie  sera 
forte,  plus  l'image  sera  rapprochée,  petite,  bien  éclairée  et  par 
conséquent  facile  à  voir.  Et  de  même,  moins  elle  sera  élevée,  c'est- 
à-dire  plus  le  punctum  remotum  se  rapprochera  de  6  ou  8  pouces, 
plus  grande  sera  la  distance  à  laquelle  devra  se  placer  l'observateur, 
plus  grande,  plus  confuse  aussi  sera  l'image  extériorée  du  fond  de 
l'œil.  C'est  ainsi  que  les  conditions  mêmes  de  l'observation  au 
miroir  permettent  d'évaluer  approximativement  le  degré  de  la 
myopie. 

L'examen  ophthalmoscopique  par  l'image  renversée  fournitaussi 
des  éléments  au  diagnostic,  en  dehors  de  la  constatation  du  stapby- 
lôme  postérieur,  dont  les  caractères  ont  été  décrits  précédemment 
(p.  J72).  On  sait  que  l'image  indéterminée  du  fond  de  l'œil  est 
plus  ou  moins  éloignée  et  plus  ou  moins  grande,  suivant  la  situation 
de  la  rétine,  par  rapport  au  foyer  du  système  réfringent  (p.  26).  Plus 
Tœil  est  myope,  plus  la  rétine  est  éloignée  du  foyer,  plus  aussi  l'i- 
mage indéterminée  est  rapprochée  et  petite.  11  est  évident  d'autre  part 
que  ia  grandeur  de  l'image  déterminée  est  elle-même  en  rapport  di- 
rect avec  l'étendue  de  l'image  indéterminée.  Celle-ci  étant  d'autant 
plus  petite  que  l'œil  est  plus  myope,  les  dimensions  des  détails  du 
fond  de  l'œil  fournis  par  la  lentille  indiqueront  assez  exactement 
le  degré  de  la  myopie. 

Si  la  pupille  est  large,  on  peut  également  reconnaître  les  hauts 
degrés  de  myopie  par  le  procédé  de  l'image  droite. 

L'examen  à  l'ophthalmoscope  rend  des  services  essentiels  au  dia- 
gnostic :  l"*  lorsqu'il  y  a  une  diminution  de  l'acuité  visuelle  gênante 


DIAGNOSTIC  DE  LA  MYOPIE.  345 

pour  les  épreuves  optométriques  ;  2*"  lorsqu'on  soupçonne  unesi* 
mutation  ou  une  dissimulation  ;  3""  enfin  chez  les  enfants  dont  on  ne 
peut  attendre  de  réponses  exactes. 

La  myopie  peut  être  confondue  avec  Tamblyopie.  Dans  les  deux 
cas,  en  effet,  le  malade  ne  peut  lire  qu'en  rapprochant  plus  ou 
moins  les  objets;  mais  c'est  dans  un  but  différent.  L'amblyope  le 
fait  pour  augmenter  l'angle  visuel,  et  obtenir  de  plus  grandes  ima- 
ges rétiniennes;  le  myope,  pour  ramener  les  objets  dans  le  champ 
de  sa  vision  distincte.  Dès  lors  la  distinction  est  facile  à  établir.  Puis- 
que l'amblyope  ne  cherche  en  se  rapprochant  qu'à  grandir  les  ima- 
ges rétiniennes,  il  doit  exister,  au  point  de  vue  de  la  netteté  de  la  vi- 
sion, un  rapport  constant  entre  la  grandeur  des  objetset  la  distance 
à  laquelle  ils  sont  vus.  Ainsi,  toutes  conditions  d'éclairage  égales 
d'ailleurs,  un  amblyope  qui  voit  nettement  à  un  pied  le  n"*  8  de  l'é- 
chelle devra  voir  aussi  nettement  le  n*"  16  à  2  pieds.  C'est  ce  que 
l'observation  démontre.  11  n'en  est  plus  du  tout  de  même  lorsqu'il 
s'agit  de  la  myopie.  Quelle  que  soit  la  grandeur  de  l'objet,  il  ne 
pourra  donner  que  de  grandes  images  confuses  s'il  est  situé  au  delà 
du  punctum  remotum.  Un  procédé  pratique  très-expéditif  suffit  pour 
lever  toute  difficulté  :  c'est  l'épreuve  par  le  verre  concave.  Un  nu- 
méro de  moyenne  valeur,  12  ou  16  par  exemple,  améliore  la  vi- 
sion si  Tœil  est  myope;  s'il  est  amblyope  au  contraire,  il  y  verra 
beaucoup  moins  ou  n'y  verra  plus  du  tout,  parce  que  le  verre  con- 
cave a  pour  effet  de  diminuer  l'éclairage  et  l'étendue  des  images 
rétiniennes.  Mais  ces  deux  états  se  trouvent  souvent  réunis.  Dans  ces 
cas,  l'existence  de  la  myopie  est  également  constatée  par  l'emploi 
du  verre  concave^  seulement  celui-ci  ne  corrige  qu'incomplètement 
le  défaut.  Ainsi  le  n""  20  de  l'échelle,  par  exemple,  qui  doit  être  lu 
à  20  pieds  par  un  œil  normal,  ne  deviendra  distinct  pour  le  myope 
amblyope  armé  du  verre  concave  qui  lui  convient  le  mieux,  qu'à  15, 
iO  pieds  ou  même  beaucoup  moins. 

Le  myope  atteint  d'amblyopie  rapproche  les  objets  de  l'œil  plus 
que  ne  le  comporte  l'état  de  sa  réfraction  afin  d'obtenir  de  plus  gran- 
des images,  mais  cette  ressource  précaire,  en  provoquant  d'inces- 
sants efforts  de  convergence  et  d'accommodation,  a  pour  conséquence 
inévitable  l'accroissement  de  la  double  infirmité. 
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ARTICLE  Vin. 
Détermination  ou  mesure  de  la  myopie. 

La  mesure  de  la  myopie  est  très-importante  au  point  de  vue  cli- 
nique, puisque  c'est  sur  elle  surtout  que  reposent  les  bases  du  trai- 
tement à  intervenir. 

Pour  l'obtenir,  on  peut  se  borner  à  faire  fixer  un  petit  objet  bîea 
éclairé  tel  qu'un  fil,  un  fin  caractère  d'imprimerie,  etc.,  puis  à  le 
rapprocher  jusqu'à  ce  que  la  vision  devienne  distincte  :  la  distance 
à  laquelle  il  se  trouve,  évaluée  en  pouces,  exprime  le  degré  de  la 
myopie.  Cette  évaluation  n'est  qu'approximative,  et  ses  résultats 
varient  en  particulier  avec  l'âge  du  sujet.  Le  myope  qui  devient 
vieux  préfère  lire  à  une  distance  relativement  plus  grande,  tandis 
que  pendant  la  jeunesse,  doué  d'une  accommodation  puissante,  il 
éprouve  un  certain  bien-être  à  ramener  l'objet  vers  son  punctum 
proximuniy  ce  qui  conduit  à  trouver,  par  cette  épreuve,  un  degré 
de  myopie  trop  élevé. 

On  arrive  mieux  au  but  par  l'essai  direct  des  verres  concaves. 

Cette  méthode  consiste  à  chercher  le  verre  concave  le  plus 
faible  qui  rende  la  vision  éloignée  aussi  nette  que  possible.  Afin 
d'y  arriver  plus  vite,  il  est  bon  tout  d'abord  de  déterminer  approxi- 
mativement le  punctum  remotum,  en  éloignant  progressivement  de 
l'œil  un  caractère  d'imprimerie,  suffisamment  gros  pour  être  vu 
distinctement  par  un  emmétrope,  et  en  s'arrétant  au  point  où  la 
vision  cesse  d'être  nette.  La  distance  en  pouces  indique  le  numéro 
du  verre  dont  il  faudra  d'abord  faire  usage.  On  recommande  au 
malade  ainsi  pourvu  de  viser  les  tableaux  de  Téchelle  typographi- 
que, puis  on  substitue  à  ce  numéro  d'autres  numéros  de  plus  en 
plus  faibles  en  demandant  à  chaque  épreuve  si  la  vision  est  de- 
venue plus  nette  ou  si  elle  est  Testée  la  même.  On  continue  l'expé- 
rience jusqu'à  ce  que  la  netteté  soit  moindre  qu'avec  les  verres 
essayés  immédiatement  auparavant.  Il  est  utile  même  d'essayer 
encore  des  numéros  plus  faibles  et  de  ne  s'arrêter  qu'à  celui 
avec  lequel  la  vision  est  beaucoup  moins  nette,  l'expérience  ayant 
appris  qu'on  ne  saurait  prendre  trop  de  précautions,  parce  que, 
avec  une  bonne  accommodation,  l'effet  de  verres  trop  forts  est  fa- 
cilement déguisé. 

Quelquefois  les  verres  primitivement  choisis  sont  trop  faibles,  ce 
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que  Ton  reconnaît  à  ce  que  les  numéros  suivants  rendent  la  vision 
moins  nette. 

On  les  remplace  alors  par  des  numéros  de  plus  en  plus  forts, 
jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  produise  plus  d'amélioration;  mais  avant  de 
terminer  il  est  bon  de  s'assurer  encore  si  un  verre  un  peu  plus 
faible  que  le  dernier  essayé  ne  donne  pas  un  résultat  aussi  satis- 
faisant. 

Il  importe  de  ne  pas  oublier  que  la  distance  de  l'œil  au  verre  exerce 
une  influence  sur  l'action  de  ce  dernier.  A  mesure  que  cette  dis- 
tance augmente,  l'effet  optique  diminue.  Ce  résultat  dérive  directe- 
ment de  la  marche  des  rayons  lumineux  à  travers  les  lentilles.  Les 
rayons  parallèles,  après  avoir  traversé  un  verre  concave,  ont  la  même 
direction  que  s'ils  provenaient  d'un  point  situé  de  l'autre  côté  de  la 
lentille  à  unedistance  égale  à  la  distance  focale.  Ce  point  est  évidem* 
ment  éloigné  de  l'œil  de  cette  distance  focale  augmentée  de  la  distance 
de  l'œil  au  verre  :  ainsi  un  verre  |  tenu  à  un  pouce  de  l'œil  est 

égal  à  un  verre  ^,  mais  avec  cette  différence  que  les  images  sont 

plus  petites.  C'est  donc  le  n*  9  qui  devra  être  choisi  s'il  est  appli- 
qué contre  l'œil  aussi  immédiatement  que  possible. 

L'influence  exercée  sur  l'action  des  verres  par  la  distance  à 
laquelle  on  les  place,  peut  être  utilisée  pour  voir  rapidement  si  le 
verre  essayé  est  trop  fort  ou  trop  faible.  S'il  est  trop  fort  la  vision 
n'en  est  pas  moins  nette  quand  on  l'éloigné  un  peu.  S'il  est  trop 
faible,  le  malade  verra  plus  nettement  en  le  rapprochant  davan- 
tage de  l'œil.  Toutefois  ce  caractère  n'a  rien  d'absolu,  parce  que, 
tant  que  le  myope  a  son  accommodation  intacte,  il  tiendra  de  pré- 
férence contre  l'œil  un  verre  même  trop  fort  de  façon  à  avoir  des 
images  rétiniennes  plus  grandes. 

La  détermination  peut  se  faire  sur  les  deux  yeux  à  la  fois,  à 
moins  toutefois  que  l'on  n'ait  quelque  raison  de  croire  à  une  inégalité 
notable  entre  eux.  Dans  ce  cas  il  faut  procéder  monoculairement  et 
commencer  par  l'œil  réputé  le  meilleur. 

Il  arrive  parfois  que  des  personnes  qui  ne  sont  pas  myopes  croient 
voir  plus  distinctement  les  objets  éloignés  avec  des  verres  concaves. 
Cette  illusion  provient  de  ce  que  les  dimensions  réduites  des  lettres 
et  des  petits  objets,  leur  paraissent  agréables  et  les  conduisent  à  en 
vanter  la  netteté.  «Je  vois  plus  petit,  disent-elles,  mais  je  vois  mieux.» 
Ce  renseignement  a  toujours  besoin  d'être  sanctionné  par  l'épreuve 
de  l'échelle  typographique.  Toutefois,  dans  quelques  cas,  les  objets 
se  voient  réellement  mieux  avec  des  verres  concaves,  bien  que  le 
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sujet  ne  soit  pas  myope.  Il  en  est  ainsi  surtout  dans  les  cas  d'opa- 
cités  diffuses  de  la  cornée,  parce  que  le  resserrement  de  la  pupille, 
conséquence  des  efforts  d'accommodation  provoqués  par  le  verre 
concave,  diminue  la  diffusion.  L'effet  est  surtout  sensible  lorsque 
l'opacité  est  circonscrite  et  placée  de  telle  sorte  qu'elle  ne  trouble  la 
vision  directe  qu'autant  que  la  pupille  a  de  certaines  dimensions  : 
dans  ces  conditions  le  verre  concave  peut  donner  une  augmenta- 
tion considérable  du  pouvoir  visuel.  Il  est  à  peine  utile  d'ajouter 
que  ce  résultat  n'est  possible  qu'autant  que  l'accommodation  pos- 
sède une  amplitude  suffisante.  La  myopie  réelle  peut  être  con- 
fondue avec  un  état  de  spasme  du  muscle  ciliaire  qui  crée  un  véri- 
table état  myopique  amélioré  par  des  verres  concaves. 

Par  opposition,  une  myopie  réelle  peut  passer  inaperçue  à  Fé- 
preuve  des  verres.  L'erreur  est  surtout  à  craindre  lorsqu'il  existe  une 
notable  diminution  de  l'acuité  visuelle,  parce  qu'alors,  ce  que  le 
verre  négatif  fait  gagner  en  netteté,  il  le  faii  perdre  en  diminuant  les 
images  rétiniennes.  C'est  pour  cette  raison  que  dans  les  hauts  de- 
grés de  myopie,  un  verre  faible  est  souvent  préféré  à  un  verre  qui 
exprime  la  correction  totale.  Il  en  est  surtout  ainsi  lorsque  la  pu- 
pille est  petite. 

Il  importe,  pendant  l'essai  des  verres,  de  faire  ouvrir  largement 
les  yeux,  alBn  d'empêcher  le  clignement  des  paupières  si  fréquent 
chez  les  myopes,  qui  aurait  l'inconvénient  de  masquer  en  partie 
l'amétropie. 

Les  détails  qui  précèdent  montrent  combien  la  détermination  par 
les  verres  comporte  de  précautions  pour  échapper  à  l'erreur. 

L'un  des  principaux  avantages  de  notre  optomètre,  c'est  de  sup- 
primer les  écueils  qui  entourent  cette  recherche.  En  faisant  dé- 
filer devant  l'œil  des  verres  de  valeur  différente,  on  change  brus- 
quement et  la  direction  des  rayons  lumineux  et  la  grandeur  des 
images,  double  condition  éminemment  propre  à  solliciter  l'accom- 
modation et  à  fausser  le  résultat.  Au  contraire,  en  faisant  viser  dans 
l'instrument  une  image  virtuelle,  dont  les  dimensions  varient 
très-peu  et  dont  les  rayons  ne  changent  de  direction  que  d'une 
façon  presque  insensible,  on  place  Tœil  dans  les  conditions  les  plus 
favorables  pour  obtenir  une  détente  complète  de  l'accommo- 
dation. 

Nous  avons  indiqué  précédemment  (p.  309),  comment  il  fallait 
procéder  à  cette  opération. 
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ARTICLE     IX. 
Traitement. 

Le  traitement  de  la  myopie  n'est  point  curatif  ;  il  a  pour  objet 
principal  le  choix  des  verres  correcteurs  qui  répondront  le  mieux 
aux  deux  indications  suivantes  : 

l*"  Placer  le  sujet  dans  les  meilleures  conditions  pour  prévenir 
ou  atténuer  le  développement  de  la  myopie  ;  2''  lui  restituer  autant 
que  possible  les  avantages  de  la  vue  normale. 

L'observation  a  démontré  que  la  production  et  le  développement 
du  staphylôme  postérieur,  cause  de  la  myopie,  sont  favorisés  par 
une  application  de  la  vue  à  des  objets  rapprochés,  en  raison  des 
efforts  de  l'accommodation,  de  la  position  inclinée  de  la  tête  et 
surtout  des  mouvements  de  convergence  des  axes  optiques  qu'un 
semblable  exercice  impose.  Il  importe  donc  beaucoup  de  donner  au 
myope  des  lunettes  qui  le  fassent  voir  distinctement  à  une  certaine 
distance  et  lui  permettent  de  lire  à  14  ou  16  pouces  par  exemple. 
Pour  contrarier  la  tendance  qu'a  le  jeune  myope  à  rapprocher  les 
objets  en  deçà  du  point  qui  lui  est  nécessaire,  il  est  fort  utile,  sur- 
tout au  début  des  études,  d'employer  des  mesures  qui  le  contrai 
gnent  à  ne  travailler  qu'à  cette  distance  de  14  à  16  pouces,  en  To- 
bligeant  soit  à  tenir  le  livre  à  la  main,  soit  à  se  servir  pour  écrire 
d'un  pupitre  élevé.  Des  vertus  curatives  ont  même  été  attribuées  à 
ce  pupitre.  En  1840,  Berthold  prétendit  qu'il  guérissait  les  myopies 
légères  par  l'emploi  méthodique  d'un  certain  pupitre,  décoré  du 
nom  pompeux  de  myopodiortholicon^  qui  obligeait  le  myope  à  se  te- 
nir à  une  distance  de  plus  en  plus  grande  des  objets  d'étude.  Ce  pu- 
pitre a  été  vainement  essayé  dans  ce  but  en  Allemagne;  mais  s'il 
ne  guérit  pas,  il  impose  de  bonnes  habitudes. 

L'attitude  inclinée  de  la  tête  et  du  tronc,  qui  gêne  la  circulation 
de  retour  dans  les  jugulaires  plus  ou  moins  comprimées,  qui  occa- 
sionne une  stase  du  sang  dans  le  système  veineux  céphalique,  et 
par  conséquent  dans  l'œil,  de  façon  à  augmenter  la  pression  intra- 
oculaire,  a  été  signalée  par  Donders  comme  la  cause  prochaine  de 
ces  symptômes  d'irritation,  qui  accompagnent  d'ordinaire  la  myo- 
pie progressive.'  C'est  au  même  titre  que  les  travaux  graphiques 
sur  une  surface  plane,  un  éclairage  incomplet,  défectueux,  de 
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même  que  toute  occupation  qui  expose  à  Taccélération  des  mou- 
vements du  cœur,  sont  très-nuisibles  pour  les  yeux  myopes.  Il  en 
est  de  même  de  toutes  les  causes  de  congestion  céphalique  et  ocu- 
laire, telles  qu'un  travail  trop  longtemps  prolongé,  l'action  d'une 
lumière  trop  vive,  la  lecture  dans  un  milieu  trop  chauffé,  elc.  Pour 
atténuer  ces  fâcheux  effets,  il  est  utile  que  le  travail  soit  interrompu, 
chaque  demi-heure,  pendant  quelques  minutes. 

Le  choix  des  lunettes  pour  le  myope  est  de  la  plus  haute  im- 
portance. En  usant  de  verres  peu  appropriés,  il  court  un  véritable 
danger  en  raison  de  la  tension  oculaire  qu'ils  peuvent  provoquer 
et  de  Taccroissement  du  staphylôme  qui  en  est  la  conséquence.  Un 
préjugé  populaire,  profondément  enraciné,  fait  redouter  l'usage  des 
verres  trop  forts  ;  ce  sentiment  de  défiance  est  surtout  légitime  en  ce 
qui  concerne  la  myopie,  bien  que  dans  des  cas  nombreux  il  puisse 
être  aussi  nuisible  à  un  œil  myope  de  ne  point  porter  de  lunettes  ou 
d'en  porter  de  trop  faibles. 

On  pourrait  croire  qu'il  suffit  de  neutraliser  chaque  degré  de 
myopie  pour  obtenir  tous  les  avantages  de  la  vue  normale.  Mais 
il  n'en  est  rien  dans  la  plupart  des  cas.  .L'organe  ainsi  corrigé  voit 
bien  de  loin  comme  l'emmétrope,  mais  le  fonctionnement  de  son 
acconimpdation  en  est  profondément  troublé  ;  d'autre  part,  l'acuité 
visuelle  est  assez  souvent  affaiblie,  etc.  La  conduite  à  tenir  doit 
ayant  tout  s'inspirer  des  circonstances  particulières  dans  lesquelles 
chaque  malade  se  trouve  placé  ;  malheureusement  elles  se  prêtent 
difficilement  à  rétablissement  de  règles  fixes,  définies  et  propres  à 
servir  de  guide  dans  la  pratique. 

Pour  se  rapprocher  le  plus  possible  du  but,  le  mieux  est  encore, 
à  l'exemple  de  Donders,  de  partager  les  myopies  à  gouverner  en 
deux  groupes  ;  dans  l'un  figurent  celles  que  l'on  peutcorriger  corn- 
plétement:  dans  l'autre,  celles  qui  ne  doivent  être  corrigées  qu'in- 
complètement ou  qui  ne  doivent  pas  l'être  du  tout. 

Premier  groupe,  — :  Correction  totale.  La  correctic[n  totale  offre 
l'avantage  de  replacer  l'œil  dans  les  conditions  de  l'enmdétropie  et 
de  rétablir  le  rapport  normal  entre  raccommodation  et  la  conver- 
gence, rapport  si  profondément  troublé  par  l'état  myopique  en 
raison  du  peu  d'éloignement  du  punctum  remotum.  Il  est  d'ob- 
servation que  la  correction  totale  appliquée  à  propos  et  suivant 
les  sages  préceptes  de  Donders  et  de  Gyd^fe  est  le  moyen  le  plus 
puissant  pour  rendre  l|i  myopie  stationnaire  ,  t)u  pour  retar- 
der consiidérablement  son  développement, .  parce  que  la  conver- 
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gence    excessive   et   Tattitude  inclinée  de  la   tête  sont  évitées. 

La  correction  totale  convient  aux  faibles  degrés  de  myopie  (  ^  ou 

tout  au  plus—))  pourvus  d'une  accommodation  entière  et  d'une 

acuité  visuelle  normale.  Elle  devra  être  prescrite  [e  plus  tôt  possi- 
ble, parce  que  pendant  la  jeunesse  l'accommodation  est  plus  puis- 
sante, plus  souple,  parce  que  surtout  les  mauvaises  habitudes  telles 
que  le  rapprochement  exagéré  des  objets,  l'inclinaison  de  la  tête, 
etc.,  ne  sont  pas  encore  contractées.  Plus  tard,  chez  le  myope  ar- 
rivée un  certain  âge,  ces  habitudes  sont  tellement  invétérées,  qu'el- 
les rendent,  même  dans  les  cas  légers,  la  correction  totale  mena* 
çante  pour  l'avenir  de  l'œil. 

Quand  les  personnes  faiblement  myopes  sont  habituées  dès  l'en- 
fance à  porter  des  verres,  leurs  yeux  sont  en  toiit  point  semblables 
à  ceux  de  l'emmétrope  et  la  myopie  peut  rester  stationnaire.  Don- 
ders  a  pu  suivre  des  myopes  auxquels  les  mêmes  verres  ont  pu  suf- 
fire pendant  de  longues  années  (de  dix-sept  à  quarante-cinq  ans).  A 
l'âge  seulement  où  les  emmétropes  ont  besoin  de  verres  convexes  et 
même  quelques  années  plus  tard,  les  mêmes  verres  deviennent  un 
peu  trop  forts;  il  suffit  de  les  diminuer  de  quelques  numéros,  ce  qui 
aura  d^autant  moins  d'inconvénients  que  l'étroitesse  de  la  pupille 
propre  à  cet  âge  remédiera  d'une  façon  suffisante  au  défaut  de  net- 
teté delà  vision  éloignée.  Pendant  la  vieillesse,  le  myope,  qui  en  a 
une  longue  habitude,  peut  encore  continuer  l'usage  de  ses  lunettes 
en  prenant  le  soin  dé  les  mettre  de  côté  pour  la  vision  rappro- 
chée. 

Lorsque  la  myopie  est  à  un  degré  un  peu  plus  élevé,  ^  et  même 

J^  ,  .on  peut  encore  tenter  la  correction  totale  si  le  sujet  est  jeune, 

raccommodation  et  l'acuité  visuelle,  intactes.  Mais  dans  ces  cas 
il  faut  aller  progressivement,  conseiller  d'abord  des  verres  plus 
faibles,  puis  lés  remplacer  au  bout  de  quelques  mois  par  des  numé- 
ros plus  forts  corrigeant  complètement.  Si  on  donne  d'emblée  ces 
derniers,  il  survient  le  plus  souvent  un  sentiment  de  fatigue  (as- 
thénopie)  pendant  la  vision  rapprochée.  Toutefois  il  existe  à  cet  égard 
de  grandes  différences  suivant  les  personnes,  ce  qu'il  faut  attribuer 
aux  variations  de  l'amplitude  de  Taccommodation. 

A  mesure  que  le  myope  avance  en  âge,  la  correction  totale,  dans 
tous  les  cas,  est  de  moins  en  moins  indiquée  :  on  peut  cependant  la 
tenter  à  la  rigueur  tant  que  l'accommodation  reste  entière,  pourvu 
que  l'on  exerce  une  surveillance  attentive  et  prolongée.  Si,  malgré  la 
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correction,  la  convergence  exagérée,  Tattitude  inclinée,  la  vision 
Irès-rapprochée  des  objets  persistent  sous  la  pression  de  Thabitude 
acquise,  il  faut  se  hâter  de  suspendre  Tusage  de  lunettes  qui  devien- 
draient rapidement  dangereuses.  Pour  peu  même  que  la  myopie  ait 
fait  des  progrès  sous  cette  influence,  il  est  indispensable  de  proscrire 
tout  travail  un  peu  minutieux  pendant  un  certain  temps. 

Pour  jouir  de  tous  les  avantages  de  la  correction  totale,  il  est 
indispensable  de  porter  dçs  lunettes  et  de  ne  jamais  les  quitter  : 
prescription  à  laquelle  s'astreint  aisément  le  myope  en  raison  des 
avantages  qu'il  y  trouve. 

11  est  à  peine  utile  d'ajouter  que  la  correction  pourra  toujours 
être  totale,  lorsque  l'on  ne  se  sert  des  verres  que  pour  la  vision  à 
grandes  distances  et  le  plus  habituellement  sous  la  forme  d'un 
pince-nez  ou  d'une  face  à  main,  que  Ton  tient  par  intervalles  de- 
vant les  yeux.  Dans  ces  conditions  l'accommodation  est  au  repos  et 
l'emploi  des  verres  ne  saurait  être  nuisible. 

Deuxième  groupe.  —  Correction  partielle.  La  correction  par- 
tielle doit  être  appliquée  toutes  les  fois  qu'il  n'est  pas  possible  ou 
prudent  de  faire  autrement.  Pouren  juger,  on  tiendrasurtout  compte 
des  circonstances  suivantes  : 

V  Du  degré  delà  myopie,  —  Lorsqu'elle  atteint  |  et  au-dessus,  la 
correction  totale,  fût-elle  appliquée  de  bonne  heure  et  supportée 
sans  asthénopie,  n'est  pas  commode  pour  les  travaux  minutieux, 
parce  que  les  images  sont  trop  diminuées.  Il  est  préférable  de 
reculer  le  punctum  remotum  à  12  ou  18  pouces  à  l'aide  de  verres 
montés  en  lunettes.  D'autres  verres,  égaux  à  la  différence  entre 
cette  correction  partielle  et  la  correction  totale,  seront  en  même 
temps  choisis  et  ajoutés  aux  précédents  pour  la  vision  à  grande 
distance,  sous  la  forme  d'un  lorgnon  ou  d'un  pince-nez,  qui 
s'adapte  sur  les  verres  de  lunettes.  L'idée  que  cette  combinaison 
peut  être  funeste  aux  yeux  est  un  préjugé  dénué  de  fondement. 

2°  De  r amplitude  de  V accommodation  relative.  —  Le  défaut  d'am- 
plitude d'accommodation  peut  provenir  de  l'âge  du  sujet  :  ainsi 
tel  degré  de  myopie,  ^  par  exemple,  pourra  être  corrigé  complète- 
ment chez  l'enfant;  il  n'en  sera  plus  de  même  chez  l'homme  de 
trente  ans.  Le  même  défaut  d^amplitude  peut  résulter  du  degré  delà 
myopie.  Plus  ce  degré  est  élevé,  plus  le  trouble  est  profond  entre 
la  convergence  et  l'accommodation.  En  raison  du  peu  de  portée  de 
la  vue,  le  pouvoir  accommodatif  est  relativement  excessif,  ce  qui 
conduit  à  le  maintenir  le  plus  possible  dans  le  relâchement.  Il  en 
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résulte  que  pour  chaque  degré  deconvergence^reffort  accommodatif 
est  beaucoup  moindre  que  dans  Toeil  normal.  Si  à  un  moment  donné 
on  corrige  complètement,  Taccommodation  devient  insuffisante  peu* 
dant  la  vision  rapprochée.  Dans  ces  conditions  il  faut  s'en  tenir  à  des 
verres  qui  reculent  le  punctum  remotum  à  24  ou  30  pouces.  S*ils 
fatiguent  pour  le  travail,  on  en  diminuera  encore  la  force.  Ce  n*est 
qu'après  plusieurs  mois  qu'il  sera  prudent  d^examiner  de  nouveau 
s'il  est  possible  de  prendre  un  numéro  plus  haut  sans  provoquer  de 
Tasthénopie. 

3*  De  t acuité  de  la  vision.  —  De  Grœfe  a  particulièrement  insisté 
sur  le  danger  de  donner  des  verres  trop  forts  pour  la  vision  rappro* 
chée,  lorsque  l'acuité  est  diminuée.  Sous  leur  influence,  les  objets 
et  souvent  les  caractères  d'imprimerie  paraissent  trop  petits,  et,  pour 
les  voir  sous  un  angle  visuel  plus  grand,  le  myope  amblyope  les 
rapproche  le  plus  qu'il  peut,  ce  qui  le  conduit  à  de  violents  efforts 
d'accommodation.  Mais  d'un  autre  côté  ces  mêmes  yeux  dépourvus 
de  verres  convergent  trop.  11  y  a  là  deux  écueils  en  vue  desquels  on 
fera  sagement  de  proscrire  les  travaux  un  peu  délicats. 

La  circonstance  la  plus  favorable  que  l'on  puisse  rencontrer  est 
celle  dans  laquelle  un  seul  œil  est  employé  pour  la  vision  rappro^ 
chée.  II  existe  alors  beauco^ip  moins  d'inconvénients  à  lire  sans  lu- 
nettes. Pour  éviter  Tattitude  inclinée,  Donders  recommande  toute^* 
fois  de  tenir  le  livre  à  la  main  et  d'écrire  le  moins  possible. 

Pour  les  degrés  très-élevés  de  myopie,  compliqués  d'une  dimi- 
nution de  l'acuité  de  la  vision,  ce  qui  est  à  peu  près  constant,  il 
n'existe  plus  d'autre  ressource  que  l'usage  momentané  soit  du 
verre  conique  de  Steinheil  qui  équivaut  à  une  petite  lunette  de 
Galilée,  soit  d'un  verre  qui  corrige  incomplètement  et  dont  on 
se  sert  concurremment  avec  une  loupe  qui  permet  de  tenir  les 
objets  plus  éloignés  :  on  trouve  aussi  un  certain  avantage  à  placer 
ce  verre  dans  une  monture  sténopéique  destinée  à  limiter  les 
cercles  de  diffusion. 

Toutes  les  fois  qu'il  existe  des  raisons  pour  ne  pas  tenter  la  cor- 
rection totale,  on  se  borne  à  choisir  des  verres  qui  reculent  la 
limite  éloignée  un  peu  au  delà  de  la  distance  à  laquelle  se  trouve 
l'instrument  de  travail.  C'est  ainsi  par  exemple  que  des  personnes 
qui  lisent  sans  lunettes  pourront  avoir  besoin,  pour  déchiffrer  de 
la  musique,  de  verres  qui  éloignent  r  à  18  ou  24  pouces.  La  même 
précaution  est  souvent  très-utile  pour  écrire,  afin  d'empêcher  la 
position  inclinée  çt  la  convergence. 

Î3 
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*  Chez  les  sujets  âgés  qui  n'ont  plus  qu'une  accommodation 
affaiblie,  on  doit  user  de  précautions,  lors  même  qu'ils  ont  déjà 
porté  des  lunettes.  S'il  existe  en  outre  une  diminution  de  l'a- 
cuité yisuelle,  l'embarras  grandira  encore.  Le  myope  lira  bien  les 
plus  fins  caractères  à  3  ou  4  pouces,  mais  il  sera  tout  surpris  de 
ne  pouvoir,  ayec  ses  lunettes,  lire  de  gros  caractères  à  20  ou  24 
pouces,  parce  qu'il  ne  se  rend  pas  compte  que  la  distance  est  cinq 
ou  six  fois  plus  grande,  et  que  les  images  sont  diminuées  par  les 
verres  concaves.  Le  seul  parti  à  prendre  est  de  n'exercer  ses  yeux 
que  sur  des  objets  suffisamment  gros,  ou  d'employer  concurrem- 
ment des  verres  concaves  qui  reculent  le  punctum  remotum  à  la 
distance  indispensable^  et  une  loupe  qui  grandit  les  images* 

ARTICLE  X. 
Traitement  des  complications. 

a.  Le  myope,  pendant  la  jeunesse  de  préférence,  est  fréquem- 
ment éprouvé  par  un  sentiment  de  gêne  et  de  fatigue  oculaires,  sur- 
tout le  soir  après  une  journée  de  travail.  Pour  y  remédier,  les 
moyens  hygiéniques,  le  repos,  seront  employés  tout  d'abord  :  un 
bandeau  imbibé  d'eau  fraîche  et  légèrement  compressif  sera 
maintenu  sur  les  yeux  pendant  une  demi-heure  ou  une  heure, 
matm  et  soir.  Une  douche  chaque  soir  sur  les  paupières  closes 
avec  le  pulvérisateur  est  souvent  utile.  Si  les  symptômes  persis- 
tent, quelques  dérivatifs  intestinaux,  des  embrocations  stimulantesi 
avec  des  liquides  peu  volatils,  sur  les  tempes  et  le  front,  seront 
essayés.  Lorsque  la  myopie  fait  des  progrès,  un  temps  de  repos  est 
indispensable.  Au  moment  de  reprendre  son  travail,  le  myope, 
s'il  a  une  myopie  faible,  laissera  momentanément  ses  lunettes  de 
côté,  même  lorsqu'il  en  a  une  longue  habitude  ;  et  si  la  myopie 
est  élevée,  il  choisira  des  verres  propres  à  ramener  exactement  le 
punctum  remotum  a  la  distance  de  10  à  12  pouces.  L'attitude  de  la 
tête  sera  dans  ces  conditions  plus  scrupuleusement  surveillée. 

Quand  il  y  a  lieu  de  craindre  un  spasme  de  l'accommodation,  on 
prescrit  l'atropine  et  on  en  continue  l'usage  pendant  quelques  jours, 
ce  qui  oblige  à  placer  les  objets  à  la  distance  du  punctum  remotum, 
La  convergence  est  de  ce  fait  diminuée  :  des  verres  teintés  sup- 
priment aisément  ce  qu'un  éclairage  trop  intense,  pour  une  large 
pupille,  peut  avoir  d'offensant.  Dans  les  cas  rebelles,  la  ventouse 
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Heurteloup  parait  avoir  donné  de  bons  résultats.  Chez  quelques  su- 
jets, ces  symptômes  dHrritation  se  reproduisent  fréquemment  quoi 
que  Ton  fasse.  L'état  du  malade  est  alors  assez  sérieux  pour  qu'on 
rengage  à  s'éloigner  de  toute  profession  qui  exige  un  travail  mi- 
nutieux et  assidu. 

b.  L'insuffisance  des  droits  internes,  à  laquelle  on  a  attaché  peu 
d'importance  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  été  bien  étudiée  par  de  Grœfe, 
mérite  une  attention  sérieuse,  car  elle  peut  aboutir  à  un  strabisme 
relatif  et  même  à  un  strabisme  divergent  absolu.  Cette  complication, 
une  fois  déclarée,  s'accroit  de  jour  en  jour  quand  la  myopie  est 
progressive,  ce  qui  est  la  règle.  Dans  les  cas  les  moins  favorables,  la 
mobilité  du  globe  est  si  restreinte  qu'il  se  produit  à  la  fois  insuffi* 
sance  interne  et  externe. 

L'indication  qui  se  présente  d'elle-même  consiste  à  conseiller  des 
verres  concaves  qui  éloignent  la  limite  de  la  vision  distincte  à  une 
distance  de  12  à  16  pouces,  et  obligent  à  tenir  les  objets  aussi  loin 
que  possible  des  yeux. 

Mais  il  est  des  cas  dans  lesquels  les  verres  concaves  provoque'* 
raient  précisément  cette  insuffisance.  Ces  cas  sont  représentés  par 
les  hauts  degrés  de  myopie  dans  lesquels  la  vision  binoculaire,  pour 
remédier  à  une  asthénopie  inévitable,  a  été  supprimée  instinctive- 
ment, d'abord  en  condamnant  au  repos  l'œil  le  plus  myope,  et  en* 
suite  en  le  déviant  en  dehors.  Vient-on  à  la  rendre  possible  de  nou- 
veau par  l'emploi  de  verres  concaves,  on  fait  naître  inévitablement 
l'insuffisance,  car  après  une  période  plus  ou  moins  longue  d'inac- 
tivité, Tasthénopie  existe  pour  tous  les  degrés  de  convergence. 

Comme  rien  n'est  plus  dangereux  pour  l'avenir  de  la  myopie 
que  cette  asthénopie,  en  raison  des  efforts  de  convergence  qui  en 
sont  la  conséquence,  il  est  préférable  le  plus  souvent  d'abandon- 
ner les  choses  à  elles-mêmes  et  de  respecter  la  déviation  en  de- 
hors qui  fait  cesser  le  mal  en  produisant  un  strabisme  diver- 
gent relatif.  De  Grsefe  réserve  ce  parti  de  l'abstension  pour 
les  cas  de  myopie  excessive.  Donders  propose  un  moyen  terme 
qui  consiste  à  permettre  la  lecture  sans  verres,  et  par  consé- 
quent avec  un  seul  œil,  et  pour  l'écriture  et  d'autres  travaux  qui 
exigent  moins  de  convergence,  l'usage  de  verres  prismatiques  con- 
caves, dans  le  but  surtout  d'échapper  à  l'attitude  inclinée  de  Id 
tête  que  Ton  doit,  selon  son  opinion,  éviter  à  tout  prix.  L'effet  du 
verre  concave  sera  d'éloigner  le  punctum  remotum  à  12  ou  14  pou-" 
ces;  l'effet  du  prisme,  de  reculer  l'image  virtuelle  de  l'objet. 
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Un  objet  A  [fig.  S5)  placé  à  une  petite  distance,  4  pouces  par 
exemple,  des  yeux  myopes,  O,  0',  ne  peut  être  vu  binoculairement 
qu'autant  que  les  axes  optiques  se  rencontreront  en  A,  de  façon  à 


Fig.  55.  —  Des  ellets  optique»  opérés  pur  la  drviatjnn  prismatique. 

produire  l'angle  de  convergence  RAR.  Si  l'on  interpose  les  prismes 
PF,  les  faisceaux  lumineux  déviés  vers  la  base  des  prismes  péné- 
treront dans  l'œil  suivant  des  directions  qui,  prolongées,  se  rencoa- 
treront  en  A',  c'est-à-dire  que  le  point  de  mire  A  sera  perçu  comme 
■s'il  était  en  A'.  Si  les  yeux  restaient  dans  le  même  état  de  conver- 
gence, l'image  rétinienne  primitivement  en  RR  serait  transportée 
en  R'R',  et  la  vision  serait  double.  Pour  y  obvier,  les  globes  ocu- 
laires se  redressent  d'une  quantité  équivalente  à  l'arc  rétinien  R'R', 
et  les  axes  optiques  mesurent  l'angle  de  convergence  R'AR'  plus 
petit  que  RAR. 
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Dans  ces  conditions,  Tangle  visuel  ne  change  évidemment  pas. 
Mais  le  point  de  fixation  est  vu  avec  une  convergence  moindre 
et  par  conséquent  avec  moins  d'efforts  des  droits  internes.  L'an- 
gle des  prismes  sera  calculé  sur  le  degré  de  Tinsuffisance  ;  celle*ci 
devra  par  conséquent  être  déterminée  au  préalable. 

Si  la  combinaison  du  verre  concave  et  du  prisme  est  appropriée 
aux  conditions  de  chaque  cas  particulier,  la  vision,  binoculaire  peut 
être  rendue,  et  Tasthénopie,  supprimée.  Dans  ces  cas,  la  lecture  est 
permise.  Si  au  contraire  Teffet  recherché  est  incomplet,  il  faut 
ie  borner  à  l'écriture  et  se  restreindre  le  plus  possible.  Si  la  situa- 
tion n'est  pas  améliorée,  la  vision  binoculaire  <ioit  être  sacrifiée 
sans  retour. 

La  section  du  droit  externe  a  été  aussi  conseillée  pour  re- 
médier à  rinsuffisance  et  pour  rétablir  la  vision  binoculaire.  De 
Graefe  a  soigneusement  établi  les  indications  de  cette  opération. 
La  condition  jugée  indispensable  est  la  suivante  :  il  faut  qu'un 
certain  degré  de  divergence  des  axes  optiques  puisse  être  obtenu 
sans  détruire  la  vision  simple  éloignée.  On  commence  par  corriger 
la  myopie  avec  des  verres  concaves  appropriés  et  placés  à  une 
distance  convenable  l'un  de  Tautre,  puis  on  recherche  avec  quel 
prisme,  la  base  étant  tournée  en  dedans,  on  obtient  encore  la  vision 
simple.  Le  plus  fort  donne  la  mesure  de  la  divergence  possible. 
Il  est  permis  de  pratiquer  la  ténotomie  du  droit  externe  de  telle 
façon  que  cette  divergence  soit  tout  à  fait  supprimée.  Une  conver- 
gence d'un  millimètre  ou  d'un  millimètre  et  demi  peut  en  résulter 
quand  on  regarde  droit  devant  soi  immédiatement  après  l'opé- 
ration. Mais  après  la  cicatrisation,  cette  convergence  disparait. 
Les  conditions  de  la  ténotomie  sont  plus  simples  quand  la  di- 
vergence des  axes  existe  déjà  pour  la  vision  à  distance  sans  l'emploi 
de  prismes. 

En  corrigeant  la  divergence  par  la  ténotomie,  on  ne  facilite  pas 
la  vision  binoculaire  pour  les  objets  rapprochés  :  quand  la  dé- 
viation de  l'œil  en  dehors  pour  la  distance  à  laquelle  la  vision  bi- 
noculaire est  recherchée,  est  plus  considérable  que  la  divergence 
maxima  qu'il  est  possible  de  corriger  par  la  ténotomie,  il  restera 
nécessairement  pour  cette  distance^ une  insuffisance  qui  produira 
de  Tasthénopie.  L'usage  des  verres  prismatiques  concaves  devra 
compléter  le  résultat  obtenu  par  la  ténotomie.  De  Graefe  a  posé 
certaines  règles  pour  calculer  l'effet  de  cette  opération.  Ces  règles 
ont  besoin  d'être  sanctionnées  par  un  plus  grand  nombre  de  faits 
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dans  l'appréciation  desquels  on  tiendra  grand  compte  du  degré  de 
la  myopie,  car  plus  Tœil  est  myope,  moins  les  effets  de  la  sectioa 
sont  marqués. 

Le  traitement  des  autres  complications  de  la  myopie ,  telles 
que  la  diminution  de  Tacuité  visuelle  si  commune  à  un  âge  avancé, 
le  ramollissement  du  corps  vitré,  les  apoplexies  choroïdiennes 
ou  rétiniennes,  le  décollement  de  la  rétine,  etc.,  a  été  suffisam- 
ment indiqué  dans  la  première  partie  à  propos  des  affections  du 
corps  vitré  et  de  la  choroïde. 

CHAPITRE  V 

HYPËilMÉTROPIE:    (H). 

On  désigne  ainsi  une  seconde  forme  d*amétropie  dans  laquelle 
les  rayons  parallèles,  qui  pénètrent  dans  Tûeil,  viennent  former  foyer 
derrière  la  rétine. 

L'œil  hypermétrope  est  un  œil  trop  court  absolument  parlant; 
il  représente  donc  un  état  amétropique  directement  inverse  de  ce- 
lui de  la  myopie  ;  ici  la  réfraction  fixe  est  en  excès  comme  nous 
l'avons  vu  ;  là,  elle  est  en  déficit. 

De  même  que  Tœil  myope  peut  être  décomposé  en  un  œil  em- 
métrope  devant  lequel  serait  placée  une  lentille  idéale  expriinaat 
Texcédanl  de  la  réfraction  fixe-,  de  même  Tœil  hypermétrope  peut 
être  représenté  par  un  œil  emmétrope  auquel  il  manque  une  quan- 
tité de  réfraction  égale  à  la  valeur  réfringente  de  la  lentille  idéale 
biconvexe  qui,  accolée  à  la  cornée,  ramènerait  le  foyer  sur  la  rétine. 

Les  conséquences  optiques  de  cet  état  sont  faciles  à  déduire.  Les 
rayons  parallèles  ou  divergents,  c'est-à-dire  tous  les  rayons  fournis 
par  les  objets  extérieurs,  ne  peuvent  former,  s'ils  ne  sont  artificielle* 
ment  modifiés  dans  leur  marche,  d'image  nette  sur  la  rétine  ;  ils  y 
produisent  des  cercles  de  diffusion  dont  l'étendue  augmente  avec  le 
degré  de  leur  divergence,  ou  en  d'autres  termes  avec  le  rapproche- 
ment de  l'objet. 

Dans  de  telles  conditions,  la  vue,  sans  l'intervention  de  l'accom- 
modation, ne  peut  être  nette  ni  de  loin  ni  de  près  ;  elle  est  encore  pas- 
sable pour  les  grandes  distances  et  pour  les  gros  objets,  mais  elle  se 
trouble  de  plus  en  plus  à  mesure  que  le  point  de  mire  est  plus  pe- 
tit et  plus  rapproché. 

On  avait  d'abord  désigné  l'hypermétropie  sous  le  nom  d'hyper- 
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presbyopie,  parce  qu'on  la  considérait  comme  un  degré  trës-élevé 
de  presbytie  ;  mais  ces  deux  états  sont  de  nature  essentiellement  dif- 
férente. Dans  l'hypermétropie,  il  existe  une  malformation  du 
globe  oculaire,  qui  entraine  un  trouble  de  la  réfraction  fixe  ;  dans 
la  presbytie,  Fœil  est  bien  conformé,  la  réfraction  fixe,  normale, 
seulement  la  limite  de  la  vision  rapprochée  s'éloigne  progressive- 
ment en  raison  de  l'affaiblissement  sénile  de  Taccommodation: 
L'hypermétropie  est  aussi  appelée  par  quelques  auteurs,  mais  cette 
fois  avec  raison,  hypéropie. 

ARTICLE  PREMIER. 
Historique. 

L'hypermétropie^  quoique  très-fréquente,  n^a  été  observée  et  bien 
caractérisée  pour  la  première  fois  que  par  Janin  (1772),  puis  par 
Wase  en  1813.  Il  n'en  fut  plus  fait  mention  avant  1854,  époque  à 
laquelle  Ruéte  appela  de  nouveau  l'attention  sur  elle.  Stellwag,  de 
Carion  et  de  Grœfe  concoururent  aussi  à  la  faire  bien  connaître; 
mais  c'est  à  Donders  que  l'on  doit  d'en  avoir  fait  une  étude  com- 
plète, dogmatique,  et  surtout  d'avoir  montré  comment  elle  est  dé- 
guisée pendant  le  jeune  âge  par  l'intervention,  alors  très-active,  de 
l'accommodation. 

ARTICLE  IL 
Formes  de  rhypermétropie. 

L'hypermétropie  se  présente  dans  la  pratique  sous  deux  formes 
bien  différentes  dans  leur  expression  ;  elle  est  latente  ou  manifeste. 

l""  Hypermétropie  latente  (H/).  —  On  appelle  ainsi  toute  hy- 
permétropie dans  laquelle  l'intervention  de  l'accommodation  vient 
masquer  en  tout  ou  en  partie  le  déficit  de  la  réfraction  fixe.  Ainsi 
un  sujet  atteint  d'hypermétropie  devrait  être  dans  l'impossibilité 
absolue  de  distinguer  nettement  les  objets  éloignés.  Il  n'en  est 
rien,  et  la  plupart  du  temps  la  vue  est  très-bonne.  Voici  pourquoi. 
L'œil  normal  ou  emmétrope  voit  distinctement  à  grande  distance 
par  le  seul  effet  de  sa  réfraction  fixo  ;  l'accommodation,  inutile 
alors,  est  à  l'état  d'indifférence  ou  de  repos;  c'est  une  faculté  dont 
il  dispose,  mais  dont  il  n'usera  qu'autant  que  les  objets  seront 
plus  rapprochés  et  que  les  ra:yons  lumineux  pénétreront  daiis 
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rœil  avec  une  divergence  suffisante  pour  faire  reculer  le  foyer. 
L'œil  hypermétrope,  au  contraire,  ne  possède  pas  un  pouvoir  ré- 
fringent fixe  suffisant  pour  voir  distinctement  de  loin.  IL  em- 
prunte ce  qui  lui  manque  à  la  faculté  dont  il  dispose,  c'est-à-dire 
qu'il  met  en  jeu  son  accommodation  pour  voir  de  loin,  de  la 
nfîême  façon  que  l'œil  normal  l'emploie  pour  voir  de  près.  L'effort 
accommodatif  requis  par  l'hypermétrope  sera  nécessairement  en 
rapport  avec  le  déficit  de  la  réfraction,  et  représenté  par  la  len« 
tille  idéale  accolée  à  la  cornée,  qui  modifierait  la  marche  des  rayons 
parallèles  de  façon  à  amener  leur  rencontre  sur  la  rétine. 

Plus  l'accommodation  est  puissante,  plus  le  degré  de  l'hyper- 
métropie latente  est  élevé.  Il  résulte  des  observations  de  Donders  que 
pendant  la  jeunesse  l'accommodation  peut  rendre  latentes  des  hyper- 
métropies de  \  et  même  de  i.  Cette  forme  ne  se  rencontre  évidem- 
ment que  pendant  la  période  d'activité  de  l'accommodation,  c'est- 
à-dire  jusqu'à  l'âge  de  cinquante  ans  environ. 

Le  propre  de  la  vue  hypermétrope  est  d'associer  un  certain  degré 
de  tension  accommodative  atout  acte  de  vision.  C'est  pour  ce  motif 
que  de  légers  degrés  d'hypermétropie  passent  si  souvent  inaper- 
çus chez  les  jeunes  gens.  L'expérience  démontre  que  toutes  les  fois 
que  l'on  a  quelque  raison  de  soupçonner  son  existence  sans  pou- 
voir la  constater  directement,  on  y  parvient  en  faisant  usage  de 
l'atropine. 

T  Hypermétropie  manifeste  (Hm).  —  On  appelle  ainsi  l'hy- 
permétropie non  déguisée  par  l'accommodation,  soit  parce  que  le 
sujet  a  atteint  l'âge  où  celle-ci  cesse  d'agir,  soit  parce  que  le  vice  de 
la  réfraction  fixe  ne  peut  être  entièrement  corrigé  par  elle  :  dans  ce 
dernier  cas,  l'hypermétropie  manifeste  et  l'hypermétropie  latente 
se  trouvent  réunies. 

Toute  hypermétropie  primitivement  latente  devient  graduelle- 
ment plus  apparente  et  finit  par  se  manifester  complètement.  Il  ré- 
sulte des  observations  de  Donders  qu'une  hypermétropie  latente 

de  j  chez  un  enfant  se  transforme  avec  l'âge  de  la  façon  suivante  ; 

à  20  ans  :  H/  (^)  4-  Hm  (-/g)  ; 
à  40  ans  :  H/  (^)  -h  Um  Q^)  ; 
à  70  ans  :  H/     (0)    -f  Hw   (^  ou  {), 

A  cette  dernière  époque  de  la  vie,  l'hypermétropie,  devenue  tout  à  fait 
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manifesiey  dépassera  même  le  degré  primitif  de  l'hypermétropie  la- 
tente, en  raison  de  la  diminution  de  la  réfraction  fixe  qui  survient  avec 
l'âge  dans  un  œil  quelconque,  comme  nous  le  Terrons.  L'atropine 
opère  instantanément,  en  paralysant  à  peu  près  complètement  rac- 
commodation,  la  transformation  progressivement  amenée  par  l'âge. 

Donders  admet  trois  états  distincts  pour  l'hypermétropie  mani- 
feste :  elle  est  absolue,  relative  ou  facultative.  L'hypermétropie  ma* 
nifeste  est  absolue,  lorsque,  même  avec  la  plus  forte  convergence'des 
ligues  visuelles,  on  ne  peut  obtenir  de  vision  nette  avec  des  rayons 
parallèles  et  à  plus  forte  raison  divergents.  En  raison  de  la  puis- 
sance de  la  faculté  d'accommodation  chez  les  jeunes  hypermétropes, 
l'hypermétropie  absolue  est  rare  dans  l'enfance,  et  de  moins  en 
moins  rare  à  mesure  que  l'on  avance  en  âge. 

L'hypermétropie  manifeste  est  relative  lorsque  la  vision  d'un 
point,  confuse  en  temps  ordinaire,  peut  devenir  distincte  par  les 
efforts  d'accommodation,  obtenus  à  l'aide  de  mouvements  de  con- 
vergence, portés  au  maximum.  Par  exemple,  pour  voir  distincte- 
ment à  une  distance  de  16  pouces,  il  sera  nécessaire  de  converger 
pour  une  distance  de  12  pouces,  soit  spontanément,  soit  à  l'aide  d'un 
prisme  dont  la  base  est  tournée  en  dehors. 

Enfin  l'hypermétropie  manifeste  est  facultative  lorsque  la  vision 
éloignée  peut  être  distincte  sans  le  concours  de  la  convergence, 
c'est-à-dire  avec  des  lignes  visuelles  parallèles. 

La  distinction  qui  précède  est  surtout  importante  en  ce  qu'elle 
sert  à  caractériser  l'état  de  la  vision  chez  l'hypermétrope  :  avec 
l'hypermétropie  absolue,  elle  ne  peut  jamais  être  nette  ;  avec  une 
hypermétropie  relative,  elle  ne  peut  l'être  qu'à  la  condition  d'être 
associée  aux  plus  grands  efiforts  de  convergence,  c'est-à-dire  d'être 
monoculaire  ;  avec  l'hypermétropie  facultative  au  contraire,  la  vi- 
sion binoculaire  commence  à  devenir  possible.  D'une  façon  régulière 
et  pour  ainsi  dire  fatale,  Thypermétropie,  facultative  au  début  de  la 
vie,  devient  ensuite  relative,  puis  enfin  absolue  dans  la  vieillesse. 

ARTICLE  III. 
Causes. 

L'absence  du  cristallin,  l'aplatissement  de  la  cornée  à  la  suite  de 
certaines  opacités  de  cette  membrane,  quelques  glaucomes  à  leur 
début  peuvent  exceptionnellement  rendre  Tœil  hypermétrope. 
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Mais  dans  rimmeose  majorité  des  cas,  cette  anomalie  est  la  con- 
séquence d*une  malformation  du  globe  oculaire.  L'œil  hypermé- 
trope est  trop  petit  dans  toutes  ses  dimensions,  mais  principalement 
suivant  son  axe  visuel.  A  cette  exiguïté  de  dimensions  correspond 
une  rétine  moins  large  en  surface  et  moins  riche  en  éléments  sen- 
sibles. De  plus,  Tasymétrie  des  différents  méridiens  de  la  cornée 
est  plus  grande  en  général  que  dans  Tœil  normal. 

^hypermétropie  est  héréditaire.  Les  observations  manquent 
poursavoir  si  elle  est  congénitale.  Cependant  Jaeger  a  noté  17  fois  sur 
100  Texistence  de  l'hypermétropie  chez  des  enfants  examinés  dans 
les  premiers  moments  de  la  vie. 

L'état  hypermétropique  est  dû  exclusivement  à  la  brièveté  de  l'axe 
visuel.  11  résulte  des  recherches  de  Donders  que  la  cornée  et  le 
cristallin  sont  à  l'état  normal,  contrairement  à  l'opinion  de  quelques 
auteurs  qui  avaient  signalé  une  diminution  dans  leur  convexité. 
On  peut  donc  admettre  que  le  système  dioptrique  de  l'œil  hypermé- 
trope a  la  même  valeur  que  celui  de  l'œil  normal. 

L'œil  normal  devient  légèrement  hypermétrope  à  partir  de  l'âge 
moyen  de  cinquante  ans.  Cette  modification,  physiologique  en  quel- 
que sorte,  provient  d'un  léger  aplatissement  de  la  cornée,  et  surtout 
d'une  certaine  diminution  dans  la  valeur  réfringente  du  cris- 
tallin. L'hypermétropie   acquise ,  d'origine  sénile ,    ne    dépasse 

guère  j^. 

ARTICLE   IV. 
Symptômes. 

L'hypermétropie  peut  être  quelquefois  soupçonnée  à  la  simple 
inspection  de  l'œil.  Le  globe  parait  plus  petit  qu'à  l'état  normal, 
trop  petit  pour  la  cavité  orbitaire;  il  est,  comme  la  terre,  aplati  vers 
ses  pôles  et  renflé  à  son  équateur.  Ces  modifications  sont  surtout 
apparentes  quand  on  dirige  Tœil  dans  une  situation  extrême,  soit 
en  dedans,  soit  en  dehors.  L'iris  paraît  projeté  en  avant,  la  cham* 
bre  antérieure  moins  profonde,  et  la  pupille  relativement  étroite. 
On  a  mentionné  aussi  l'épatement  du  nez,  Técartement  apparent 
ou  réel  des  yeux,  l'aplatissement  du  pourtour  de  l'orbite  et  l'affais- 
sement du  côté  correspondant  du  frpnt  et  de  la  pommette.  Cette 
asymétrie  de  la  face  se  montre  très-fréquemment  quand  on  la 
recherche  avec  quelque  soin.  Nous  avons  aussi  rencontré  dans  un 
certain  nombre  de  cas  la  coexistence  de  l'hypermétropie  avec  d'au- 
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ires  malformations,  avec  l'hermaphrodisme  apparent,  avec  divers 
arrêts  de  développement  des  membres,  avec  des  doigts  supplémen- 
taires, etc.  Enfin,  chez  T hypermétrope,  la  direction  de  l'œil  diffère 
de  l'état  normal.  L'axe  optique  de  l'emmétrope  passe  en  dedans 
du  centre  de  la  cornée  et  forme  avec  ce  dernier  un  angle  de  5**.  Cet 
angle  est  plus  grand  chez  l'hypermétrope.  Il  atteint  en  moyenne  7°. 
Le  maximum  observé  par  Dondersa  été  de  9"*,  et  le  minimum,  de  6^. 
Nous  avons  dit  précédemment  que  chez  le  myope,  au  contraire,  cet 
angle  est  moins  grand,  quelquefois  même  il  est  ouvert  en  sens  in- 
verse. Gomme  on  juge  de  la  direction  du  regard  par  la  situation  des 
cornées,  il  en  résulte  que  l'hypermétrope^  quand  il  regarde  de 
loin,  c'est-à-dire  quand  les  axes  optiques  sont  parallèles,  paraît 
atteint  de  strabisme  divergent.  Il  en  est  bien  de  même  pour  l'œil 
normal,  mais  à  un  moindre  degré.  Le  myope  au  contraire,  dans 
des  conditions  identiques,  parait  atteint  de  strabisme  convergent. 
C'est  à  ces  aspects  que  l'on  donne  le  nom  de  strabismes  apparents. 
Cet  état  apparent  de  strabisme  divergent  fait  très-souvent  place 
chez  l'hypermétrope  au  strabisme  convergent  réel  avec  suppres- 
sion de  la  vision  binoculaire.  Ce  strabisme  se  manifeste  quand  on 
dirige  le  regard  vers  un  objet  rapproché;  il  se  produit  aussi, 
mais  moins  fréquemment,  pendant  la  vision  éloignée.  Donders  a 
attribué  la  production  de  ce  strabisme  au  labeur  aveugle  de  l'ac- 
commodation. Suivant  lui,  l'hypermétrope,  dans  le  but  instinctif 
d'obtenir  des  images  plus  nettes,  fait  appel  à  toutes  les  ressources  de 
l'accommodation.  Comme  le  maximum  d'action  de  cette  dernière 
est  obtenu  par  le  maximum  de  convergence  des  axes  optiques,  l'hy- 
permétrope converge  le  plus  qu'il  peut  ;  il  converge  au  point  de 
rendre  impossible  la  vision  associée  et  d'entraîner  la  déviation  de 
l'un  des' globes  en  dedans.  Cette  déviation  peut  se  produire  alter- 
nativement sur  chacun  des  yeux,  mais  elle  a  pour  siège  habi- 
tuel l'œil  le  plus  hypermétrope.  On  serait  tenté  de  déduire  de  l'hy- 
pothèse de  Donders  que  le  strabisme  convergent  hypermétropique 
est  surtout  fréquent  dans  les  hauts  degrés  de  cette  anomalie  :  c'est 
alors  en  effet  que  le  concours  de  l'accommodation  doit  être  le  plus 
actif;  il  n'en  est  pas  ainsi. .  Dans  les  hypermétropies  fortes ,  le 
strabisme  est  très-rare.  Plusieurs  auteurs  ont  été  jusqu'à  dire  qu'il 
n'existe  plus;  opinion  trop  absolue,  car  il  nous  est  arrivé  plu- 
sieurs fois  de  le  constater  chez  des  hypermétropes  j  et  même  \ 
Quoi  qu'il  en  soit,  la  proposition  générale  reste  vraie.  Le  strabisme 
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devient  rare  dans  ces  conditions.  On  a  voulu  faire  de  ce  fait 
une  objection  à  la  théorie  de  Donders,  Elle  ne  nous  parait  pas 
fondée.  Â  partir  d'un  certain  degré,  l'accommodation  devient  in- 
suffisante, l'hypermétropie  est  absolue  en  un  mot  et  la  vue,  de 
loin  comme  de  près,  reste  troublée.  On  conçoit  dès  lors  que  les  eU 
forts  d'accommodation  et  de  convergence,  demeurant  impuissants, 
cessent  instinctivement  d'intervenir. 

Giraud-Teulon  attribue  le  strabisme  hypermétropique  à  une 
insuffisance  primordiale  des  muscles  droits  externes,  qui  serait, 
comme  le  raccourcissementantéro-postérieur  du  globe,  l'expression 
d'un  même  arrêt  de  développement.  Cette  seconde  opinion  parait 
cette  fois  difficile  à  concilier  avec  l'extrême  rareté  du  strabisme 
dans  les  degrés  élevés  d'hypermétropie.  Ceux-ci,  en  efiet,  doivent 
coïncider  avec  les  arrêts  de  développement  les  plus  considérables. 
Comment  concevoir  que  la  même  cause  cesse  de  produire  ses  effets 
sur  les  droits  externes  lorsqu'elle  est  élevée  à  son  maximum  de 
puissance  ? 

L'explication  donnée  par  Giraud-Teulon  peut  être  contestée 
comme  donnée  générale,  puisqu'elle  n'est  pas  démontrée,  maiselie 
nous  parait  fondée  au  moins  pour  un  certain  nombre  de  cas.  Nous 
n'en  voulons  donner  d'autre  preuve  que  le  fait  d'un  jeune  hyper- 
métrope de  vingt-deux  ans,  chez  lequel  nous  avons  constaté  une 
atrophie  complète  du  muscle  droit  externe.  Quant  â  celle  de  Don- 
ders, malgré  la  profonde  estime  que  nous  inspire  tout  ce  qui  émane 
d'un  esprit  aussi  judicieux,  nous  avons  peine  à  accepter  cet  effort 
inconscient  destiné  à  rendre  la  vision  plus  nette  et  aboutissant  à  sa 
suppression.  Ne  semble-t-il  pas  plus  rationnel  d'attribuer  le  stra- 
bisme hypermétropique  à  l'entrave  apportée  par  Tétat  de  l'œil  hy- 
permétrope à  l'exercice  de  la  vision  binoculaire  ? 

Il  est  de  règle  qu'un  œil  qui  ne  peut  pas  servir  utilement  à  la 
vision  binoculaire  se  dévie.  Il  en  est  ainsi  dans  certaines  opacités  de 
la  cornée,  dans  la  myopie  compliquée  d'insuffisance  musculaire  : 
la  même  tendance  s'observe  même  assez  souvent  dans  l'œil  nouvel- 
lement opéré  de  cataracte,  lorsque  la  vision  est  bonne  de  l'autre 
côté,  et  dans  l'œil  non  opéré  au  contraire,  lorsque  l'image  qu'il 
fournit  est  voilée  par  une  cataracte  en  voie  de  développement.  Les 
conditions  étant  analogues,  pourquoi  n'en  serait-il  pas  de  même 
chez  l'hypermétrope,  surtout  si  l'appareil  moteur  de  ce  globe  est 
primitivement  mal  équilibré  ?  La  déviation  de  l'œil  n'a  de  raison 
d'être  qu'autant  que  l'image  qu'il  fournit  est  nuisible,  difficile  à 
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neutraliser.  Ainsi  se  justifierait  la  rareté  du  strabisme  dans  les 
hauts  degrés  d'hypermétropie  qui  fournissent  des  images  assez 
diffuses  pour  cesser  d'être  gênantes. 

Dans  les  degrés  élevés  d'hypermétropie,  le  malade  cligne  de  l'œil 
comme  le  myope.  Comme  ce  dernier  aussi,  il  prend  l'habitude 
de  rapprocher  outre  mesure  les  petits  objets  pour  mieux  lés  voir. 
Une  semblable  attitude  est  de  nature  à  induire  d'autant  plus  fa* 
cilement  en  erreur  qu'elle  semble  en  contradiction  avec  le  carac- 
tère de  la  vue  hypermétrope.  Mais  elle  a  été  justifiée  d'une  façon 
satisfaisante  par  de  Gra^fe  qui  a  calculé  que  dans  ces  circonstances 
l'angle  visuel  et  par  conséquent  la  grandeur  des  images  rétiniennes 
augmente  suivant  un  rapport  plus  élevé  que  les  cercles  de  diffu- 
sion. 11  en  a  conclu  que  les  hypermétropes  chez  lesquels,  ainsi 
que  chez  tous  les  amblyopes,  la  grandeur  des  images  rétiniennes 
importe  plus  que  leur  netteté,  avaient  avantage  à  rapprocher  les 
petits  objets  le  plus  possible.  Ajoutons  aussi  qu'en  agissant  ainsi, 
ils  placent  les  axes  optiques  au  maximum  de  convergence,  ils  solli- 
citent le  resserrement  de  la  pupille  et  les  plus  énergiques  efforts 
d  accommodation.  Giraud-Teulon  fait  observer  en  outre  que,  dans 
CCS  conditions,  il  se  produit  des  phénomënss  de  polyopie  monocu- 
laire qui  peuvent  aider  à  la  vision  :  le  cercle  de  diffusion  est  décom- 
posé en  un  certain  nombre  d'images  diffuses  d'éclat  inégal,  parmi 
lesquelles  une  seule  peut  être  utilisée. 

L'acuité  visuelle  de  l'hypermétrope  est  souvent  diminuée.  Avec 
des  verres  correcteurs,  la  vision  devient  plus  nette,  parce  que  * 
le  point  nodal  est  reporté  en  avant  et  les  images  rétiniennes  de* 
viennent  plus  grandes.  Même  avec  cette  ressource,  l'acuité  visuelle 
reste  le  plus  souvent  au-dessous  de  la  normale. 

Cette  diminution  s'explique  en  partie  par  la  structure  de  l'œil* 
En  raison  de  la  brièveté  de  l'axe  visuel,  la  distance  du  centre  op« 
tique  à  la  rétine  est  plus  petite  que  dans  l'œil  normal,  etpar  consé** 
quent  les  images  rétiniennes  fournies  par  le  même  objet,  moins 
grandes.  11  faudrait,  pour  établir  une  compensation,  que  la  surface 
de  la  rétine  qui  est  moins  étendue  possède,  absolument  parlant, 
autant  d'éléments  sensibles  que  Fœil  normal,  ce  que  rien  n'autorise 
à  supposer.  De  plus,  Tœil  hypermétrope  est  plus  exposé  que  les 
autres  aux  asymétries  de  la  cornée  (astigmatisme),  condition  qui 
contribue  aussi  à  diminuer  la  netteté  de  la  vision.  Une  autre  cause 
plus  importante  agit  encore  dans  le  même  sens.  Lorsqu'un  œil  est 
notablement  plus  hypermétrope  que  l'autre,  il  ne  sert  pas  à  la 
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vision  directe,  les  images  qu'il  reçoit  sont  neutralisées,  et  cet  état 
d'inactivité  crée  Tamblyopie.  Il  en  est  ainsi  surtout  lorsqu'il  existe 
un  strabisme  hypermétropique. 

Nous  avons  démontré  que  Thypermétrope,  pour  voir  à  distance, 
doit  faire  agir  son  accommodation  contrairement  à  l'emmé- 
trope. De  plus^  à  chaque  degré  de  convergence,  il  est  obligé 
d'employer  autant  d'accommodation  que  l'œil  normal.  Dès  lors, 
la  relation  entre  l'accommodation  et  la  convergence  est  néces- 
sairement altérée;  avec  une  convergence  relativement  petite,  il 
met  en  jeu  une  partie  relativement  grande  de  son  accommo- 
dation, et  le  puncium  proximum  absolu  et  binoculaire  est  plus 
éloigné  de  l'œil  que  chez  le  sujet  emmétrope.  Tant  que  Fhy- 
permétrope  est  jeune,  cet  état  est  compatible  avec  une  bonne 
vue ,  seulement  elle  se  fatigue  très-vite.  Le  malade  peut  lire, 
il  peut  écrire.  Mais  après  quelques  instants,  surtout  à  la  lu* 
mière  artificielle  ou  dans  un  endroit  peu  éclairé,  ce  qui  le  con- 
traint à  rapprocher  davantage  les  objets,  la  vue  se  trouble,  les 
lettres  s'élargisseut,  se  réunissent  entre  elles  de  façon  à  ne  former 
qu'une  ligne  noire  ou  grise,  et  il  éprouve  un  sentiment  de  fati- 
gue dans  l'œil  ou  de  tension  sus-<orbitaire.  Ce  malaise  le  conduite 
interrompre  son  travail.  Il  ferme  les  yeux,  il  exerce  instinctive- 
ment quelques  frictions  avec  le  dos  de  la  main  sur  les  globes 

puis,  après  un  moment  de  repos,  la  vision  est  de  nouveau  distincte. 
Mais  les  mêmes  troubles  se  reproduisent  bientôt  plus  intenses 
'que  la  première  fois.  Plus  a  duré  le  repos,  plus  la  période  de  ré- 
mission* est  longue.  C'est  ainsi  par  exemple,  comme  Donders  en  a 
fait  la  remarque,  qu'après  le  repos  du  dimanche,  il  se  produit  un 
mieux  momentané  auquel  succède  un  nouveau  désappointement. 
Si  malgré  ces  avertissements,  on  condamne  les  yeux  par  goût  ou 
par  nécessité,  à  un  travail  assidu  et  délicat,  la  tension  frontale  ne 
tarde  pas  à  dégénérer  en  une  véritable  souffrance.  Des  irradiations 
douloureuses  vers  les  tempes,  le  sourcil,  Taile  du  nez  et  la  protu- 
bérance occipitale  témoignent  manifestement  d'une  névropatbie 
ciliaire.  L'œil  est  tendu,  il  larmoie  ;  la  conjonctive  rougit  et  devient 
le  siège  de  picotements,  d'ardeurs  incommodes.  Alors  tout  devient 
confus  pour  le  malade  qui  est  contraint,  malgré  sa  volonté,  d'aban- 
donner  pour  longtemps  tout  travail  assidu.  Les  troubles  visuels  que 
nous  venons  de  mentionner  et  qui  forment  le  cortège  habituel  de 
l'hypermétropie  ont  été  décrits  comme  les  symptômes  d'une  ma- 
ladie spéciale  connue  sous  le  nom  à'asthénopie  accommodative.  En 
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raison  de  son  importance  pratique  nous   lui  consacrerons  encore 
quelques  développements. 

Lorsque  l'hypermétropie  est  relative,  les  conditions  de  la  vision 
sont  plus  fâcheuses.  11  peut  y  avoir  encore  de  la  netteté  pour  les 
objets  éloignés  ou  même  rapprochés  à  une  certaine  distance,  mais 
seulement  à  cette  condition  que  les  yeux  convergent  en  un  point 
plus  rapproché  que  le  point  de  fixation.  La  vision  binoculaire  et  la 
vision  nette  s'excluent  donc  l'une  l'autre.  A  proprement  parler,  le 
malade  n'y  voit  jamais  bien  ni  de  près  ni  de  loin,  et  tout  effort  pour 
distinguer  nettement  est  accompagné  d'un  énergique  froncement 
de  sourcils  et  promptement  suivi  de  fatigue.  Les  personnes  ainsi 
affectées  changent  incessamment  la  distance  du  livre  qu'elles  s'ef* 
forcent  de  lire  :  elles  l'éloignent,  puis  le  rapprochent  à  2  ou 
3  pouces,  puis  enfin  ne  tardent  pas,  de  guerre  lasse,  à  le  rejeter 
définitivement.  Une  lumière  vive  leur  vient  en  aide  eu  provo-* 
quant  le  resserrement  de  la  pupille  et  en  diminuant  ainsi  l'étendue 
des  cercles  de  diffusion.  Le  même  but  est  recherché  par  ce  cligne- 
ment des  paupières  qui  a  été  mentionné  déjà. 

Dans  les  cas  d! hypermétropie  absolue  ou  iï hypermétropie  relative 
d'un  degré  élevé,  la  vision  est  détestable  ;  elle  ressemble  à  celle 
du  myope  amblyope.  Le  malade  ne  peut  lire  de  petits  caractères 
ni  en  distinguer  de  gros  qu'à  une  petite  distance,  comme  le  myope. 
Nous  avons  précédemment  donné  les  raisons  pour  lesquelles  l'hy- 
permétrope se  rapproche  des  objets  pour  mieux  les  voir.  Il  est  aisé 
de  s'assurer  du  fait  en  se  rendant  hypermétrope  à  l'aide  d'un  yerre. 
concave,. et  en  essayant  de  lire  de  gros  caractères  placés  à  diverses 
distances.  On  jugera  de  la  sorte  que  l'on  voit  mieux  de  très-près* 
qu'à  la  distance  d'un  pied  par  exemple.  /-> 

ARTICLE   V.  ' 

>  ■ 

Complication.  —  Asthénopie  accommodative. 

L'asthénopie  accommodative  est  un  état  morbide  qui  depuis 
longtemps  a  attiré  l'attention  dés  ophthalmologistes.  Elle  corres- 
pond à  peu  près  aux  dénominations  anciennes  de  hebetudo  visus^ 
muscular  amaurosis,  kopiopie^  amblyopie  sthénique,  etc.  Son  im- 
portance clinique  exige  qu'elle  soit  décrite  comme  une  affection 
spéciale.  Toutefois  elle  dérive  si  souvent  de  l'état  hypermétropique 
qu'il  nous  parait  préférable,  pour  rappeler  cette  filiation,  de  l'étu* 
dier  comme  une  complication  de  l'hypermétropie. 
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Les  troubles  qui  lui  sont  propres  ont  été  déjà  signalés  précé- 
demment à  propos,  des  symptômes  de  l'hypermétropie.  L'œil  a 
une  apparence  normale,  ses  mouvements  ae  sont  pas  troublés,  la 
convergence  des  lignes  visuelles  ne  présente  pas  de  difficulté,  la 
vision  est  nette;  et  pourtant,  en  lisant,  en  écrivant  ou  en  s'appli- 
quant  à  d'autres  travaux  minutieux,  surtout  avec  un  éclairage  in- 
suffisant, les  objets  ne  tardent  pas  à  devenir  confus,  il  survient 
de  la  fatigue,  une  tension sus-orbitaire»  qui  obligent  à  un  moment 
de  repos,  après  lequel  la  vue  redevient  nette,  mais  pour  peu  de 
temps. 

Tant  qu'on  ne  regarde  pas  de  près  la  vision  parait  normale  et 
ne  provoque  aucune  fatigue;  tout  exercice  rapproché  ramène 
promptement  les  mêmes  accidents  et  les  exagère. 

Cet  état  si  bien  décrit  par  Donders  et  si  caractéristique  fut  d'a- 
bord considéré  comme  une  forme  d'amblyopie^  mais  on  ne  tarda 
pas  à  voir  que  Taccommodation  seule  était  en  cause,  alors  même 
que  le  mécanisme  n'en  était  pas  connu.  L'observation  conduisit  à 
reconnaître  que  toutes  les  personnes  n'y  étaient  pas  exposées  ;  aussi 
fit-on  d'abord  intervenir,  comme  à  propos  de  tant  d'autres  ques- 
tions médicales,  une  complaisante  prédisposition  personnelle.  L'un 
des  titres  principaux  dé  Donders  est  d'avoir  recherché  le  point  de 
départ  de  l'asthénopie  dans  l'état  dioptrique  de  l'œil,  et  d'avoir 
démontré  que  tout  individu,  atteint  d'hypermétropie  à  un  certain 
degré  par  rapport  à  l'amplitude  d'accommodation,  est  par  ce  fait 
même  atteint  d'asthénopie.  Le  plus  souvent,  celle-ci  ne  se  manifeste 
que  vers  vingt*cinq  ou  trente  ons;  auparavant  elle  n'existe  qu'eu 
puissance,  parce  que  l'amplitude  de  l'accommodation  est  assez 
grande  pour  corriger  ses  effets. 

La  cause  première  de  l'asthénopie  réside  donc  dans  la  structure 
hypermétropique  de  l'œil  ;  les  causes  occasionnelles  ou  déter- 
minantes sont  représentées  par  l'affaiblissement  accidentel  ou 
sénile  de  l'accommodation  et  par  l'exercice  de  la  vision  rappro- 
chée. 

L'asthénopie  sera  facilement  distinguée  des  différentes  formes 
d'irritation  et  de  congestion,  propres  aux  yeux  myopes,  de  certains 
états  d'hypéresthésie  de  l'œil,  des  différentes  affections  de  la  rétine 
ou  de  la  choroïde,  des  affections  granuleuses  au  début,  etc. 

Donders  établit  aussi  une  différeilce  appréciable  entre  l'asthéno- 
pie et  le  début  de  la  presbytie*  Dans  ce  dernier  cas,  dit-il,  le  ma- 
lade se  plaint  de  voir  d'une  façon  insuffisante,  mais  non  de  fatigue 
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comme  dans  Tasthenopie.  L'hypermétrope  trouve  très-peu  d'a- 
vantage à  éloigner  l'objet  de  quelques  pouces  ;  le  presbyte, 
par  cet  expédient ,  supprime  instantanément  tout  efiort.  Le 
premier  doit  cesser  de  travailler,  le  second  continue  sans  fa- 
tigue, pourvu  que  l'angle  visuel  ne  soit  pas  trop  petit  pour  la  dis- 
tance à  laquelle  se  trouve  son  punctum  remotum.  Le  presbyte, 
même  avec  un  effort,  ne  peut  voir  distinctement  d'aussi  près 
que  l'œil  normal  ;  s'il  tente  de  se  rapprocher,  les  objets  restent 
confus  ;  il  n'y  a  que  les  verres  correcteurs  qui  puissent  procurer 
des  images  nettes.  L'hypermétrope  atteint  d'asthénopie,  au  con- 
traire, distingue  parfaitement  les  objets  rapprochés  tant  que  dure 
l'effort  accommodatif.  L'observation  démontre  l'exactitude  de  ces 
caractères  différentiels.  Nous  faisons  une  exception  toutefois  au 
sujet  de  l'absence  de  fatigue  attribuée  au  presbyte  pendant  l'exer- 
cice de  la  vision  en  deçà  du  punctum  proximum;  il  éprouve  bien 
une  tension  pré-orbitaire  comparable  à  celle  de  l'asthénopie  au 
début,  de  telle  sorte  que  si  l'on  s'en  rapportait  exclusivement  à 
ce  signe,  les  deux  états  pourraient  être  confondus.  11  convient  d'a- 
jouter toutefois  que  la  névropathie  ciliaire  chez  le  presbyte  n'est 
pas  progressive  comme  chez  l'hypermétrope  ;  elle  reste  station- 
naire,  ce  qui  se  conçoit  aisément,  puisque  le  trouble  visuel  conco' 
mitant  l'oblige  à  cesser  tout  travail  ou  à  reculer  les  objets  à  la  li-^ 
mite  de  son  punctum  proximum^  tandis  que  l'hypermétrope  peut 
encore  avoir  des  images  nettes  au  prix  d'une  tension  accommo- 
dative  suffisamment  élevée. 

L'état  organique  du  cristallin  dans  les  deux  cas  rend  facilement 
compte  de  ces  différences.  Chez  l'hypermétrope  il  possède  toute 
sa  souplesse,  et  de  ce  côté  la  tension  accommodative  ne  fen^ 
contre  aucun  obstacle  ;  à  un  premier  effort  peut  succéder  un  ef- 
fort plus  considérable  et  partant  plus  fatigant,  sans  que  la  ma*^ 
tière  cristalline  y  fasse  obstacle.  Chez  le  presbyte,  au  contraire, 
l'exercice  de  l'effort  est  limité  par  le  déplacement  en  avant  et 
par  le  degré  de  consistance  de  la  lentille  qui  est  devenue  plus 
dure. 

Dans  ce  qui  précède,  la  condition  générale  de  Tasthénopie  a  été 
représentée  par  une  accommodation  normale  rendue  insuffisante 
par  l'état  hypermétropîque  de  l'œil.  Il  arrive  aussi  que  l'asthénopie 
se  produit  dans  un  œil  normal  par  le  manque  d'énergie  de  l'ap- 
pareil d'accommodation.  On  rencontre  cette  seconde  forme  dans  la 
paralysie  incomplète  du  muscle  ciliaire,  dans  les  cas  de  grande  fai- 
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blesse  générale,  alors  que  le  système  musculaire  de  la  vie  de  rela- 
tion est  lui-même  affaibli.  S'il  en  est  ainsi  chez  un  jeune  hyper- 
métrope, dont  l'hypermétropie  était  restée  latente  jusqu'alors, 
rétat  amétropique  devient  brusquement  manifeste,  et  il  en  résulte 
un  trouble  subit  de  la  vision  qui,  joint  à  l'apparition  de  l'as- 
thénopie,  fait  souvent  croire  à  une  amblyopie  véritable.  Lorsque 
la  santé  revient,  la  vision  s'améliore  dans  le  même  rapport.  C'est  à 
des  faits  de  ce  genre  qu'il  faut  attribuer,  selon  toute  raison,  ces 
observations  d'amblyopies  et  même  d'amauroses  guéries  sponta* 
nément. 

L'asthénopie  accidentelle  dont  il  s'agit,  a  ceci  de  particulier, 
qu'un  effort  d'accommodation  puissant  est  encore  possible,  à  la  con- 
dition qu'il  soit  de  très-courte  durée.  L'œil  accommode  un  instant 
pour  un  point  aussi  rapproché  que  l'œil  normal,  mais  il  se  relâche 
aussitôt.  Donders  compare  cet  état  à  celui  que  l'on  observe  dans 
toute  paralysie  incomplète  du  mouvement.  On  peut  encore  élever 
avec  force  un  bras  à  moitié  paralysé;  mais  il  retombe  presque 
immédiatement  en  état  d'inertie. 

L'asthénopie  accidentelle  simple,  c'est-à-dire  développée  sur  un 
œil  normal ,  se  distingue  de  l'asthénopie  accidentelle  compliquée 
d^hypermétropie,  en  ce  que  la  vision  à  distance  s'exerçant  sans  le 
concours  de  l'accommodation  n'est  ni  troublée,  ni  gênante  pour 
la  malade,  fût-elle  prolongée,  tandis  que  s'il  y  a  hypermétropie, 
l'asthénopie  se  manifeste  lorsqu'on  accommode  pour  des  objets 
éloignés  pendant  longtemps  et  sans  interruption. 

D'autres  états  morbides  ont  aussi  quelque  ressemblance  avec 
l'asthénopie.  Il  faut  citer  en  première  ligne  l'insuffisance  des  droits 
internes  dont  il  a  été  question  à  propos  de  la  myopie. 

Pour  bien  se  pénétrer  des  troubles  occasionnés  par  l'asthéno- 
pie hypermétropique,  il  est  bon  de  se  rendre  hypermétrope  à  l'aide 
d'un  verre  concave  faible,  ^^  par  exemple,  à  la  condition  toute- 
fois d'avoir  une  amplitude  d'accommodation  normale.  On  continue 
à  voir  distinctement,  parce  que  l'accommodation  ajoute  pour 
chaque  convergence  une  quantité  de  réfraction  égale  à  celle  qui 
est  annihilée  par  le  verre  concave.  Mais  la  fatigue  arrive  promp- 
tement  et  l'on  acquiert  vite  la  conviction  qu'il  est  impossible  de 
continuer  à  voir,  même  de  loin.  Il  est  juste  d'ajouter  que  l'asthé- 
nopie provoquée  de  la  sorte  est  plus  violente  que  dans  l'œil  atteint 
d'hypermétropie  vraie.  Une  mauvaise  habitude  lentement  acquise 
en  tempère  les  fâcheux  effets. 
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Les  jeunes  myopes  n'ont  qu'à  faire  usage  de  verres  trop  forts  pour 
constater  les  mêmes  résultats. 

Avant  les  travaux  de  Donders,  on  attribuait  à  Tasthénopie  les 
conséquences  les  plus  graves  :  elle  était  considérée  comme  le  point 
de  départ  de  Tamblyopie,  tant  elle  paraissait  s'y  rattacher  étroite- 
ment ;  la  vision  semblait  menacée,  si  Ton  ne  prescrivait  un  repos  ab- 
solu et  prolongé.  On  doit  se  mettre  en  garde  contre  une  semblable 
exagération  ;  il  est  question,  dans  les  écrits  de  Donders,  de  plusieurs 
centaines  de  malades  atteints  d'asthénopie,  qui  depuis  leur  jeunesse 
jusqu'à  l'âge  de  trente  et  quarante  ans,  parfois  mémejusqu'à  un  âge 
plus  avancé,  avaient,  tous  les  jours,  sans  verres  ou  avec  des  verres 
trop  faibles,  maintenu  obstinément  leur  accommodation  à  une  ten-* 
sion  maximum  sans  que,  dans  aucun  cas,  une  diminution  dans  IV 
cuite  visuelle  en  ait  été  la  conséquence.  Il  est  donc  hors  de  doute 
qu'une  tension  excessive  de  Taccommodation  ne  met  pas  la  rétine 
en  danger  ;  seulement,  dans  des  cas  très-rares,  Donders  a  observé 
qu'à  chaque  effort  pour  voir  de  près,  il  se  produisait  presque  ins* 
tantanément  dans  l'œil  une  violente  douleur,  évidemment  provo- 
quée par  la  contraction  des  muscles  de  l'accommodation.  Ce  spasme 
douloureux  forçait  le  malade  au  repos.  L'emploi  des  verres  ne  lui 
rendait  aucun  service,  parce  qu'il  continuait  à  converger  pour  voir 
les  objets  rapprochés  et  que  la  tension  accommodative,  provoquée 
par  chaque  mouvement  de  convergence,  était  suffisante  pour  ra- 
mener les  douleurs.  On  doit  alors  avoir  recours  à  l'atropine  qui,  en 
paralysant  l'accommodation,  permet  d'utiliser  les  verres  correcteurs 
appropriés. 


ARTICLE    Yl. 


Diagnostic. 


Toutes  les  fois  qu'un  malade  se  plaint  de  troubles  visuels,  mai*-» 
qués  surtout  par  un  défaut  d'aptitude  pour  un  travail  un  peu  pro- 
longé, et  par  une  certaine  fatigue  oculaire  ou  pré-orbitaire,  on 
doit  se  mettre  en  garde  contre  l'existence  de  l'hypermétropie. 

Divers  procédés  Ont  été  conseillés  pour  la  constater.  Le  plus  an- 
cien consiste  à  faire  avec  les  verres  d'essai  l'épreuve  suivante.  On 
place  le  sujet  à  une  certaine  distance,  13  ou  20  pieds  par  exemple, 
du  n"*  20  de  l'échelle  ou  du  titre  d'un  journal.  Le  plus  souvent  il 
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pourra  lire^  mais  avec  une  certaine  fatigue;  on  arme  alors  ses  yeux 
de  verres  convexes  n"  IS  ou  20,  puis  on  fait  viser  de  nouveau  le 
n**  20.  Théoriquement  la  vue  doit  être  améliorée  s'il  y  a  hypermé- 
tropie :  oui,  si  Thypermétropie  est  manifeste;  non,  si  elle  est  la- 
tente. Malgré  l'existence  du  mal,  l'épreuve  par  les  verres  convexes 
pourra  être  négative  toutes  les  fois  que  le  sujet  a  moins  de  cinquante 
ans  ;  aucun  numéro  n'aidera  à  la  vision  éloignée,  il  pourra  même 
arriver  le  contraire.  Les  verres  convexes  ne  donnant  aucun  résultat, 
et  le  sujet  ayant  assez  souvent  l'habitude  de  rapprocher  fortement 
les  menus  objets,  on  sera  tenté  d'essayer  des  verres  concaves  qui, 
dans  les  numéros  faibles,  de  ^  à  ^,  paraîtront  améliorer  instan- 
tanément la  vue.  Voici  à  quoi  tient  cette  illusion  d'un  instant 
contre  laquelle  on  ne  saurait  trop  mettre  en  garde.  L'accommo- 
dation maintenue  dans  un  état  de  tension  continuelle  par  l'insuffi- 
sance de  la  réfraction  fixe,  dépasse  parfois  le  but.  Son  intervention 
mal  réglée,  comme  il  arrive  généralement  dans  un  appareil  con- 
tractile surexcité,  transforme  l'hypermétropie  en  un  léger  degré  de 
myopie  transitoire,  qui  se  trouve  bien  des  verres  concaves  :  amé- 
lioration bien  éphémère  à  laquelle  succède  une  perception  moins 
nette  que  jamais,  au  moindre  changement  dans  l'état  de  l'accom- 
modation. Plus  l'accommodation  est  puissante  et  par  conséquent 
plus  le  sujet  est  jeune,  plus  aussi  cette  cause  d'erreur  est  à  surveil- 
ler. Toutes  les  fois  qu'il  reste  du  doute  il  est  indispensable  d'avoir 
recours  à  l'atropine  qui,  en  deux  heures,  rend  manifestelsL  totalité 
à  peu  près  de  l'hypermétropie. 

Lorsque  l'hypermétropie  est  manifeste^  la  détermination  du  punC" 
tum  proximum  est  un  excellent  moyen  de  diagnostic.  En  pratiquant 
cette  détermination  à  l'aide  de  caractères  typographiques  de  petites 
dimensions  ou  de  menus  objets,  on  constate  qu'il  est  plus  éloigné 
que  ne  le  comporte  l'âge  du  sujet.  Seulement  il  ne  faut  pas  comp- 
ter sur  une  réponse  très-prompte  et  exempte  d'hésitation.  L'accom- 
modation, élevée  à  une  haute  tension,  est  encore  susceptible  d'un 
effort  momentané  qui  permet  de  voir  un  instant  à  une  distance  plus 
rapprochée,  surtout  en  faisant  appel  à  la  convergence.  C'est  moins 
la  netteté  de  la  vision  qu'il  faudra  interroger  que  la  fatigue  très- 
prompte  occasionnée  par  la  lecture  à  une  distance  plus  rapprochée 
que  ïe  véritable  punctum  proximum. 

Nous  avons  indiqué  déjà  (p.  67  et  suiv.)  les  ressoui*ces  fournies 
par  le  réflecteur  pour  constater  l'hypermétropie.  Dans  tous  les  cas 
où  celle-ci  est  wam/e5^^,  on  perçoit  l'image  droite  du  fond  de  l'œil. 
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Cette  image  est  d'autant  plus  grande  que  Tétat  amétropique  est 
moins  élevé,  c'est-à-dire  se  rapproche  davantage  des  conditions  de 
remmétropie.  Il  se  peut  qu'au  premier  moment  de  l'observation, 
l'œil  examiné,  sollicité  par  l'image  brillante  et  rapprochée  de  la 
source  lumineuse,  fasse  un  efiort  accommodatif  qui  masque  l'état 
hypermétropique  ;  mais  il  suffit  d'attendre  un  instant  la  détente  de 
l'accommodation  pour  que  le  vice  de  réfraction  se  révèle.  Nous 
avons  remarqué  que  cette  détente  s'opère  plus  vile  lorsqu'on  dirige 
réclairage  très-obliquement,  ce  qui  ne  nuit  pas  au  résultat,  puis* 
qu'il  suffit  de  rencontrer  un  élément  quelconque  de  l'image 
ophthalmoscopique  pour  assurer  le  diagnostic. 

L'essai  avec  notre  optomètre  révèle  instantanément  l'hypermé- 
tropie dans  tous  les  cas,  pourvu  que  l'acuité  visuelle  soit  suffisante. 

L'hypermétropie  peut  être  confondue  avec  un  affaiblissement  ac- 
cidentel de  l'amplitude  d'accommodation  qui  se  rencontre  assez  fré- 
quemment, ainsi  que  nous  l'avons  indiqué  déjà  à  propos  de  l'asthé- 
nopie,  à  la  suite  des  fièvres  graves,  des  maladies  adynamiques 
et  surtout  de  la  diphthérite.  Comme  dans  l'hypermétropie  le 
punctum  proximum  est  plus  éloigné  qu'à  l'état  normal.  L'atro- 
pine encore  lèvera  toute  difficulté  ;  elle  mettra  l'hypermétrope  dans 
l'impossibilité  de  voir  à  distance,  ce  qui  n'arrivera  pas  chez  l'emmé- 
trope atteint  d'une  paralysie  incomplète  de  l'accommodation. 

L'hypermétropie  peut  être  confondue  avec  la  myopie,  à  un  exa- 
men superficiel.  L'hypermétrope  cligne  parfois  de  l'œil  comme  le 
myope;  comme  lui,  il  rapproche  les  petits  objets  pour  y  voir; 
comme  lui  enfin,  il  peut,  pendant  un  instant,  améliorer  sa  vision 
avec  un  verre  concave  faible.  Mais  en  dehors  de  ces  signes  acci- 
dentels, se  présentent  des  caractères  distinctifs  fondamentaux  qui 
empêchent  toute  méprise. 

Le  myope  y  voit  très-bien  et  sans  fatigue  dans  les  limites  de  sa  vi- 
sion distincte  ;  il  n'y  verra  que  très-mal  ou  pas  du  tout  de  loin. 

L'hypermétrope,  au  contraire,  à  moins  d'une  diminution  consi- 
dérable de  l'acuité  visuelle,  y  verra  mieux  et  plus  longtemps  à 
longue  distance. 

Le  myope  trouvera  toujours  de  l'amélioration  dans  l'essai  d'un 
verre  concave,  quand  même  il  ne  corrigerait  qu'incomplètement; 
rhypermétrope,  au  contraire,  aura  plus  de  troubles  avec  le  verre 
concave  et  plus  de  netteté  avec  le  verre  convexe,  pourvu  toutefois 
que  l'anomalie  soit  manifeste  à  un  degré  quelconque,  car  lors- 
qu'elle est  ia tente j  l'épreuve  par  le  verre  convexe  sera  négative, 
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ainsi  que  nous  le  savons,  jusqu'à  ce  que  l*onait  paralysé  raccom- 
modation. 

L'hypermétropie  même  manifeste  peut  être  confondue  avec 
Tamblyopie;  dans  les  deux  cas,  l'emploi  du  verre  convexe  amène 
une  amélioration,  ici  en  donnant  aux  rayons  lumineux  le  degré  de 
convergence  approprié,  là  en  grandissant  les  images  rétiniennes. 
La  fixation  d'un  objet  éloigné,  les  gros  caractères  de  l'échelle  par 
exemple,  à  travers  une  carte  percée  d'un  trou  d'épingle  jugera- la 
question.  Si  le  sujet  est  amblyope,  la  vision  à  travers  le  petit  trou 
deviendra  plus  mauvaise,  en  raison  de  la  diminution  considérable 
de  l'éclairage  ;  elle  sera  au  contraire  améliorée  s'il  est  hypermétrope 
par  suite  de  la  suppression  des  rayons  marginaux  qui  causent  le 
plus  de  diffusion.  L'embarras  commence  lorsque  ces  deux  états 
morbides  se  trouvent  réunis,  ce  qui  est  loin  d'être  rare,  surtout 
quand  il  y  a  du  strabisme. 

Dans  ces  cas  complexes  on  doit  rechercher  d'abord  s'il  existe  si- 
multanément de  l'amblyopie  et  de  l'hypermétropie,  ensuite  déter- 
miner la  part  qu'il  faut  attribuer  à  chacune  de  ces  causes  dans  les 
troubles  de  la  vision. 

Le  premier  point  sera  résolu  par  l'emploi  de  la  carte  percée.  A 
moins  que  l'amblyopie  ne  soit  assez  grave  pour  ne  plus  permettre 
de  voir  nettement  les  plus  gros  caractères  de  l'échelle  typogra- 
phique ,  la  vision  à  travers  le  trou  d'épingle  devra  être  plus  nette. 
Si  l'amélioration  est  complète,  c'est-à-dire  si  le  malade  voit  aussi 
bien  dans  ces  conditions  qu'un  œil  normal,  et  ici  l'observateur  peut 
faire  sur  lui-même  la  contre-épreuve,  l'hypermétropie  est  simple. 
Si  au  contraire  elle  est  incomplète,  elle  accuse  un  certain  degré 
d'amblyopie. 

Quant  au  second  point,  il  suffira,  pour  le  résoudre,  de  détermi- 
ner le  degré  d'hypermétropie,  de  le  corriger  par  un  verre  convexe, 
puis  de  mesurer  sur  l'échelle  la  diminution  de  l'acuité  visuelle. 

Enfin,  l'hypermétropie  manifeste  peut  être  confondue  avec  la 
presbytie.  Dans  les  deux  cas,  le punctum  proximum  est  plus  éloigné 
qu'à  l'état  normal  et  la  vision  éloignée  est  distincte.  Une  goutte 
d'atropine  rend  le  doute  impossible;  si  le  sujet  est  presbyte,  lé  my- 
driatique  ne  modifiera  pas  sensiblement  la  vision  à  distance.  S'il  est 
hypermétrope,  celle-ci  sera  notablement  troublée. 
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ARTICLE  VÏL 
Mesnve  de  Tliypermétropie. 

Elle  consiste  à  rechercher  par  tâtonnement  quel  est  le  verre 
convexe  le  plus  fort,  avec  lequel  il  est  possible  de  voir  distincte- 
ment à  une  distance  de  15  ou  20  pieds  le  numéro  correspondant 
de  l'échelle;  le  numéro  de  ce  verre  donne  le  degré  de  l'hypermé- 
tropie manifeste.  En  répétant  la  même  épreuve  après  avoir  para- 
lysé l'accommodalion,  on  obtient  le  degré  de  l'hypermétropie  to- 
tale. La  différence  entre  ces  deux  résultats  indique  l'hypermétropie 
latente.  Supposons,  pour  fixer  les  idées,  que  les  verres  convexes 
n"  24  dans  la  première  épreuve  et  n"  8  dans  la  seconde,  aient  été 
trouvés,  on  en  déduit  : 

Que  l'hypermétropie  totale  H  =  ^  ; 

Que  l'hypermétropie  manifeste  Hm  =  ^  ; 

Que  l'hypermétropie  latente  H/  =•.  i  —  ^^  =  jj. 

Théoriquement  cette  détermination  est  très-simple  ;  mais  les  ré- 
sultats en  sont  peu  pratiques.  Trouver  le  verre  convexe  le  plus  fort 
avec  lequel  on  continue  à  voir  nettement  de  loin,  n'est  pas  possible 
sans  la  détente  de  l'accommodation,  et  celle-ci  s'opère  difficile- 
ment, .incomplètement  et  d'une  façon  d'autant  moins  régulière 
que  l'interposition  successive  de  verres  de  valeur  différente  et  la 
fixité  du  point  de  mire  représentent  des  conditions  défectueuses. 
Aussi  obtient-on  des  indications  qui  sont  le  plus  souvent  trop  fai- 
bles, ce  qui  a  conduit  Donders  à  ajouter  au  numéro  du  verre  in- 
diquant Hm,  le  quart  de  la  valeur  de  H/. 

La  substitution  de  notre  optomètre  aux  verres  d'essai  abrège  et 
simplifie  considérablement  la  détermination  de  H. 

La  détermination  du  punctupi  remotum^  qu'il  s'agisse  de  H  ou 
de  Hm,  s'obtient  en  portant  le  pignon  au  niveau  de  l'infini  marqué 
par  la  lettre  Ë,  et  en  le  tournant  dans  le  sens  de  H  jusqu'à  ce  que 
les  caractères  deviennent  confus.  Au  bout  d'un  instant,  la  vision 
redevient  généralement  nette  par  suite  de  la  détente  de  l'accom- 
modation. On  continue  dans  le  même  sens  jusqu'à  ce  que  le  trou- 
ble soit  permanent.  Il  suffit  de  lire  sur  l'échelle  le  nombre  corres- 
pondant à  l'index  pour  connaître  le  degré  soit  de  H,  si  on  a  paralysé 
l'accommodation,  soit  de  Hm. 

La  détermination  du  punctvm  proximum^  si  précieuse  en  pareil 
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cas,  se  fait  en  ramenant  progressivement  le  pignon  vers  Toculaire. 
Le  point  où  la  vision  cesse  d'être  nette,  représente  le  punctum  proxi- 
mum.  Ce  point  sera  placé  au  delà  de  l'infini,  si  l'hypermétropie  est 
absolue,  et  en  deçà,  si  elle  est  relative  ou  facultative.  Un  exemple, 
—  Le  pignon  pendant  la  recherche  d\i  punctum  proximum  s'arrête 
au  chiffre  24  du  côté  de  H,  on  en  conclut  que  l'hypermétropie  ab- 
solue est  égale  à  ^,  c'est-à-dire  qu'il  faudra  pour  voir  de  loin  un 
n°  24,  et  pour  voir  de  près  le  n°  24,  ajouté  au  verre  qui  convient  à 
l'emmétrope  privé  de  son  accommodation,  soit  ^  environ,  ^  +  ^ =|  • 

Si  le  pignon  s'arrête  du  côté  de  M,  à  20  par  exemple,  on  en  con- 
clut que  le  punctum  proximum  est  situé  à  20  pouces. 

La  rapidité  avec  laquelle  se  font  ces  déterminations  permet  de  les 
répéter  plusieurs  fois  à  titre  de  contre-épreuve.  On  juge  de  la  sorte 
du  degré  de  stabilité  de  l'accommodation  et  on  prend  la  moyenne 
des  déterminations,  s'il  y  a  lieu.  La  détermination  du  punctum 
proocimum  fait  connaître  la  valeur  de  l'insuffisance,  laquelle  est  égale 
à  la  différence  entre  le  punctum  proximum  binoculaire  et  le  point 
plus  rapproché  auquel  le  malade  a  besoin  de  voir.  Si  le  punctum 
proximum  est  situé  à  20  pouces,  et  que  le  malade  ait  besoin  de 
voir  à  10  pouces,  par  exemple,  l'évaluation  de  l'insuffisance  sera 
représentée  par  yo  —  ^  c'est-à-dire  égale  à  ~^. 


ARTICLE    VIII. 


Traitement. 


Le  traitement  de  l'hypermétropie  a  pour  unique  objet  de  corri- 
ger le  vice  de  la  réfraction  fixe,  de  façon  à  remédier  aux  troubles 
de  la  vision,  et  surtout  à  prévenir  et  à  combattre  Tasthénopie.  11 
appartient  à  Donders  de  l'avoir  fondé,  d^en  avoir  démontré  les 
avantages  par  une  pratique  assez  heureuse  pour  lui  permettre  d'é- 
crire que  tt  l'asthénopie  ne  sera  désormais  une  gêne  pour  personne. 
En  ceci,  ajoute-t-il,  nous  avons  un  exemple  des  petits  moyens 
qu'emploie  quelquefois  la  science  pour  obtenir  des  résultats  qui 
sont  une  bénédiction  pour  des  milliers  d'hommes.  » 

La  découverte  de  ce  fait,  que  l'asthénopie  dépend  de  la  struc- 
ture hypermétropique  de  l'œil,  indiquait  le  remède.  Il  fallait  corri- 
ger le  vice  de  réfraction,  c'est-à-dire  supprimer  la  cause  pour  an- 
nihiler les  effets.  Partant  de  ce  principe,  il  paraissait  rationnel  de 
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neutraliser  complètement  l'hypermétropie,  ou  en  d'autres  termes 
de  ramener  rœil  hypermétrope  aux  conditions  dioptriques  de  Tem*- 
métrope.Mais  Texpérience  fit  promptementYoirque,  malgré  Tusage 
de  Terres  qui  la  corrigent  complètement,  l'hypermétropie  reste  en 
partie  latente,  parce  qu'un  certain  degré  de  tension  accommoda- 
tive  fait  en  ^quelque  sorte  partie  de  tout  acte  visuel,  en  raison 
d'une  synergie  fonctionnelle  consacrée  par  une  longue  habitude.  Il 
en  résulte  que,  dans  ces  conditions,  l'œil  devient  myope.  Non- 
seulement  la  vision  des  objets  éloignés  est  confuse,  mais  l'œil, 
même  avec  une  convergence  modérée,  reste  accommodé  pour  un 
point  trop  rapproché.  L'impression  désagréable  causée  par  cet 
abaissement  au  minimum  de  l'amplitude  relative  de  l'accommo- 
dation, empêche  d'y  voir  même  à  une  faible  distance,  conduit  à 
rapprocher  les  objets  de  plus  en  plus,  et  partant  à  substituer  à 
Tasthénopie  accommodative  une  asthénopie  musculaire. 

L'observation  a  conduit  Donders  à  partager  les  hypermétropes 
en  deux  classes,  composées,  la  première,  de  ceux  qui  ont  une  am- 
plitude normale  de  l'accommodation,  et  la  seconde,  de  ceux  chez 
lesquels  une  diminution  permanente  ou  accidentelle  de  l'adaptation 
joue  un  rôle  plus  ou  moins  important. 

La  grande  majorité  des  cas  appartient  à  la  première  classe  :  ici 
l'état  hypermétropique  est  la  seule  cause  qui  empêche  de  voir 
distinctement  les  objets  rapprochés  pendant  un  certain  temps. 

Ces  conditions  ne  se  rencontrent  nécessairement  que  pendant  la 
jeunesse,  jusque  vers  l'âge  de  vingt-cinq  ans.  A  ce  moment  l'accom- 
modation fléchit  un  peu,  elle  n'est  plus  représentée  que  par  j  ou  j, 
la  vision  rapprochée  commence  à  devenir  plus  difficile,  plus  in- 
certaine et  l'asthénopie  se  déclare.  Donders  a  observé  que  la  femme 
se  plaignait  beaucoup  plus  fréquemment  que  l'homme,  ce  qu'il 
attribue  à  la  nature  des  occupations. 

Pour  remédier  à  cette  situation,  Donders  conseille  le  verre  con- 
vexe qui  exprime  la  valeur  de  l'hypermétropie  manifeste.  Mais  il 
reconnaît  que  ce  verre  est  rarement  suffisant  pour  préserver  de  la 
fatigue  que  cause  un  ouvrage  minutieux.  Aussi  propose-t-il,  toutes 
les  fois  que  le  punctum  proximum  binoculaire  est  sensiblement  plus 
éloigné  que  chez  l'emmétrope,  de  donner  des  verres  un  peu  plus 
forts  soit  ^  par  exemple  avec  Hm  égale  à  ~. 

La  mesure  sera  utile  surtout  chez  les  sujets  très-jeunes  qui  ont 
une  accommodation  suffisante  pour  neutraliser  même  de  hauts  de- 
grés d'hypermétropie,  et  chez  les  sujets  un  peu  âgés  déjà,  trente  ans 
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par  exemple,  qui  ont  déjà  subi  une  certaine  diminution  de  Tampli- 
tude  d'accommodation.  Nous  avons  dit  précédemment  que  le 
verre  qui  nous  paraissait  le  mieux  convenir  au  plus  grand  nom- 
bre était  indiqué,  tantôt  par  la  valeur  de  Hm,  trouvée  à  l'optomètre, 
tantôt  par  la  difierence  entre  la  distance  du  punctum  proximum 
et  la  distance  à  laquelle  doit  s'exercer  la  vision  rapprochée. 

Quelle  que  soit  la  marche  suivie,  on  doit  prescrire  au  malade  de 
ne  jamais  travailler  sans  lunettes,  d'interrompre  fréquemment 
son  travail  pendant  quelques  minutes,  d'éviter  toute  fatigue  exces- 
sive des  yeux  et  de  revenir  dans  la  huitaine  rendre  compte  de  son 
état.  Si  la  correction  a  été  appropriée,  la  réponse  sera  très-satisfai- 
sante. La  vision  est  restée,  nette,  la  lecture  même  prolongée,  les 
travaux  d'aiguille  ont  été  supportés  ;  il  ne  reste  que  quelques 
éblouissements  et  surtout  un  sentiment  de  vertige  pénible  au  mo- 
ment où  on  quitte  les  lunettes.  On  lui  permet  alors  d'user  de  ses 
yeux  sans  réserve  en  recommandant  expressément  de  ne  point  ou- 
blier que  les  lunettes  dont  il  se  sert  deviendront  mauvaises  plus 
tard,  quand  Thypermétropie  manifeste  aura  fait  des  progrès,  sans 
qu'il  ait  à  craindre  quelque  affaiblissement  de  la  vue  causé  par 
leur  usage.  Quiconque  connaît  l'horreur  invincible  qu'elles  inspi- 
rent au  public  comprendra  toute  l'importance  qu'il  y  a  à  recom- 
mander au  patient  de  venir  à  ce  moment  prendre  de  nouveaux 
conseils  et  de  ne  point  en  abandonner  l'usage,  ce  qu'il  ferait  in- 
failliblement de  lui-même. 

Mais  il  peut  arriver  aussi  que  les  verres  prescrits  soient  trop 
faibles  ou  trop  forts.  Dans  le  premier  casjl'asthénopie  n'a  pas  entiè- 
rement disparu  et  l'on  constate  souvent  un  degré  un  peu  plus  élevé 
d'hypermétropie  manifeste  qu'au  premier  examen.  Le pMwc/wmpo- 
ximum^  déterminé  de  nouveau  avec  l'optomètre,  sera  généralement 
un  peu  plus  éloigné.  Il  faut  alors  choisir  un  numéro  plus  élevé. 

Si  au  contraire  les  verres  étaient  trop  forts,  le  malade  racontera 
qu'il  n'obtenait  de  vision  nette  qu'en  rapprochant  les  objets  outre 
mesure,  ce  qui  occasionnait  une  fatigue  particulière  due  à  l'astbé- 
nopie  musculaire.  Parfois  aussi  il  accuse  les  lunettes  de  lui  trou- 
bler la  vision  éloignée.  Ce  fait  s'observe,  malgré  une  bonne  cor- 
rection, chez  les  sujets  doués  d'une  puissance  d'accommodation 
très-grande.  Dans  ces  cas  il  faut  commencer  par  des  verres  plus 
faibles  et  n'en  donner  progressivement  de  plus  forts  qu'au  moment 
où  la  tension  accommodative.aura  diminué. 

Donders  conseille  l'emploi  des  mydriatiques  lorsque  les  verres  les 
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mieux  choisis  et  changés  une  première  fois  ne  conviennent  pas, 
lorsque,  malgré  Fasthénopie,  l'hypermétropie  reste  tout  à  fait  la- 
tente, enfin  lorsque  Ton  ne  doit  pas  revoir  le  malade.  L'expérience 
lui  a  démontré  qu'en  donnant  des  verres  qui  neutralisent  la  totalité 
de  l'hypermétropie  manifeste  et  le  quart  environ  de  Thypermétro* 
pie  latente,  on  atteignait  le  but,  soit  immédiatement,  soit  au  bout 
de  quelques  semaines. 

Ou  voit  par  ce  qui  précède  que  l'idée  principale  du  traitement 
inauguré  par  Donders consiste  adonner  des  verres  donton  augmente 
la  force,  chaque  fois  que  l'on  a  constaté  l'élévation  de  l'hyper- 
métropie manifeste.  Ce  n'est  que  lorsque  celle-ci  représente  à  peu 
près  la  totalité  du  vice  de  réfraction,  c'est-à-dire  lorsqu'il  n'y  a 
plus  d'hypermétropie  latente  et  que  le 'parcours  relatif  de  l'accom- 
modation à  repris  sa  position  normale,  que  l'on  trouve  dans  l'usage 
des  verres  choisis  d'après  les  règles  précédentes,  une  garantie  cer- 
taine contre  le  retour  de  l'asthénopie.  Parvenu,  à  ce  résultat,  on 
peut,  si  le  malade  est  jeune,  conseiller  l'usage  permanent  des  mê- 
mes verres  pour  voir  de  loin  et  pour  voir  de  près.  Ils  ont  pour  effet 
de  neutraliser  l'hypermétropie  manifeste  et  de  rendre  possible  la 
vision  des  objets  éloignés  sans  tension  accommodative. 

Mais  à  côté  de  ces  avantages  se  présente  un  inconvénient  :  l'habi- 
tude de  porter  des  verres  correcteurs  fait  perdre  graduellement  la 
faculté  de  voir  clair  de  loin  sans  eux.  Comme  la  tension  nécessaire 
à  la  vision  éloignée  est  relativement  modérée,  de  courte  durée  et  ne 
peut  entraîner  aucune  influence  fâcheuse,  il  est  préférable  dans  la 
grande  majorité  des  cas  de  réserver  les  lunettes  pour  la  vision  rap- 
prochée :  elles  ne  devront  être  portées  constamment  qu'autant  que 
le  malade,  informé  de  ce  qui  l'attend,  juge  plus  commode  ou  plus 
avantageux  pour  lui  de  ne  pas  les  quitter.  11  existe  un  certain 
avantage  aussi  à  se  départir  de  la  règle  lorsque,  par  les  progrès  de 
rage,  l'hypermétropie  est  devenue  relativement  absolue,  ce  dont  on 
s'aperçoit  à  ce  que  la  vision  des  objets  éloignés  n'a  plus  une  netteté 
satisfaisante.  Dans  cette  situation  nouvelle  il  est  sans  contredit  avan- 
tageux de  porter  des  lunettes. 

Enfin,  l'emploi  des  verres  convexes  devra  aussi  être  conseillé 
dans  les  cas  d'hypermétropie  absolue  ou  relative,  développée  chez 
un  jeune  homme,  parce  qu'alors  la  vision  à  distance  n'est  jamais 
distincte. 

Il  est  nécessaire  que  l'amplitude  d'accommodation  soit  normale 
pour  que  les  mêmes  verres  servent  de  près  et  de  loin. 
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Dans  la  seconde  classe  d'hypermétropes  sont  rangés  ceux  qui 
présentent  un  trouble  ou  une  diminution  morbide  et  accidentelle 
de  Taccommodation.  Cette  complication  doit  être  soupçonnée  lors- 
que l'asthénopie  se  déclare  chez  un  malade  qui  n'a  qu'une  légère 
hypermétropie  sans  traces  d'asthénopie  musculaire. 

Si  l'asthénopie  accommodative  reconnaît  pour  cause  un  affaiblis- 
sèment  soit  général,  soit  limité  à  l'appareil  d'accommodation,  elle 
disparaîtra  avec  la  cause  qui  l'a  fait  naître.  C'est  par  conséquent  à 
cette  dernière  qu'il  faut  porter  remède  ;  jusqu'à  la  guérison,  si  elle 
est  possible,  l'usage  temporaire  de  verres  convexes  sera  d'une 
grande  utilité.  Lorsque  l'exercice  de  l'accommodation  est  doulou- 
reux, il  est  indispensable  d'instituer  un  traitement  spécial  qui 
trouvera  mieux  sa  place  à  "propos  des  troubles  de  l'appareil  d'ac- 
commodation. 

S'il  existe  simultanément  de  l'hypermétropie  et  de  la  presbytie, 
il  faut  nécessairement  avoir  deux  paires  de  lunettes,  l'une,  corri- 
geant l'hypermétropie  manifeste,  est  destinée  à  voir  de  loin;  l'autre, 
plus  forte  de  la  quantité  de  réfraction  qui  représente  tout  le  déficit 
sénile  de  l'accommodation,  servira  pour  les  ouvrages  rapprochés. 

Si  l'hypermétropie  n'est  compliquée  d'aucun  signe  d'asthénopie, 
ce  qui  arrive  fréquemment  dans  les  degrés  peu  élevés,  et  si  la  vi- 
sion à  distance  est  nette,  on  devra  se  contenter  de  prescrire  des 
verres  pour  les  travaux  rapprochés.  Leur  valeur  sera  indiquée  par 
la  différence  en  pouces  entre  la  situation  du  punctum  proximum 
et  la  distance  à  laquelle  doivent  être  placés  les  objets  pour  le  tra- 
vail; leur  force  sera  donc  différente  suivant  la  profession,  plus 
grande  par  exemple  pour  coudre,  broder,  dessiner  que  pour  lire  et 
écrire. 

Lorsque  des  numéros  élevés  sont  nécessaires,  on  doit  donner  la 
préférence  à  des  verres  périscopiques  dont  la  surface  concave  est 
tournée  vers  l'œil. 

Quand  l'hypermétropie  est  compliquée  d'amblyopie  monocu- 
laire, comme  il  arrive  presque  toujours  dans  les  cas  de  strabisme 
hypermétropique,  il  est  indiqué  d'exercer  l'œil  dévié  plusieurs  fois 
par  jour  avec  le  secours  d'une  loupe  si  c'est  nécessaire. 
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CHAPITRE  VI. 


APHAKIE  (à  priv.,  çoocoç,  lentille). 

Donders  a  désigné  ainsi  l'état  de  la  réfraction  fixe  dans  un  œil 
privé  de  Taclion  réfringente  du  oristallin.  Le  plus  souvent  Ta- 
phakie  est  le  résultat  d'une  extraction  de  cataracte  ou  d'une  bles- 
sure ayant  occasionné  une  résorption  graduelle  du  cristallin.  La 
disparition  de  ce  dernier  du  champ  de  la  pupille  par  ectopie  congé- 
nitale ou  accidentelle,  ou  à  la  suite  de  l'abaissement  d'une  cataracte, 
représente  aussi  un  état  d'aphakie,  bien  que  le  cristallin  soit  dans 
l'œil,  puisqu'il  cesse  d'appartenir  au  système  réfringent  oculaire. 

La  suppression  du  cristallin  a  pour  effet  évident  et  immédiat  de 
créer,  si  l'œil  est  normal,  un  haut  degré  d'hypermétropie.  Ce  que 
nous  avons  dit  de  ce  vice  de  réfraction  nous  dispense  d'entrer  ici 
dans  de  longs  développements. 

Le  diagnostic  sera  fourni  par  les  commémoratifs  et  les  traces 
d'une  opération  antérieure.  En  leur  absence,  l'épreuve  par  les  ima- 
ges de  Purkinge,  l'examen  à  l'éclairage  oblique  suffiraient  pour 
renseigner  sur  la  disparition  ou  le  déplacement  de  la  lentille* 

La  constatation  de  l'hypermétropie  et  l'évaluation  de  son  degré 
se  feront  suivant  les  règles  indiquées  dans  le  chapitre  précédent* 

Le  traitement  seul  présente  quelques  particularités.  L*œil  privé 
de  cristallin  a  totalement  perdu  la  faculté  d'accommodation*  lien 
résulte  qu'un  seul  verre  correcteur  ne  peut  suffire  pour  la  vision  à 
distance  et  pour  la  vision  rapprochée* 

11  faut  commencer  par  déterminer  le  numéro  du  verre  propre  à 
faire  voir  de  loin.  L'expérience  a  montré  que  le  plus  souvent  C'était  le 
n°  3  ou  3  j ,  placé  à  15  millimètres  de  l'œil.  Mais  si  l'œil  était  myope 
avant  la  disparition  du  cristallin,  le  verre  correcteur  doit  être  de 
beaucoup  moins  fort.  Chez  une  de  mes  opérées,  j'ai  pu  constater, 
comme  Donders  l'avait  déjà  fait,  que  la  netteté  des  objets  éloignés 
ne  pouvait  être  améliorée  par  aucun  verre,  ce  qui  autorise  à  dii*e 
que  la  myopie  antérieure  était  égale  à  j  ou  j  environ.  Avec  des  de- 
grés moins  élevés  de  myopie,  l'hypermétropie  aphakique  est  égale 
à  la  difiFérence  qui  existe  entre  l'état  amétrapicjue  de  l'œil  normal, 
soit  i  envii:on,  et  le  degré  de  la  myopie.  Celle-ci  est-elle  de  j  par 

exemple,le  degré  de  l'aphakie  sera  représenté  par  j  — ^^soit  ^  à  peu 
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près.  On  voit  que  la  détermination  du  verre  correcteur  qui  per- 
met de  voir  le  mieux  les  objets  éloignés  indique  assez  exactement 
Texistence  et  le  degré  de  la  myopie  préexistante. 

L'hypermétropie  antérieure  à  la  suppression  du  cristallin  exerce 
une  action  inverse  :  il  faudra  des  numéros  plus  forts  pour  obtenir 
la  correction.  Un  œil  atteint  d'une  hypermétropie  j^  par  exemple, 
et  opéré  de  cataracte,  aura  besoin,  pour  voir  de  loin,  d'un  verre 
égal  à  I  -f-Ti>  ^^^*  ri'  ^^^  encore  la  détermination  du  verre  approprié 
à  la  vision  éloignée,  indiquera  assez  exactement  l'existence  et  le 
degré  d'une  hypermétropie  antérieure. 

Dans  l'apbakie,  la  vision  est  généralement  imparfaite.  La  cause 
principale  doit  en  être  attribuée  au  peu  de  netteté  de  la  pupille. 
On  peut  s'assurer  à  l'éclairage  latéral  que,  dans  les  cas  les  plus 
heureux  d'opération  de  cataracte,  alors  que  la  pupille  paraît  en- 
tièrement noire,  il  existe  très-fréquemment  de  légères  opacités 
dues  à  l'épaississement  de  la  cristalloïde  antérieure.  Quelque  léger 
que  paraisse  ce  voile,  il  suffit  pour  occasionner  de  la  diffusion  et 
nuire  à  la  vision.  Nous  avons  pu  constater  expérimentalement  cette 
influence  depuis  que  par  l'emploi  de  notre  kystitome,  nous  pai*ve- 
nons  le  plus  souvent  à  écarter  du  champ  de  la  pupille  la  cristal 
loïde  antérieure.  Dans  ces  conditions  nouvelles,  l'acuité  visuelle 
est  notablement  meilleure. 

Il  arrive  aussi  bien  fréquemment  que  l'acuité  visuelle  est  amoin- 
drie par  un  état  d'astigmatisme  irrégulier  dû  au  changement  de 
courbure  de  la  cornée  provoqué ^par  le  travail  de  cicatrisation.  Nous 
avons  observé  des  cas  dans  lesquels  le  degré  d'astigmatisme  s'éle- 
vait à  ^  et  même  \  pendant  un  certain  temps  après  l'opération;  c'est 
dans  la  vision  des  objets  éloignés  qu'il  est  le  plus  facile  de  le  cons- 
tater et  même  de  le  corriger  à  peu  près  convenablement. 

La  vision  des  opérés  de  cataracte,  non  pourvus  de  verres,  est  d'au- 
tant plus  imparfaite  que  la  pupille  est  plus  grande  :  on  sait  que 
pour  un  même  degré  d'hypermétropie  la  grandeur  des  cercles  de 
diffusion  est  proportionnée  au  diamètre  de  cette  dernière.  Mal- 
gré l'usage  d'un  verre  correcteur  très-bien  choisi,  une  large  pu- 
pille, surtout  si  elle  .est  fournie  en  partie  par  une  brèche  faite 
à  l'iris,  a  encore  de  grands  inconvénients.  Le  pouvoir  d'accom- 
modation étant  totalement  aboli,  comme  nous  l'avons  démontré 
précédemment,  il  en  résulte  qu'un  verre  quelconque  ne  donne 
une  image  nette  que  pour  une  distance  bien  définie  en  deçà  et 
au   delà   de  laquelle  se  forment  des  cercles  de  diffusion  dont 
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retondue  est  en  rapport  avec  l'ouverture  pupillaire.  Avec  une  pu- 
pille très-petite  les  cercles  de  diffusion  sont  très-petits  et  assez  peu 
gênants  pour  permettre  une  assez  bonne  vision  à  des  distances 
difiérentes,  ce  qui  avait  fait  croire  à  des  observateurs  peu  rigou- 
reux, à  la  persistance  du  pouvoir  accommodatif  malgré  la  suppres- 
sion du  cristallin.  Les  remarques  précédentes  montrent  assez  les 
inconvénients  qui  se  rattachent  au  procédé  d'extraction  par  l'inci- 
sion linéaire  modifiée,  principalement  lorsque  l'iridectomie  est 
pratiquée  en  bas,  parce  qu'à  la  partie  supérieure,  la  paupière  mas- 
que à  peu  près  complètement  la  brèche  faite  à  l'iris. 

Pour  choisir  les  verres  destinés  aux  opérés  de  cataracte,  il  est 
préférable  de  recourir  aux  verres  d'essai.  On  cherchera  d'abord 
quel  est  celui  qui  donne  la  meilleure  vision  de  loin,  puis  ensuite 
quel  est  celui  qui  fait  voir  le  plus  distinctement  de  près.  La  dis- 
tance de  l'objet  sera  exactement  déterminée  et  en  rapport  avec  le 
but  que  se  propose  l'opéré.  Toutefois,  en  raison  de  l'imperfection 
habituelle  de  la  vision,  il  sera  très-utile  de  le  rapprocher  à  petite 
distance  de  l'œil,  de  4  à  6  pouces  par  exemple.  Il  n'est  peut- 
être  pas  inopportun  de  prévenir  le  chirurgien  peu  expérimenté 
encore,  que  les  premiers  exercices  de  vision  rapprochée,  s'il  s'agit  de 
vieillards  surtout,  seront  presque  toujours  détestables  et  causeront 
une  vive  déception.  On  voit  bien  une  lettre,  une  syllabe,  mais  il 
est  impossible  de  déchiffrer  un  mot  et  à  plus  forte  raison  d'assem- 
bler une  phrase.  Pour  effacer  l'impression  de  cet  échec,  on  a  recours 
bien  vite  à  des  caractères  typographiques  déplus  en  plus  gros,  sans 
que  le  résultat  soit  meilleur.  Il  faudrait  se  garder  d'en  conclure  que 
l'acuité  visuelle  est  mauvaise  et  la  vision  affaiblie.  En  raison  des 
conditions  nouvelles  de  son  appareil  de  réfraction,  l'opéré  de  cata- 
racte a  besoin  de  faire  une  éducation  nouvelle.  S'il  parcourt  du  re- 
gard la  ligne  d'impression  à  Faide  de  mouvements  de  rotation  de 
l'œil 9  comme  il  l'a  toujours  fait  jusqu'alors,  il  fait  nécessairement 
passer  l'axe  visuel  par  des  points  situés  en  dehors  du  centre  du  verre 
correcteur,  ce  qui  occasionne,  avec  des  lentilles  d'un  aussi  court 
foyer,  de  la  diffusion  et  surtout  des  déplacements  dans  les  images. 
Il  faut  qu'il  apprenne  à  substituer  aux  mouvements  de  l'œil  des 
mouvements  automatiques  de  la  tête  qui  ont  pour  effet  de  placer 
l'objet  visé  sur  le  prolongement  de  Taxe  visuel  et  de  Taxe  principal 
de  la  lentille. 

L'absence  complète  d'accommodation  dans  l'aphakie  conduit  à 
établir  qu'il  faut  des  verres  de  foyers  différents  pour  différentes 
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distances.  Cette  conclusion  est  rigoureusement  exacte  :  et  de  fait, 
l'opéré  de  cataracte  fait  le  plus  habituellement  usage  de  deux  ver- 
res, Tun  de  3  ou  4  pouces  pourvoir  de  loin,  et  Tautre  de  2  ^  pour  voir 
de  près.  Toutefois,  il  est  possible  d'avoir  une  correction  suffisante 
pour  diverses  distances  à  Taide  d'un  seul  verre.  Il  suffit  pour  cela 
de  le  changer  de  place.  Plus  il  est  éloigné  de  Fœil,  plus  sa  valeur 
réfringente  augmente  :  par  conséquent  le  numéro  qui,  placé  le 
plus  près  possible  des  yeux,  fait  voir  distinctement  de  loin,  peut,  à 
la  rigueur,  servir  pour  la  lecture  si  on  le  place  vers  le  bout  du  nez. 
Qui  n'a  rencontré  des  opérés  qui  d'eux-mêmes  avaient  eu  recours 
à  cet  expédient  pour  remédier  aux  efi*ets  d'un  verre  trop  faible, 
c'est-à-dire  ne  rapprochant  pas  assez  le  punctum  proximum  pour 
leurs  occupations?  Le  plus  ordinairement  le  verre  de  lunettes  est  à 
un  demi-pouce  de  l'œil;  le  calcul  et  l'expérience  démontrent 
qu'eu  plaçant  à  un  demi-pouce  plus  loin,  c'est-à-dire  à  1  pouce, 
le  n""  3  ^  par  exemple,  qui  fait  voir  à  distance,  on  rapproche  le 
point  de  vision  à  29  pouces  :  ce  dernier  n'est  plus  qu'à  17  pouces,  si 
la  distance  atteint  2  pouces.  Et  de  même,  si  le  n**  3  placé  à  ua 
demi-pouce  est  nécessaire  pour  voir  de  loin,  il  suffit  de  le  porter 
à  un  pouce  et  demi  pour  rapprocher  le  point  de  vision  à  13  pouces 
et  demi  :  distance  à  laquelle  beaucoup  de  personnes  peuvent  aisé- 
ment lire.  Mais,  nous  le  répétons,  malgré  cette  ressource,  il  est  infi- 
niment préférable  d'avoir  deux  paires  de  lunettes. 

Certaines  professions,  les  peintres  en  particulier,  ont  besoin  de 
voir  presque  instantanément  de  près  et  de  loin,  de  loin  pour  distip* 
guer  leur  modèle,  de  près  pour  reporter  sur  la  toile.  L'embarras, 
la  gêne  qu'entraînerait  un  changement  de  lunettes,  la  nécessité  de 
tenir  la  palette  et  le  pinceau  m'ont  conduit  dans  uu  cas  de  ce  genre 
à  conseiller  une  lunette  de  Franklin,  portant  dans  sa  moitié  supé^ 
rieure  un  n""  2  ^,  propre  à  faire  voir  de  près,  et  dans  sa  moitié  in^^ 
férieure  un  n**  4,  propre  à  faire  voir  de  loin.  Grâce  à  cet  artifice  l'ar- 
tiste a  pu  reprendre  ses  travaux  et  jouir  d'emblée  des  avantages 
d'une  accommodation  normale. 

CheÉ  l'opéré  de  cataracte  armé  de  son  verre^  les  images  ré- 
tiniennes sont  beaucoup  plus  grandes  que  dans  le  même  odil 
pourvu  de  son  cristallin,  ce  qui  tient  à  ce  que  la  lentille  n'est  plus 
dans  l'oôil,  mais  bien  au-devant  de  lui.  Il  en  résulte  que  le  centre 
du  système  est  placé  plus  en  avant  et^  par  conséquent,  l'angle 
rétinien  plus  grand.  Il  peut  même  at^river,  en  éloignant  suffisam- 
ment le  verire  à  catatacte^  que  ce  centre  se  trouve  au-devant  de 
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la  coraée.  D*oii  il  suit  que  les  objets  paraîtront  d'autant  plus  gros 
que  les  lun^ettes  seront  plus  éloignées.  Le  calcul  a  démontré  à 
Donders  que,  pour  un  opéré  de  cataracte  chez  lequel  la  vision  éloi*- 
gnéeest  rétablie  avec  un  verre  de  3  pouces,  le  n*  16  tenu  à  une  dis» 
tanee  de  i  3  pouces  et  demi  fait  voir  les  objets  7  fois  plus  gros  que 
leméme  œil  potrrvu  de  son  cristallin. 

Lorsque  le  malade,  opéré  des  deux  yeux,  jouit  des  deux  côtés 
d'ane  bonne  faculté  visuelle,  il  importe  de  faire  la  plus  grande  at- 
tention à  la  distance  des  axes  des  verres  pour  échapper  à  ladiplo-*  ;'i 
pie  qui  ne  manquerait  pas  de  se  produire  dans  certaines  diree-  / 
tions  du  regard.  Des  insuffisances  musculaires  préexistantes  peu* 
vent  être  aussi  corrigées  par  une  coordination  appropriée  des  axes 
des  verres.  Les  règles  générales  relatives  à  ces  questions  doivent 
servir  de  guide  dans  le  choix  des  verres  correcteurs  pour  chaque 
cas  particulier. 

Si  un  opéré  découvre  qu'en  inclinant  d'une  certaine  façon  les 
verres  qui  lui  ont  été  choisis,  on  en  conclura  qu'il  existe  un  asti^ 
gmatisme  Suffisamment  régulier  pour  pouvoir  être  corrigé. 

L'examen  au  miroir  de  l'œil  privé  de  cristallin  révélera  cer*- 
taines  particularités  dignes  d'être  signalées.  On  sait  que  dans  l'œil 
emmétrope  toute  la  surface  de  la  rétine  est  placée  dans  le  plan  fo- 
cal du  système  dioptrique.  lien  résulte  qu'en  l'examinant  à  l'image 
droite,  on  voit,  sans  faire  varier  l'accommodation,  ses  parties  les 
plus  excentriques.  Et  de  même,  Donders  a  pu  s'assurer  sur  l'œil 
dépouillé  de  toute  connexion  d'un  lapin  blanc,  que  les  images  défi- 
nies des  objets  éloignés  apparaissaient  à  travers  toutes  les  parties 
de  la  sclérotique  qui  sont  doublées  par  la  rétine. 

D'après  Th.  Young,  le  degré  de  netteté  des  images  qui  se 
forment  ainsi  sur  toute  la  surface  du  fond  de  Fœil  serait  en  rapport 
avec  les  qualités  de  structure  du  cristallin.  Celui-ci  exerce  manifes- 
tement une  influence.  On  peut  s'assurer,  en  efiet,  que  la  rétine, 
lorsqu'il  y  a  aphakie,  n'est  pas  visible  avec  une  netteté  égale  dans 
toutes  les  directions  avec  la  même  lentille,  à  moins  que  l'observa- 
teur ne  fasse  varier  son  accommodation  ou  sa  distance  à  l'œil  ob- 
servé. 

La  suppression  du  cristallin^  d'après  l'intéressante  observation 
de  Donders,  modifie  la  forme  des  images  situées  excentriquement. 
Les  parties  du  fond  de  l'œil  accessibles  à  l'observateur  subissent 
un  changement  de  forme  sans  cesser  d'être  nettes,  lorsqu'on  les 
examine  suivant  une  direction  qui  forme  avec  Taxe  visuel  un  angle 
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assez  grand.  Si  on  dilate  la  pupille  dans  un  cas  où  il  existe  des  dé- 
tails faciles  à  reconnaître  et  nettement  définis,  comme  un  dépôt  cir- 
conscrit de  pigment,  une  plaque  d'atrophie  bien  limitée,  on  voit  les 
mêmes  objets  s'allonger  et  se  raccourcir  dans  les  difi<érents  sens  en 
raison  de  différences  de  direction  assez  légères  pour  que  les  mêmes 
parties  restent  en  vue.  Par  réciprocité,  la  forme  d'une  image  située 
dans  une  région  excentrique  doit  différer  de  cel|p  qui  est  produite 
par  le  même  objet  près  de  l'axe  optique.  Ces  changements  de  forme 
constatés  dans  un  cas  particulier  cité  par  Donders  cessèrent  de  se 
produire  après  l'extraction  du  cristallin  ou  du  moins  ne  se  produi- 
sirent plus  qu'à  un  très-faible  degré. 

On  peut  en  conclure  que,  dans  l'aphakie,  la  vision  indirecte  subit 
une  modification  en  vertu  de  laquelle  la  forme  des  objets  est  repré- 
sentée plus  correctement  sur  la  rétine,  et  que,  pour  ce  motif,  la 
projection  se  fait  moins  exactement.  11  convient  d'ajouter  qu'avec 
l'emploi  de  verres  aussi  forts  que  ceux  dont  on  fait  généralement 
usage 9  cette  remarque  perd  beaucoup  de  son  importance,  parce  que 
dans  ces  conditions  il  ne  peut  se  produire  d'images  nettement  défi- 
nies sur  les  parties  excentriques  de  la  rétine. 


CHAPITRE    Vil. 

[ASTIGMATISME (de  à,  priv.,  et  aTi^p-a,  point).  As. 

On  désigne  sous  ce  nom  un  vice  de  la  réfraction,  causé  par  une 
inégalité  dans  la  puissance  réfringente  de  divers  méridiens  de  l'œil 
et  plus  particulièrement  de  deux  méridiens  perpendiculaires  en- 
tre eux.  Cette  inégalité  résulte  d'un  défaut  de  symétrie  dans  les  sur- 
faces de  séparation  des  milieux  réfringents  par  rapport  à  l'axe  de 
l'œil. 

Un  organe  ainsi  constitué  ne  peut  jamais  être  au  point.  Dans 
l'œil  normal,  un  point  lumineux  quelconque  placé  à  la  portée  de 
la  vue  distincte,  donne  sur  la  rétine  une  image  qui  se  réduit  à  un 
point  ou  tout  au  moins  à  une  tache  de  diffusion  circulaire  très- 
petite.  Dans  l'œil  astigmate,  au  contraire,  si  l'image  est  punciifor- 
me^  suivant  le  méridien  le  plus  réfringent,  elle  sera  allongée,  dif- 
fuse, suivant  le  méridien  qui  l'est  le  moins,  et  réciproquement.  Et 
de  même,  en  faisant  fixer  deux  lignes,  tracées  perpendiculairement 
entre  elles  sur  une  feuille  de  papier,  et  en  les  éloignant  progressive- 
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mention  reconnaîtra  que  Tune  d'elles  seulement  peut  être  vue  dis* 
linctement  à  la  fois.  Supposons,  pour  fixer  les  idées,  que  chez  un 
myope  la  ligne  horizontale  cesse  d'être  distincte  à  une  distance  de 
six  pouces,  et  la  ligne  verticale,  à  10  pouces,  il  demeure  évident  que 

le  sujet  observé  |a  une  myopie  ^  pour  les  lignes  verticales  et  une 
myopie  ^  pour  les  lignes  horizontales.  La  différence  entre  ces  deux 

limites  (^ — ^V  déraoatre  l'existence  de  T astigmatisme  et  en 

exprime  le  degré. 

Ici  la  marche  des  rayons  lumineux  est  moins  simple  que  dans 
les  appareils  réfringents,  à  surfaces  sphériques  et  symétriques. 
Pour  bien  comprendre  le  mode  de  formation  des  images  sur  la 
rétine,  il  est  nécessaire  d'entrer  dans  quelques  explications  théori- 
ques. 

ARTICLE.  I«'. 
itat  dioptriqué  de  TcbII  astigmate. 

L'effet  optique  de  Tœil  astigmate  peut  être  assimilé  à  celui  d'une 
lentille  dont  les  surfaces  ou  l'une  des  surfaces,  envisagée  suivant  deux 
méridiens  différents  et  le  plus  souvent  perpendiculaires  entre  eux, 
mesure  des  rayons  de  courbure  inégaux.  Admettons  que  de  ces  deux 
méridiens,  l'un  est  horizontal  et  l'autre  vertical,  et  que  tous  deux  ap- 
partiennent à  la  lentille  Ldont  l'axe  est  représenté  par  la  ligne  XX 
(^^.56).  Etant  donné  un  point  lumineux  P  placé  syrcetaxe  en  avant 
de  la  lentille,  voyons  quelle  sera  la  forme  du  faisceau  réfracté.  Tous 
les  rayons  compris  dans  le  méridien  vertical  sont  réfractés  dans  ce 
plan  et  concourent  au  point  F;  AF  et  A'F  en  marquent  les  limites 
extrêmes.  Et  de  même  tous  les  rayons  compris  dans  le  méridien 
horizontal  sont  réfractés  dans  ce  plan  et  concourent  au  point  F'; 
BF'  et  B'F'  en  représentent  les  limites.  La  distance  FF'  qui  sépare 
les  deux  foyers  est  désignée  sous  le  nom  à! intervalle  focal.  La  con* 
struction  de  la  figure  suffit  pour  montrer  quelle  est  la  forme  du 
faisceau  réfracté  aux  diverses  distances.  Si  oa  interpose  un  écran 
maintenu  perpendiculairement  à  Taxe  au  niveau  du  point  D  situé 
entre  la  lentille  et  l'intervalle  focale  on  obtiendra  une  surface  de 
diffusion  elliptique  dont  le  grand  axe  est  horizontal  :  à  mesure  que 
l'écran  sera  rapproché  de  F,  les  deux  axes  de  l'ellipse  diminueront, 
mais  d'une  façon  inégale,  le  vertical  plus  rapidement  que  l'hori- 
zontal. Au  point  F,  l'axe  vertical  est  nécessairement  punctiformey 


puisque  ]àsê  trouve  le  poi  al  d'entre-croisement  des  rayons  verticaux 
et  la  section  se  réduit  à  une  ligne 
droite  horizontale.  Si  l'on  conti- 
nue à  éloigner  l'écran  de  F  vers 
F',  l'axe  horizontal  de  la  section 
5  continue  à  décroître  et  son  second 

L  fixe  vertical  augmente.  Cette  sec- 

'  tio»  est  :  en  E  une  ellipse  dont  le 

■  grand  axe  est  encore  horizontal  ;  en 

g.  G,  un  cercle  de  petit  diamètre  ;  en 

^  H  une  ellipse  dont  le  grand  axe  est 

I  vertical,  et  en  F  une  droite  verti- 

4  '  cale.  Au  delà  de  l'intervalle  focal, 
Z  lit  surface  lumineuse  a  constam- 
g.  ment  la   forme  d'une    ellipse  à 

5  '  grand  axe  vertical  et  dont  les  deui 
o-  axés  augmentent  proportionnelle- 
S  ment  à  mesure  que  l'on  s'éloigne 
i  de  F'. 

I  Les  taches  de  diiïusiou  sont 

f  d'autant  plus  grandes  que  l'écran 

^  est  plus  éloigné  du  foyer  F  ou  du 

B  foyer  F'.  C'est  au  niveau  de  ces 

lieux  plans  qui  marquent,  ainsi 
que  nous   l'avons  dit,  tes  Hmites 
y  de  l'intervalle  focal  que  l'image 

I  du  point  lumineux  a  le  minimum 

§■  d'étendue  et  le  maximum  d'éclat, 

puisqu'elle  est  réduite  à  une  ligne. 
Pour  se  représenter  d'une  fa- 
J  çon    plus   expressive    encore  la 

£  marche  des  rayons  lumineux  dans 

^  "  l'œil  astigmate,  on  peut  figurer 

|.  ces  derniers  par   des  fils  fixés  à 

F  deux   plaques  de  carton    main- 

tenues parallèlement  à  une  cer* 
taine  distance  l'une  de  l'autre.  Le 
professeur  Gavarret  a  fait  disposer 
par'E.  Duboscqun  schéma  de  ce 
genre  pour  ses  cours  à  la  Faculté  de  Paris. 


I 
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Eq  substituant  à  Técran  la  surface  de  la  rétine,  on  voit  ce  que 
sera,  au  fond  de  Toeil  astigmate,  Timagc  d'un  point  lumineux  ex- 
térieurs itué  sur  Taxe  optique.  Cette  image  n'est  jamais  un  point, 
mais  bien  une  tache  de  diffusion,  dont  la  forme  et  retendue  varient 
selon  que  la  rétine  est  située  dans  l'intervalle  focal  ou  en  dehors. 

Ce  qui  est  vrai  pour  un  point  lumineux  situé  sur  Taxe  Fest  éga- 
lement pour  un  point  lumineux  quelconque  situé  en  dehors  de  lui, 
pourvu  que  les  rayons  incidents  ne  se  présentent  pas  sous  un  angle 
trop  considérable. 

Comme  une  ligne  droite  peut-être  décomposée  en  une  série  de 
points  juxtaposés,  il  en  résulte  que  l'image  d'une  droite  verticale 
paraîtra  nette  lorsque  la  rétine  sera  au  foyer  du  méridien  hori- 
zontal, c'est-à-dire  à  l'extrémité  éloignée  F'  de  l'intervalle  focal, 
puisque  nous  venons  de  voir  que  dans  te  plan  l'image  d'un  point 
ou  de  la  série  des  points  juxtaposés  qui  composent  une  ligne  droite 
est  représentée  par  une  ligne  droite  verticale.  Ces  images  empiè- 
tent les  unes  sur  les  autres  et  forment  dans  leur  ensemble  une 
seule  image  linéaire  nette,  mais  nécessairement  plus  grande  que  ne 
le  serait  l'image  fournie  par  un  appareil  réfringent  à  surfaces 
sphériques.  Pour  toute  autre  position  de  la  rétine,  soit  en  avant, 
soit  en  arrière,,  chaque  point  donnera  une  imagé  élargie  dans  le 
sens  horizontal,  et  par  conséquent  la  ligne  verticale  entière  man- 
quera de  netteté; 

De  la  même  façon  Timage  d'une  ligne  droite  horizontale  ne 
sera  nette,  c'est-à-dire  dépourvue  d'élargissement  vertical,  que  si  la 
rétine  est  placéeau  foyerdesrayonscomprisdans  le  méridien  vertical. 

Quant  aux  lignes  droites  perpendiculaires  à  l'axe  de  l'œil  et 
situées  en  dehors  du  méridien  vertical  et  du  méridien  horizontal, 
feur  image  ne  sera  jamais  nette,  puisque  c'est  dans  ces  deux 
méridiens  seulement  que  les  images  se  réduisent  à  une  ligne  lu- 
mineuse ;  en  dehors  d'eux  la  forme  linéaire  n'existe  pas.  Par  con- 
séquent, quelle  que  soit  la  situation  de  la  rétine,  l'image  d'une  ligne 
droite  sera  toujours  élargie  et  diffuse. 

ARTICLE  II. 
Des  formes  de  rastigmatisme. 

a.  A»ll9iiiMUime  pb^^sloiosl^ne.  —  Des  mensurations  nom-^ 
breuses  ont  démontré  que  les  surfaces  de  séparation  des  milieux 
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réfringents  oculaires  ne  sont  pas  rigoureusement  centrées  sur 
Taxe  de  l'œil  ni  absolument  symétriques.  Il  en  résulte,  d'après  ce 
que  nous  venons  d'établir,  jque  Tceil  de  l'homme  est  toujours  as- 
tigmate. Pour  le  constater,  il  suffît  souvent  de  faire  fixer  à  un  certain 
nombre  de  personnes  prises  au  hasard  et  qui  ne  se  plaignent  nul- 
lement de  leur  vision  une  figure  étoilée'  tracée  sur  une  feuille  de 
papier  (/î^.  57),  et  tenue  à  nne  distance  de  12  pouces  environ;  on 


constatera  que  beaucoup  d'entre  elles  ont  uo  degré  sensible  d'as- 
tigmatisme, que  l'on  reconnaît  le  plus  habituellement  à  ce  que  le 
rayon  vertical  est  seul  parfaitement  net,  tandis  que  le  rayon  hori- 
zontal est  le  moins  distinct  de  tous. 

Pour  celles  qui  déclarent  voir  également  bien  suivant  les 
divers  méridiens,  il  sera  bon  d'avoir  recours  à  une  contre- épreuve 
qui  consiste  à  leur  mettre  devant  l'œil  un  verre  cylindrique  faible 
(re  ^  li)  propre  à  les  rendre  légèrement  astigmates.  On  s'assurera 
de  la  sorte  du  degré  d'exactitude  des  réponses  obtenues. 

Mais  ce  qui  est  vrai  à  un  point  de  vue  théorique  et  rigoureux  cesse 
de  l'être  au  point  de  vue  pratique',  et  en  prenant  pour  guide  l'exer- 
cice de  la  fonction.  Il  résulte  des  observations  de  Ëm.  Javal  au- 
quel on  doitd'excellents  travaux  sur  cette  question,  qu'il  arrive  assez 
souvent  que  l'œil  n'offre  pas  d'astigmatisme  sensible  aux  plus  déli- 
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cats  procédés  d'investigation.  Cette  contradiction  entre  la  donnée 
théorique  et  l'observation,  résulte  de  ce  que  chez  les  sujets  dont  la 
vision  est  le  plus  nette,  Tasymétrie  des  surfaces  est  extrêmement 
faible,  et  par  conséquent  l'intervalle  focal,  extrêmement  court.  Dès 
lors  l'œil  adapté  pour  les  verticales  l'est  sensiblement  pour  les  hori- 
zontales, et  l'image  d'un  point  lumineux  ne  dépasse  en  aucun  sens 
les  dimensions  d'un  élément  sensible  de  la  rétine.  Dans  ces  con- 
ditions, l'appareil  de  réfraction,  tout  imparfait  qu'il  est,  peut  être 
considéré  comme  un  appareil  dioptrique  à  surfaces  sphériques. 
Tout  astigmatisme  qui  est  assez  faible  pour  ne  pas  causer  de 
trouble  dans  l'exercice  de  la  vision  a  été  désigné  pour  cette  raison 
sous  le  nom  à' astigmatisme  physiologique.  On  admet  généra- 
lement que  le  rayon  de  courbure  du  méridien  vertical  est  plus 
court  que  celui  de  l'horizontal,  c'est-à-dire,  d'après  les  démons- 
trations précédentes,  que  la  ligne  verticale  reste  nette  à  plus  longue 
distance  de  l'œil  que  les  autres.  Ce  résultat  a  paru  si  général  que, 
lorsque  le  contraire  a  lieu,  on  dit  que  l'astigmatisme  est  contraire 
à  la  règle.  La  proposition,  vraie  pour  l'astigmatisme  pathologique, 
est  contestée  parEm.  Javal  lorsqu'il  s'agit  de  l'astigmatisme  phy- 
siologique. Dans  les  nombreuses  déterminations  faites  et  relatées 
par  lui,  le  maximum  de  courbure  correspondait  pour  la  moitié 
des  cas  environ  au  méridien  horizontal. 

b.  Astiffmaiisme  pathologique.  —  Lorsque  l'asymétrie  est 
plus  considérable,  l'intervalle  focal  s'allonge  et  l'œil  ne  peut  plus 
être  adapté  pour  les  lignes  comprises  dans  le  méridien  horizontal 
et  dans  le  méridien  vertical  ;  il  en  résulte  alors  un  trouble  dans  la  vi- 
sion :  l'astigmate  voit  mal,  il  se  fatigue  très-vite  et  cherche  en  vain 
des  verres  sphériques  qui  puissent  améliorer  son  état.  Si  on  dirige 
son  regard  vers  une  feuille  de  papier  maintenue  dans  les  limites 
de  sa  portée  visuelle  et  sur  laquelle  sont  tracées  deux  lignes  en 
<îroix  (jfig.  58),  il  ne  pourra  voir  distinctement  que  l'une  des  deux 
ou  tout  au  plus  alternativement  l'une  et  l'autre  :  mais  dans  aucun 
cas  il  ne  pourra  les  voir  nettement  toutes  les  deux  à  la  fois. 

D'après  ce  que  nous  avons  établi  précédemment,  la  verticale 
DG  paraîtra  nette  lorsque  la  rétine  sera  placée  au  foyer  des  rayons 
contenus  dans  le  méridien  horizontal.  Et  de  même  la  ligne  ho- 
rizontale AB  paraîtra  distincte  lorsque  la  rétine  sera  placée  au 
foyer  des  rayons  contenus  dans  le  méridien  vertical.  Il  en  sera  de 
même  si  on  substitue  à  ces  lignes  des  lettres  dites  capitales  romaines, 
qui  sont  formées  de  lignes  verticales  et  de  lignes  horizontales.  Mais 
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si  ces  ligues  droites,  au  Heu  d'être  tracées  sur  une  feuille  de  papier 
et  par  conséquent  situées  dans  le  même  plan,  sont  représeatées  par 
deux  fils  situéi  dans  des  plans  différents  et  éloignéa  l'un  de  l'autre 


Pig.  ss. 

de  telle  façon  que  la  rétine  soil  au  foyer  pour  les  deux  méridiens, 
ils  seront  TUS  tons  les  deux  distinctement.  Si,  dans  ces  conditions,  le 
fil  vertical  est  le  plus  éloigné  de  l'œil,  ou  en  conclura  que  le  méri- 
dien horizontal  est  le  moins  réfringent. 

Et  de  même  si  le  fitliorizontalesl  le  plus  éloigné,  on  sait  que  le 
méridien  vertical  est  le  moins  réfringent. 

c.  A»tltiift««l«me  ré«Hller.  —  Le  défaut  de  la  vision  chez 
l'astigmate  provient  ^le  ce  que  le  pouvoir  réfringent  oculaire  a  une 
valeur  maximum  suivant  un  méridien,  et  une  valeur  minimum 
suivant  un  autre  méridien  qui  est  presque  toujours  perpendicu- 
laire au  premier.  On  donne  &  ces  deux  méridiens  le  nom  de 
méridiens  prmctpauz  ou  cardinaux.  Lorsque  la  valeur  réfringente 
change  suivant  une  progression  régulière  d'un  méridien  principal 
i  l'antre,  et  reste  sensiblement  constante  dans  l'élsodue  d'uo 
même  méridien,  l'astigmatisme  est  dit  régulier,  distinction  très- 
importante  pour  la  pratique  parce  que  l'expérience,  d'accord  avec 
le  calcul,  a  démontré  qu'il  suffit  de  ramener  à  la  même  valeur  les 
deux  méridiens  maximum  et  minimum  pour  que  la  correction  soil 
faite  pour  les  méridiens  intermédiaires.    .     > 

Dans  l'astigmatisme  régulier,  l'un  des  méridiens  cardinaux  &X 
le  plus  souvent  vertical  et  l'autre,  horizontal.  Toutefois  cette  règle 
comporte  un  certain  nombre  d'exceptions.  Nous  avons  déjà  dit  pré- 
cédemment que  dans  l'opinion  de  Donders,  admise  par  la  plupart 
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des  auteurs,  le  maximum  de  courbure  correspond  au  méridien 
/>rt>tcfj9a/ vertical  :  cette  règle,  vraie  pour  Tastigmatisme  patholo- 
gique, a  été  contestée,  nous  Tavousvu,  pour  Tastigmatisnie  physio- 
logique. 

d.  Astlffmailsme  irréffuiler.  —  Lorsque  la  courbure  des  sur- 
faces varie  d'un  méridien  principal  a  Tautre,  sans  suivre  la  règle 
précédemntent  énoncée  et  quand  même  cette  courbure  ne  change- 
rait pas  dans  rétendue  d'un  même  méridien,  Tastigmatisme  est  dit 
irrégulier;  auquel  cas  il  n'est  plus  possible  de  corriger  complètement 
ni  même  souvent  d'atténuer  les  troubles  de  la  vision.  Il  en  est  de 
même  lorsque,  par  suite  d'un  vice  congénital  ou  d'une  affection  ocu- 
laire, la  courbure  varie  dans  l'étendue,  utile àla  vision^  d'un  même 
méridien. 

e.  Xntl^nkvMmwae  wajojfUgae  «Impie.  —  On  désigne  ainsi 
l'astigmatisme  dans  lequel  un  des  méridiens  est  emmétrope  et  l'au- 
tre myope. 

f.  Asilgmatlsna^  liypeniiétroplqiie  simple.  —  Dans  cette 
forme  l'un  des  méridiens  est  emmétrope  et  l'autre  hypermétrope. 

g.  AsllffmiaUsme  miyoplqne  ciHuposé.  —  Les  deux  méridiens 
sont  myopes  à  des  degrés  différents. 

h.  Astismatlfme  liypermélroplane  comipoiié.  — Les  deux 

méridiens  sont  hypermétropes  à  des  degrés  diflérents. 

i.  Astlgmatismic^  miteie. — Ici,  l'un  des  méridiens  est  myope  et 
l'autre  hypermétrope.  Ce  dernier  état  peut  lui-même  affecter  deux 
variétés,  selon  que  c'est  la  myopie  ou  l'hypermétropie  qui  dpmine. 

Les  dénoniinations  qui  précèdent,  établies  par  Donders,  fournis- 
sent le  moyen  de  classer  facilement  dans  l'esprit  les  divers  états 
de  l'astigmatisme  que  l'on  rencontre  ;  mais  elles  ne  fournissent 
aucune  notion  utile  au  praticien  préoccupé  principalement  de  la 
constatation  de  l'anomalie  et  des  moyens  propres  à  reniédier  aux 
troubles  visuels  qui  en  sont  la  conséquence. 


ARTICLE  III. 
[ft  Symptômes. 


L'acuité  visuelle  est  toujours  diminuée  par  l'astigmatisiii^  ; 
malgré  le  secours  de.  verres  correcteurs  sphériques,  la  vision  r^ste 
confuae,  fatigante;  le  malade  n'est  pas  satisfait  de  ses  lunettes,  il 
les  change  souvent  et  il  finit  par  constater  qu'aucune  .d'elles,  ne 
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remédie  au  défaut  de  ses  yeux.  Il  ne  saurait  en  être  autrement 
puisque  dans  Tœil  astigmate,  ainsi  que  nous  Tavons  vu,  Timage 
d'un  point  lumineux  est  toujours  une  tache  de  diffusion,  qui  est 
selon  la  distance,  soit  rectiligne,  soit  elliptique,  soit  circulaire.  Si 
ces  troubles  visuels  datent  de  loin,  remontent  à  la  jeunesse,  on 
doit  de  suite  soupçonner  Fexistence  de  Tastigmatisme. 

Les  taches  de  diffusion  et  les  troubles  visuels  qui  en  sont  la 
conséquence  sont  d'autant  plus  considérables  que  la  pupille  est 
plus  dilatée.  Toute  circonstance  qui  contribue  à  diminuer  l'ou- 
verture pupillaire  améliore  par  ce  fait  la  vision.  C'est  ainsi  que  s'ex- 
plique l'influence  favorable  exercée  par  un  éclairage  intense.  Pour 
cette  raison  il  importe  de  ne  jamais  employer  qu'un  éclairage  mo- 
déré lorsqu'il  s'agit  de  reconnaître  et  de  mesurer  l'astigmatisme. 

L'astigmate,  pourvu  d'une  amplitude  d'accommodation  normale, 
accommode  pour  voir  nettement  les  lignes  verticales.  Entraîné  par 
des  conceptions  théoriques,  Sturm  avait  été  conduit  à  conclure  que 
la  tache  de  diffusion  circulaire  était  celle,  qui  fournissait  la  vision 
la  plus  distincte  et  que  par  conséquent  l'astigmate  devait  instinc- 
tivement adapter  pour  une  distance  située  entre  les  deux  points 
focaux  ou  suivant  sa  théorie  entre  les  deux  lignes  focales.  L'expé- 
rience démontre  qu'il  n'en  est  pas  ainsi  et  que  l'adaptation  a  lieu 
pour  la  ligne  focale  verticale,  de  telle  sorte  que,  pour  les  astigmates 
conformes  à  la  règle^  la  ligne  focale  horizontale  est  située  en  avant 
de  la  rétine,  ou  en  d'autres  termes  le  méridien  vertical  est  myope; 
et  de  même  pour  les  astigmates,  contraires  à  la  règle^  elle  est  située 
en  arrière  de  la  rétine,  c'esl-à-dire  hypermétrope.  Il  serait  diffi- 
cile de  démontrer  pourquoi  l'astigmate  trouve  un  avantage  à  ce 
que  les  points  lumineux  soient  figurés  sur  la  rétine  sous  la  forme 
de  lignes  plutôt  que  de  surfaces  de  diffusion.  Cependant  on  con- 
çoit que  la  surface  d'une  petite  ligne  droite^  étant  très-petite  par 
rapport  à  celle  d'une  tache  de  diffusion,  offre  l'avantage  d'em- 
piéter moins  sur  les  images  des  points  voisins.  Celui  qui  voit  avec 
une  netteté  suffisante  les  lignes  verticales,  se  trouve  dans  des 
conditions  meilleures  que  si,  disposant  son  accommodation  au- 
trement, il  voyait  également  mal  les  horizontales  et  les  verticales. 

Pourquoi  les  astigmates,  ayant  la  faculté  de  faire  autrement,  ac- 
commodent-ils de  préférence  pour  les  lignes  verticales?  Deux  rai- 
sons plausibles  en  ont  été  données  par  Em.  Javal.  La  première,  c'est 
que  dans  cet  état  de  l'adaptation,  il  suffit  de  transformer  l'ouver- 
ture inter-palpébrale  en  une  pente  horizontale  par  le  clignement 
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des  paupières  pour  que  les  lignes  horizontales  soient  vues  elles- 
mêmes  avec  netteté.  En  effet,  cette  contraction  des  paupières  ne 
laisse  plus  i  découvert  que  le  méridien  horizontal  de  Toçil,  et  sup- 
prime les  zones  de  diffusion  qui  empêchaient  de  voir  nettement  sui- 
vant ce  méridien.  Le  mode  d'occlusion  des  paupières  amènerait 
ainsi  F  habitude  instinctive  de  Tastigmate.  Si  les  paupières,  au  lieu 
d'une  fente  horizontale,  formaient  par  leur  rapprochement  une 
fente  verticale,  il  y  a  lieu  de  croire  que  l'adaptation  habituelle  s'ef- 
fectuerait pour  les  lignes  horizontales.  La  seconde  raison  qui^  selon 
toute  apparence,  conduit  l'astigmate  à  accommoder  de  préférence 
pour  les  lignes  verticales,  c'est  que  ces  lignes  sont  les  plus  utiles  à 
la  vision.  Les  caractères  d'imprimerie^  l'écriture  courante  sont 
formés  principalement  de  traits  verticaux  qui,  perçus  nettement, 
aident  le  plus  à  la  lecture. 

Il  se  présente  des  cas  d'astigmatisme  fort  et  conforme  à  la  rêgle^ 
dans  lesquels  l'œil  est  atteint  d'un  degré  d'hypermétropie  trop 
élevé  pour  pouvoir  amener  le  foyer  des  lignes  verticales  sur  la 
rétine;  les  malades  accommodent  alors  de  préférence  pour  les 
horizontales,  préférant  une  vision  nette  suivant  un  méridien  à  une 
vision  confuse  dans  tous  les  sens. 

Quand  l'astigmatisme  s'écarte  un  peu  de  la  verticale,  le  sujet  in- 
cline instinctivement  la  tête  de  façon  à  se  placer  dans  les  conditions 
habituelles. 

Les  observations  ne  permettent  pas  encore  de  savoir  pour  quel 
méridien  accommodent  les  astigmates  dont  les  méridiens  princi- 
paux sont  inclinés  à  plus  de  15  à  20*"  sur  l'horizontale  ou  la  verticale. 

Les  astigmates  hypermétropes  ont  souvent  recours,  pour  voir  de 
près,  à  l'expédient  qui  est  mis  en  pratique  par  les  hypermétropes 
simples  d'un  degré  élevé.  Ils  placent  l'objet  très-près  de  l'œil  et 
clignent  les  paupières.  Par  ce  procédé,  Tungle  visuel  augmente  et 
la  zone  de  diffusion,  aussi  ;  mais  le  premier  plus  que  la  seconde, 
laquelle  d'ailleurs  est  en  grande  partie  neutralisée  parle  rapproche- 
ment des  paupières. 

Em.  Javal  fait  justement  observer  que  souvent  la  ligne,  perpen- 
diculaire à  celle  qui  est  vue  le  plus  nettement,  est  plus  distincte 
qu'une  ligne  tracée  dans  une  direction  intermédiaire. 

Il  est  aussi  de  remarque,  ainsi  que  l'a  signalé  pour  la  première 
fois  le  commandant  Goulier,  que  certaines  personnes,  après  cor- 
rection aussi  complète  que  possible  de  leur  astigmatisme,  con- 
servent toujours  une  prédilection  pour  les  lignes  qu'elles  voient 
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le  mieux  à  Tceil  nu.  Cette  préférence,  attribuée  par  Goulier  à  l'état 
de  Tappareil  réfringent,  nous  parait  être  plutôt,  ainsi  qu'à  Em. 
Javaly  une  affaire  d' habitude. sensoriale.  Les  impressions  sur  la 
rétine  peuvent  être  identiques  dans  toutes  les  directions,  mais  elles 
^nt  mieux  perçues  dans  une  direction  que  dans  une  autre  en^  vertu 
de  rexpériêtice  acquise.  El  ce  qui  tend  à  lé  prouver,  c'est  que 
chez  Tastigmate  pourvu  de  bonnes  lunettes,  la  vision  change  et 
s'améliore  à  mesure  que  l'habitude  ancienne  perd  de  son  impor- 
tance. 

Dans  un  certain  nombre  de  cas,  les  objets,  surtout  ceux  qui 
affectent  une  forme  géométrique,  comme  une  glace,  une  porte,  un 
cadran,  etc.,  paraissent  déformés.  Il  en  était  ainsi  chez  Ârago 
qui,  dans  la  séance  du  Bureau  des  longitudes  du  7  février  1844, 
alors  que  Ton  ne  connaissait  guère  l'astigmatisme,  signala  cette 
particularité  a  qu'un  cercle  prend. une  forme  elliptique  notable- 
ment allongée  avec  son  œil  droit,  et  une  forme  plus  aplatie  dans 
le  même  sens  vertical  avec  son  œil  gauche.  » 

Lo  déformation  des  objets  est  exceptionnelle,  contrairement  aux 
prévisions  théoriques.  Voici  comment*  peut  être  interprété  ce  fait. 
Chaque  point  lumineux  est  représenté  sur  la  rétine  par  une  petite 
ligne  droite  ;  cette  ligne  présente  sur  sa  longueur  des  différences 
d'éclat  qui  peuvent  être  considérables.  Il  en  résulte  que  le  point  le 
plus  lumineux  est  seul  perçu  par  la  rétine;  seul,  il  sert  tout  spé- 
cialement à  la  vision.  De  cette  façon,  les  effets  nuisibles  de  la  disper- 
sion sont  en  grande  partie  corrigés.  Mais  il  n'en  est  plus  ainsi  lorsque 
l^s  objets  S(Ont  très-inégalement  éclairés  :  alors,  ils  sont  vus  défor- 
més. Un  point  lumineux  isolé  représente  le  mieux  cette  dernière 
condition  :  aussi  parait-il  allongé,  pour  peu  que  la  neutralisation 
ne  se  fasse  pas.  C'est  ainsi  que  les  cases  blanches  d'un  échiquier, 
tenu  à  quelque  distance,  figurent  des  rectangles  qui  empiètent  sur 
les(  cases  noires,  lesquelles  apparaissent  rectangulaires  en  sens  con- 
traire, tapdis  que  si  les  cases  sont  d'intensité  lumineuse  à  peu  près 
égale  et  ne  se  distinguent  que  par  une  différence  de  couleur,  les  unes 
étant  bleues  et  les  autres  vertes  par  exemple,  rien^  de  semblable  ne 
se  produira,  parce  qu'il  n'y  a  plus  aucune  raison  pour  que  la  per- 
ception de  la  dispersion,  fondée  surtout  sur  des  variations  d'éclat,  se 
produise  encore.  « 

La  neutralisation  des  points  de  diffusion  nuisibles  joue  uii  rôle  con- 
sidérable chez  Tastigmate.  Il  suffit,  pour  s'en  rendre  compte,  de  com  - 
parer  la  vision  d'un  astigmate  avec  celle  d'un  emmétrope  armé  du 
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verre  cylindrique  qui  corrige  complètement  le  défaut  du  premier; 
leâ  conditions  optiques  sont  les  mêmes,  et  cependant  dans  ce  dernier 
eas  les  troubles  visuels  sont  beaucoup  plus  grands,  parce  que  Tœi), 
rendu  artificiellement  astigmate,  n'a  pas  acquis  rHabitude  de  yoir 
malgré  rim perfection  des  images  rétiniennes  et  en  quelque  sorte 
à  travers  la  zone  de  diffusion. 

A  la  faveur  de  la  neutralisation,  des  sujets  atteints  d'uû  as- 
tigmatisme même  assez  élevé,  -^t  ^  par  exemple,  ne  se  plaignent 
pas  de  leur  vision  à  distance,  s'ils  ne  sont  pas  myopes.  Ils  racontent 
seulement  qu'ils  ont  la  vue  délicate,  fatiguée  depuis  qu'ils  ont 
abusé  de  leurs  yeux,  et  d'eux-mêmes  ils  se  résignent  à  supprimer 
le  travai\,du  soir.  Bien  souvent  aussi,  s'ils  sont  hypermétropes,  ils 
auront  reconnu,  en  essayant  par  hasard  les  lunettes  d'un  parent 
presbyte,  qu'ils  voyaient  plus  distinctement,  surtout  lorsque  les 
verres  étaient  inclinés  d'une  certaine  façon. 

Cette  neutralisation  n'est  pas  spéciale  à  l'astigmatisme  ;  c'est  pour 
la  même  raison  qu'un  myope  voit  beaucoup  plus  distinctement  qu'un 
emmétrope  rendu  myope  au  même  degré,  au  moyen  d'un  verre 
convexe.  Et  de  même  un  myope,  habitué  à  porter  lunettes,  voit  beau  - 
coup  plus  mal  quand  il  les  quitte  qu'avant  d'en  faire  usa^e,  alors 
qu'il  avait  l'habitude  de  se  contenter  d'images  diffuses.  Que  de  fois 
ce  contraste  a-t-il  conduit  les  malades  à  abandonner  l'usage  de 
verres  fort  bien  choisis,  qu'ils  accusaient  avec  un  semblant  de  rai- 
son de  leur  avoir  affaibli  la  vue. 

Contrairement  à  l'opinion  de  Em.  Javal,  nous  attribuons  cette 
neutralisation  à  un  acte  exclusivement  psychique  que  nous  sommes 
accoutumés  à  rencontrer  du  reste  dans  l'éducation  de  chacun  de  nos 
sens.  L'impression  sur  l'élément  sensible  n'est  point  affaiblie,  mais 
l'acte  cérébral  destiné  à  transformer  cette  impression  en  sensa- 
tion, c'est-à-dire  à  compléter  le  jugement,  fait  défaut  parla  force  de 
l'habitude.  Qu'y  a«t-il  de  surprenant  à  ce  qu'il  faille  du  temps  et 
une  sorte  d'éducation  nouvelle  pour  rompre  avec  cette  habitude  ? 

Les  astigmates  ont  recours  à  un  certain  nombre  d'expédients 
pour  améliorer  leur  vision  ;  chacun  d'eux  mérite  d'être  signalé 
parce  qu'il  représente  un  signe  propre  à  compléter  le  tableau  des 
symptômes.  ' 

Nous  avons  déjà  cité  le  clignement  des  paupières  qui  agit  en 
supprimant  la  diffusion  du  méridien  verticaL  Cette  ressource 
n'est  pas  exempte  d'inconvénients;  elle  est  disgracieuse,  pénible 
en  raison  de   la   contraction  permanente  de  l'orbiculaire,   elle 


398  OPTOMETRIE. 

diminue  considérablement  l'éclairage  et  réclame  par  conséquent, 
comme  correctif,  une  vive  lumière  ;  elle  donne  lieu  à  des  effets 
d'interférence  fatigants  et  nuisibles,  lorsque  la  fente  interpal- 
pébrale  est  très-étroite  ;  enfin  elle  a  pour  effet  d'exercer  sur  le 
globe  des  pressions  qui  peuvent  modifier  l'astigmatisme,  changer 
un  peu  sa  direction  et  rendre  moins  exacte  sa  détermination  et  sa 
correction. 

Certains  astigmates  obtiennent  une  amélioration  en  opérant  de 
légères  tractions  d'avant  en  arrière  sur  la  peau  de  la  tempe.  D'au- 
tres exercent  directement  une  pression  sur  le  globe  oculaire  en 
appuyant  le  doigt  sur  la  paupière  inférieure.  Il  suffit  de  constater 
sur  soi-même  que  Ton  peut  se  rendre  artificiellement  astigmate 
par  ce  procédé,  pour  comprendre  qu'il  puisse  être  empiriquement 
utilisé  comme  moyen  de  correction  dans  quelques  cas  déterminés. 

Enfin  un  autre  expédient,  signalé  pour  la  première  fois  par 
Young  et  recommandé  depuis  par  Kugel,  pour  l'amélioration  mé- 
thodique de  l'astigmatisme  régulier,  consiste  à  placer  devant  l'œil 
des  verres  sphériques  convenablement  inclinés. 

Quant  aux  personnes  dont  l'astigmatisme  a  besoin,  pour  être 
corrigé  ou  amélioré,  d'une  fente  verticale,  elles  remarquent  parfois 
qu'elles  voient  mieux  les  objets  en  visant  le  long  du  nez,  parce 
qu'alors  le  profil  de  ce  dernier  vient  intercepter  une  partie  des 
rayons  qui  concourent  à  la  diffusion.  Pour  lire,  il  leur  arrive  aussi 
de  placer  le  livre  obliquement  ou  perpendiculairement  à  la  direc- 
tion habituelle,  de  telle  façon  que  les  jambages  des  lettres  viennent 
former  horizontalement  leur  image  sur  la  rétine. 

Selon  la  remarque  faite  d'abord  par  Goulier,  ces  divers  expé- 
dients, lorsqu'ils  sont  mentionnés  spontanément  parle  malade,  re- 
présentent un  des  meilleurs  éléments  du  diagnostic. 

L'expérience  de  Scheiner,  dont  il  a  été  fait  mention  précédem- 
ment (p.  297),  donne  chez  l'astigmate  des  résultats  dignes  de  re- 
marqués. On  sait  que  si,  tout  en  voyant  une  épingle  à  travers  un 
petit  trou  percé  dans  une  carte,  on  fixe  un  objet  plus  éloigné,  l'é- 
pingle se  trouvant  en  deçà  du  point  de  fixation,  son  image,  dès 
qu'on  déplace  la  carte,  parait  se  mouvoir  en  sens  inverse  (p.  298), 
et  de  même  si  on  fixe  un  point  plus  rapproché  que  l'épingle,  celle- 
ci  se  trouvant  au  delà  du  point  de  fixation  parait  se  déplacer  dans 
le  même  sens  que  la  carte  (p.  299). 

Ces  mouvements  que  paraissent  prendre  les  objets  lorsqu'on  dé- 
place un  trou  d^'épingle  placé  devant  la  pupille  d'un  œil  inexacte* 
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méat  accommodé  produiseat,  dans  Toeil  astigmate,  des  effets  par- 
ticuliers qu'il  est  aisé  de  prévoir.  Ce  dernier  étant  supposé  exacte* 
ment  accommodé  pour  Tun  des  méridiens,  le  vertical  par  exemple, 
il  est  clair  que,  si  l'on  déplace  le  trou  horizontalement,  le  petit  ob- 
jet ne  subira  aucun  mouvement  apparent,. ta ndisque^  si  Ton  fait  al- 
ler et  venir  le  petit  trou  verticalement,  l'adaptation  n'étant  pas 
exacte  pour  le  méridien  horizontal,  les  objets  paraissent  se  mou- 
voir verticalement,  dans  le  même  sens  que  le  trou,  ou  en  sens  con- 
traire, selon  l'état  de  la  réfraction. 

Ces  modifications  apportées  par  l'astigmatisme  dans  les  effets  de 
l'expérience  de  Scheiner  sont  moins  faciles  à  voir  lorsque  l'œil  est 
accommodé  pour  une  distance  moindre  que  celle  de  l'objet  visé, 
parce  qu'alors  l'image  du  petit  objet  est  moins  nette  sur  la  rétine, 
et  par  conséquent  ses  déplacements  moins  faciles  à  saisir. 

Dondersa  signalé  la  coexistence  d'une  asymétrie  de  la  face  avec 
les  degrés  élevés  d'astigmatisme.  Le  fait  est  exact,  mais  rare  :  dans 
les  cas  où  nous  l'avons  rencontré,  l'astigmatisme  compliquait  un 
haut  degré  d'hypermétropie. 

L'influence  de  l'astigmatisme  sur  l'acuité  de  la  vision  ne  com- 
porte guères  une  évaluation  exacte.  Em.  Javal  croit  la  chose  pos- 
sible à  la  condition  de  tenir  grand  compte  de  l'éclairage  dans  celte 
recherche.  Il  nous  serait  difficile  de  partager  ces  espérances.  L'in- 
fluence de  l'éclairage  sur  l'acuité  visuelle  a  été  déterminée  sur  l'œil 
normal.  11  résulte  des  observations  de  Tob.  Meyer,  que  son  intensité 
ne  la  modifie  pas  sensiblement  :  la  clarté  d'un  beau  jour,  c*est-à- 
dire  les  conditions  le  plus  habituellement  réalisées  dans  la  pratique, 
lui  ont  paru  les  plus  satisfaisantes.  Sans  contredit  les  conditions  de 
l'œil  amétrope  sont  différentes,  et  l'intensité  de  l'éclairage  doit  en- 
trer en  ligne  de  compte  en  ce  sens  que  plus  la  lumière  sera  vive, 
plus  la  rétine  sera  excitée,  plus  la  pupille  sera  resserrée  et  plus 
aussi  il  deviendra  facile  de  neutraliser  la  diffusion.  Toutefois  la  fa* 
culte  de  neutralisation  nous  parait  être  encore  ici  l'élément  domi- 
nant dans  la  question,  et  cette  faculté  est  psychique,  essentiellement 
personnelle  en  quelque  sorte,  et  sans  relation  nécessaire  avec  l'éclat 
des  images. 

Il  résulte  des  observations  de  Em.  Javal  que  la  correction  d'un 
astigmatisme  ^  donne  une  augmentation  très-appréciable,  sinon 
mesurable  de  l'acuité  visuelle;  l'amélioration  opérée  par  les  cylin- 
4]i>es  •—•  ^  est  saisissante  pour  les  personnes  les  moins  habituées 
à  observer.  Plus  l'astigmatisme  est  élevé,  plus  l'amélioration  pro- 
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dûite  par  lesr  verres  augmente  sdns  qu'il  soit  possible  d'en  conclure 
toutefois  que  la  diminution  de  i'acuïté  est  proportionnelle  à  la  va- 
leur de  l'amétropie.  D'après  lès  observations  de  Javal,  la  gêne 
causée  par  l'astigmatisme  s'accroît  avec  le?  années,  malgré  le  ré- 
trécissement sénile  de  la  pupille,  ce  qui  peut  être  attribué,  soit  à 
la  diminution  de  la  faculté  de  neutralisation,  soit  à  la  diminution 
constante  et  progressive  de  la  transparence  des  milieux  qui  exer- 
cerait une  influence  d'autant  plus  grande  que  l'appareil  dioptrique 
s'éloignerait  davantage  des  conditions  de  Tœil  emmétrope. 

Nous  avons  dit  précédemment  que  Tœil  n'est  pas  achromatique. 
11  en  resuite  qu'un  point  lumineux  éloigné  qui  fournit  des  rayons 
de  réfrangibilité  inégale  apparaît,  lorsque  l'adaptation  est  défec- 
tueuse, sous  deux  couleurs,  l'une  située  au  centre,  et  l'autre  en 
bordure.  C'est  ainsi  que  la  flamme  d'une  lanterne  à  verres  bleus  est 
vue  en  violet-bieu  par  les  emmétropes,  en  bleu  bordé  de  rouge 
par  les  hypermétropes  et  en  rouge  bordé  de  bleu  par  les  myopes. 
C'est  ainsi  encore  qu'un  petit  objet,  surtout  s'il  est  de  couleur 
terne  ou  noire,  apparaît  entouré  d'une  auréole  jaunâtre  lorsqu'on 
le  place  en  deçà  du  punctum  proximum.  Le  même  phénomène  de 
chromatisme  se  produit  dans  l'œil  astigmate.  Pour  peu  que  ce  vice 
de  réfraction  soit  accusé,  la  bordure  delà  flamme  en  est  influencée  : 
s'il  y  a  par  exemple  emmétropie  pour  les  ligrtes  verticales,  la  base 
et  le  sommet  de  la  flamme  se  colorent  en  rouge  oii  en  bleu,  selon 
que  l'astigmatisme  est  hypermétropique  ou  myopique.  . 

L'astigmatisme  d'un  degré  élevé  est  parfois  reconnaissable  à  une 
déformation  de  la  cornée  visible  à  l'œil  nu.  Donders  a  conseillé, 
pour  constater  plus  sûrement  cette  déformation,  d'examiner  les 
changements  de  forme  que  subit,  lors  des  déplacements  de  l'oeil 
observé,  l'image  d'un  carré  opaque  qui,  fixé  à  la  fenêtre  de  l'ap- 
partement, viendrait  se  réfléchir  sur  la  cornée.  Ces  changements 
difflciles  à  observer  ne  donnent  de  résultats  satisfaisants  qu'avec 
Fophthalmomètreàmoins  que  la  déformation  ne  soit  très-marquée, 
ce  qui  dispense  alors  de  toute  recherche  un  peu  délicate. 

L'examen  à  l'ophthalmoscope  est  une  Source  d'information  plus 
simple,  plus  sûre  et  partant  beaucoup  plus  pratique  que  la  précé- 
dente. Nous  avons  exposé  dans  la  première  partie  (p.  69),  ce  ^u'il 
est  utile  de  connaître  au  sujet  de  ce  procédé  dont  les  résultats, 
faciles  à  constater  sur  notre  œil  artificiel,  peuvent  se  formuler  de  la 
façon  suivante  :  Dans  l'csil  atteint  d^ astigmatisme  <ttm  certain  degré 
(j^au  minimum)^  lapvpille^  nue  à  limage  droite^  paraîtra  obhnçue 
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dans  le  sens  du  méridien  le  plus  réfringent:  vue  à  rimage  renversée^ 
elle  paraîtra  allongée  dans  le  sens  inverse.  Em.  Javal  a  signalé  Vun- 
portence  spéciale  du  diagnostic  de  Tastigmatisme  au  moyen  de  Toph- 
thalmoscope,  dans  Texamen  de  l'œil  dévié  des  strabiques.  Cet  œil, 
dont  on  n'a  pas  Thabitude  de  se  servir,  qui  est  toujours  fortement 
amblyope,  rend  impossible  tout  examen  subjectif.  Et  pourtant  le 
diagnostic  a  de  l'intérêt,  puisque  le  raisonnement  et  l'expérience 
s'accordent  pour  montrer  qu'il  y  a  beaucoup  plus  d'espoir  de  ré- 
tablir une  acuité  satisfaisante  lorsque  le  déficit  est  dû  à  l'amétropie. 
Toutes  les  fois  que  pour  un  motif  quelconque  on  soupçonne 
l'existence  de  l'astigmatisme,  il  est  fort  utile  de  confirmer  le  dia- 
gnostic en  faisant  fixer  les  systèmes  de  lignes  parallèles  de  Donders 
(Échelle  typ.,  tabl.  12  et  suivants).  S'il  existe  de  l'astigmatisme, 
les  lignes,  suivant  une  direction,  resteront  nettes  et  noires,  quand 
les  autres  deviendront  pâles,  élargies,  déformées  et  comme  effa- 
cées. C'est  par  tâtonnements  que  l'on  trouve  la  distance  à  laquelle  la 
différence  est  le  plus  sensible.  On  commence  par  une  distance  de 
trois  pieds,  par  exemple,  puis  on  fait  alternativement  éloigner, 
puis  rapprocher  le  malade,  jusqu'à  ce  qu'il  réponde  nettement  s'il 
voit  ou  s'il  ne  voit  pas  de  différence.  Dans  les  degrés  élevés  de  myo- 
pie il  sera  nécessaire  de  rapprocher  davantage. 

ARTICLE    IV. 
Diafl^ostio  de  rastigmatisme. 

Les  signes  de  l'astigmatisme  sont  nombreux.  Et  cependant  il  est 
vrai  de  dire  que,  dans  la  grande  majorité  des  cas,  cette  amétropie 
passe  inaperçue  pour  le  malade  et  pour  le  médecin.  Gela  tient  à  des 
causes  diverses,  telles  que  l'habitude  acquise  de  supprimer  la 
diffusion  nuisible,  l'usage  habituel  de  verres  correcteurs  sphéri- 
ques  qui  en  atténuent  considérablement  les  effets,  surtout  si  ces 
verres  sont  placés  dans  une  situation  oblique  par  rapport  à  l'œil, 
l'ignorance  où  l'on  est  de  ce  qu'est  une  vision  nette,  qui  puisse 
servir  de  terme  de  comparaison,  etc. 

La  myopie  surtout  se  prête  à  masquer  l'astigmatisme.  Pour  peu 
qu'elle  soit  d'un  degré  élevé,  les  verres  sphériques  concaves  amé- 
liorent tellement  la  vision  des  objets  éloignés,  que  le  myope  se 
déclare  satisfait  parce  que,  pour  voir  de  près,  il  n'éprouve  aucune 
difficulté,  son  infirmité  lui  permettant  de  compenser,  par  le  rap- 
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prochement  de  Tobjet,  le  défaut  de  netteté  produit  par  rasligma- 
tisme.  Dans  ces  conditions,  le  myope  astigmate  est  à  peu  près  sa- 
tisfait. Il  reconnaît  bien  qu'il  ne  trouve  jamais  de  verres  lui  per- 
mettant de  voir  tout  à  fait  et  régulièrement  bien^  qu'il  se  fatigue 
assez  vite  ;  mais  il  attribue  ces  imperfections  à  la  délicatesse  de  ses 
yeux  ou  à  des  fatigues  antérieures. 

L'examen  de  l'acuité  visuelle  rendra  également  peu  de  services, 
parce  que  trop  de  causes  diverses  agissent  sur  elle  :  l'âge  du  sujet, 
rétat  de  l'éclairage,  l'état  de  l'amétropie  sphérique  surtout,  peu- 
vent être  autant  de  causes  d'erreur;  on  sait  en  efTetque,  dans  la 
myopie  et  l'hypermétropie  d'un  degré  élevé,  l'acuité,  en  l'absence 
de  l'astigmatisme,  est  généralement  mauvaise,  même  après  correc- 
tion par  les  verres  sphériques. 

Les  signes  subjectifs  de  l'astigmatisme  sont  donc  plutôt  ration- 
nels que  cliniques,  en  ce  sens  qu'ils  frappent  rarenient  l'attention 
du  malade.  L'infirmité  reste  ainsi  méconnue,  et  ce  n'est  le  plus 
souvent  que  par  certains  indices  empiriques  que  l'on  est  mis  sur  la 
voie  du  diagnostic. 

Tout  amétrope  ou  tout  presbyte  qui  se  plaint  incessamment  de  ses 
lunettes,  qui  les  change  sans  succès,  doit  être  fortement  soupçonné 
d'astigmatisme. 

Tout  amétrope  ou  tout  presbyte  qui  voit  mieux  en  plaçant  obli- 
quement son  pince-nez  est  sûrement  astigmate. 

Tout  amétrope  ou  tout  presbyte  qui,  pourvu  de  verres  correc- 
teurs bien  déterminés,  se  fatigue  vite,  éprouve  une  tension  oculaire 
gravative,  est  le  plus  souvent  astigmate.  Il  faut  en  excepter  toutefois 
les  hypermétropes  âgés  de  moins  de  40  ans. 

Parfois,  Tastigmate  aura  reconnu  qu'en  fixant  une  grille  ou 
une  fenêtre,  il  ne  voyait  bien  que  les  pièces  verticales,  les  horizon- 
tales paraissant  grises,  élargies,  déformées  par  des  étranglements 
et  des  renflements  alternatifs.  Tel  autre  aura  remarqué  qu'il  ne 
distinguait  bien  les  interstices  des  pavés  que  dans  le  sens  verti- 
cal. Un  troisième  se  sera  aperçu,  et  ce  cas  se  présente  plus  fré- 
quemment, qu'en  fixant  un  objet  éloigné,  tel  qu'un  bec  de  gaz,  une 
étoile,  il  voyait  sur  un  côté  déterminé  de  l'objet  une  longue  traînée 
lumineuse  qu'il  compare  souvent  à  une  queue  de  comète.  Il  dira 
aussi  que  le  même  effet  se  produit  en  fixant  de  petits  corps  bril- 
lants, tels  par  exemple  que  les  clous  dorés  d'un  fauteuil,  etc. 
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ARTICLE  V. 
Mesure  et  traitement  de  rastigmatisine. 

L'épreuve  par  les  lignes  parallèles  est  décisive  en  matière 
d'astigmatisme.  Toutefois,  si  elle  suffit  pour  révéler  Texistence  de 
Tamétropie,  elle  est  insuffisante  pour  en  indiquer  le  degré,  ce  qu'il 
importe  avant  tout  de  connaître,  puisque  la  plupart  des  cas  d'astig- 
matisme reconnus  de  la  sorte  sont  compatibles  avec  une  vision  ir- 
réprochable. Le  diagnostic  devra  être  complété  par  la  mensuration 
de  l'amétropie. 

L'astigmatisme  étant  le  résultat  d'une  différence,  soit  en  excé- 
dant, soit  en  déficit,  dans  l'état  de  la  réfraction  de  deux  méridiens 
le  plus  souvent  perpendiculaires  entre  eux,  il  est  clair  qu'il  suffit, 
pour  le  mesurer,  de  trouver  par  tâtonnements  le  verre  correcteur 
qui  égalise  les  actions  réfringentes  dissemblables.  Ce  verre  cor- 
recteur ne  peut  être  que  cylindrique,  puisqu'il  s'agit  d'évaluer  une 
différence  entre  deux  méridiens.  Mais  ce  cylindre  doit  être  placé 
dans  une  direction  appropriée  à  la  direction  de  l'astigmatisme.  En 
d'autres  termes,  pour  obtenir  la  mesure  de  l'astigmatisme  par  ce 
procédé,  il  faut  tenir  égal  compte  de  deux  choses,  la  puissance  du 
verre  essayé  et  sa  direction. 

Ainsi  donc,  en  faisant  défiler  devant  l'œil  observé  une  série  de 
verres  cylindriques  et  en  plaçant  chacun  d'eux  successivement  dans 
toutes  les  directions,  on  peut  résoudre  le  problème.  Malgré  les  dif- 
ficultés, les  incertitudes  et  le  peu  de  précision  de  ce  procédé,  il 
a  encore  les  préférences  d'un  certain  nombre  de  médecins  qui,  par 
l'habitude  acquise,  peuvent  en  tirer  de  bons  résultats. 

La  lentille  de  Stokes,  formée  de  deux  cylindres  de  même  foyer  et 
de  courbure  inverse,  superposés  et  pivotant  l'un  sur  l'autre  à  l'aide 
d'un  axe  commun,  permet  de  supprimer  la  collection  des  verres 
cylindriques,  puisque,  suivant  leur  inclinaison  réciproque,  ils  re- 
présentent la  valeur  réfringente  des  divers  numéros  de  la  boîte. 
Toutefois  l'orientation  reste  défectueuse,  et  cet  instrument  ne  nous 
paraît  pas  destiné,  tel  qu'il  est  actuellement,  à  entrer  encore  dans 
la  pratique. 

On  doit  à  Em.  Javal  un  procédé  ingénieux  qui  a  représenté  un 
progrès  important  dans  la  détermination  de  l'astigmatisme  par 
l'épreuve  des  verres  correcteurs. 
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Voici  en  .quels  termes  il  a  été  décrit  par  l'auteur  : 

<(  1*  Détermination  monoculaire.  —  Tracez  un  cercle;  dans  ce 
cercle,  des  rayons  de  15  en  15°,  et  faites  regarder  cette  figure  au 
malade  au  travers  d'une  lentille  sphérique  convexe  que  je  sup- 
poserai de  trois  pouces  pour  fixer  les  idées.  Eloignez  peu  à  peu  la 
figure,  jusqu'à  ce  que  toutes  les  lignes  pâlissent  ou  disparaissent, 
sauf  une.  Essayez  alors  successivement,  en  commençant  parle  plus 
faible,  tous  vos  verres  cylindriques  concaves,  en  mettant  les  axes 
perpendiculaires  au  rayon  qui  était  resté  noir,  et  cela  jusqu'au 
verre  qui  rend  tous  ces  rayons  également  noirs.  Vous  avez  ainsi 
d'un  seul  coup  diagnostiqué  l'astigmatisme  et  déterminé  le  numéro 
et  la  position  du  verre  correcteur. 

a  Pour  toute  personne  jouissant  de  la  vision  binoculaire,  on  em- 
ploiera avec  beaucoup  plus  d'avantage  le  procédé  qui  suit  : 

«  2"  Détermination  binoculaire.  —  Ajoutons  maintenant  devant 
l'autre  œil  une  lentille  et  un  cercle  identiques  avec  les  précédents, 
les  cercles  étant  d'abord  au  foyer  des  lentilles  et  l'écartement  des 
centres  étant  égal  à  celui  des  yeux.  On  ne  peut  fusionner  les  cer- 
cles qu'à  la  condition  de  tenir  les  axes  optiques  parallèles  et  la 
tête  droite.  La  fixité  de  la  position  relative  des  axes  optiques  im- 
mobilise suffisamment  l'accommodation.  » 

Pour  donner  h  ces  divers  éléments  la  stabilité  indispensable, 
Em.  Javal  a  fait  construire  par  Nachet  l'appareil  suivant  {/ig.  89). 
Une  botte  A,  assez  semblable  à  celle  des  stéréoscopes,  est  fermée 
en  avant  par  un  châssis  mobile  B,  pourvu  de  deux  lentilles  bi- 
convexes 0  et  0'  qui  servent  d'oculaires.  Dans  la  capacité  de  la 
boite  se  trouve  un  carton  G  sur  lequel  sont  dessinés  deux  cadrans. 
Celui  des  deux  qui  est  pourvu  d'une  étoile  doit  être  placé  du 
côté  à  examiner.  Ce  carton  peut  être  rapproché  ou  éloigné  par 
le  jeu,  sur  une  crémaillère,  d'un  pignon  mis  en  mouvement  à 
l'aide  du  bouton  E.  Un  diaphragme  disposé  perpendiculairement 
à  la  surface  du  carton  isole  l'image  droite  de  l'image  gauche;  une 
bougie  placée  sur  le  bord  supérieur  du  châssis  sert  à  éclairer  l'objet 
d'une  lumière  uniforme.  Enfin,  en  avant  de  l'oculaire,  sont  disposées 
deux  croix  superposées,  tournant  autour  d'un  axe  central  commun, 
de  façon  à  permettre  de  placer  leurs  branches  respectives  dans 
toutes  les  situations  possibles.  Ces  deux  croix  sont  pourvues  d'un 
verre  neutre  qui  sert  de  zéro  et  de  sept  verres  cylindriques  qui, 
amenés  devant  l'œil,  d'abord  isolément,  puis  combinés  deux  à  deux, 
représentent  une  série  régulière  de  dix-neuf  verres  portant  les  nu- 
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inéros  suivanls  :  96,48,  ;t2,  24,  18,16,14,12,  11,  10,9,  8,7^,  7, 
6  î,  6, 5  |,  5  j,  5.  Cette  série  a  été  composée  par  l'auteur  de  telle 
sorte  que  chaque  numéro  est  plus  élevé  que  celui  qui  le  précède 
d'une  quantité  constante  et  égale  à  la  valeur  du  Terre  le  moins  ré- 
fringent pris  pour  unité,  c'est-à-dire  à  ^. 

Le  châssis,  qui  est  mobile  et  qui  peut  être  placé  dans  les  deux  sens 
opposés,  sera  toujours  disposé  de  telle  sorte  que  l'oculaire,  armé 
des  cylindres,  soit  dn  côté  de  l'œil  observé.  L'un  des  deux  oculaires 


Fig.  SB.  —  Optomètro  de  Javsl. 

est  monté  dans  une  pièce  C,  qui  permet  de  rapprocher  ou  d'écarter 
les  deux  lentilles  selon  le  degré  d'écartement  des  yeux.  Enfin,  sur 
la  monture  de  l'oculaire  pourvu  de  cylindres,  se  trouve  un  cercle 
gradué,  fixé  sur  le  châssis  et  destiné  à  marquer  l'orientation  de 
l'astigmatisme  et  à  maintenir  les  cylindres  dans  la  direction  ap- 
propriée. 

Dans  les  degrés  élevés  d'hypermétropie,  il  est  indispensable 
d'employer  des  oculaires  plus  forts,  soit  de  3  au  lieu  de  5  pouces, 
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Et  par  contre,  dans  les  cas  de  myopie  un  peu  forte,  il  faut  sup- 
primer l'oculaire  convexe  ou  même  le  remplacer  par  un  verre 
concave. 

L'optomètre  de  Em.  Javal  donne  d'excellents  résultats,  mais  il 
réclame  une  grande  habitude,  en  raison  de  la  complication  et  de 
rétatun  peu  rudimentaire  de  son  mécanisme.  En  outre,  les  rayons 
de  rétoile  formant  entre  eux  des  angles  de  IS*,  on  ne  peut  rigou- 
reusement compter  que  sur  une  approximation  de  1S°  pour  la 
direction  de  l'astigmatisme.  L'expérience  et  la  grande  habileté  de 
l'inventeur  lui  permettent  d'atteindre  à  une  plus  grande  précision 
et  de  corriger  les  imperfections  de  l'instrument  par  quelques-uns 
des  expédients  suivants  :  si  le  malade  indique,  au  moment  où  on 
éloigne  l'étoile,  que  deux  traits  restent  distincts,  on  en  conclut 
que  la  direction  est  intermédiaire  aux  deux  traits.  On  peut  aussi, 
le  cylindre  choisi  étant  placé  dans  la  lunette  d'essai,  engager  le  ma- 
lade à  chercher  si,  en  le  faisant  tourner,  il  n'obtient  pas  quelque 
amélioration,  ou  mieux  encore  si  la  vision  devient  plus  nette  en 
lui  faisant  pencher  la  tête  alternativement  à  gauche  et  à  droite.  En- 
fin, l'expérience  a  appris  à  Em.  Javal  que  ce  qui  permet  de  n'être 
pas  trop  méticuleux  dans  le  choix  de  la  position  du  cylindre,  c'est 
la  collaboration  du  malade.  Pour  peu  que  la  face  des  lunettes  que 
lui  livrera  l'opticien  soit  flexible,  ill'aura  tordue,  au  bout  de  quel- 
ques jours,  de  la  quantité  nécessaire,  «  et  cela  avec  une  exac- 
titude merveilleuse,  et  le  plus  souvent  sans  avoir  conscience  de 
l'avoir  fait.  » 

Lorsqu'il  s'agit  de  cylindres  faibles,  une  erreur  de  10  et  même 
de  15°  n'a  pas  grande  importance.  Mais  il  n'en  est  plus  de  même 
pour  les  autres.  Nous  n'en  voudrions  d'autre  preuve  que  l'énumé- 
ration  même  des  moyens  empiriques  recommandés  par  l'auteur 
pour  corriger  une  orientation  défectueuse. 

L'optomètre  de  Em.  Javal  permet  de  mesurer  l'astigmatisme  en 
fournissant  le  moyen  de  trouver  par  tâtonnements  le  cylindre  qui  le 
corrige  le  mieux.  Une  seconde  méthode  consiste  à  mesurer  la  réfrac- 
tion dans  les  deux  méridiens  de  courbure,  maximum  et  minimum^  et 
de  déduire  par  le  calcul  leur  différence,  c'est-à-dire  le  degré  d'as- 
tigmatisme. On  sait  que,  dans  l'expérience  de  Scheiner,le  petit  objet 
qui  sert  de  mire  doit  être  placé  perpendiculairement  à  la  ligne 
des  petits  trous,  c'est-à-dire  horizontalement,  si  celle-ci  est  verticale, 
tiréciproquement.  Cette  condition  est  indispensable,  puisque,  si  l'ob- 
jet est   placé  dans  la  direction  de  la  ligne  en  question,  il  est  vu 
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simple  à  toutes  les  distances.  Il  en  est  de  même  lorsqu'on  remplace 
les  deux  trous  par  une  fente  verticale  étroite.  A  quelque  distance 
que  l'on  place  verticalement  l'épingle  ou  un  fil,  et  quel  que  soit  le 
verre  correcteur  que  l'on  ajoute  devant  la  fente,  l'objet  sera  tou- 
jours vu  simple,  ce  qui  prouve  évidemment  que  l'état  de  la  ré- 
fraction du  méridien  vertical  de  l'œil  est  sans  influence  sur  le  degré 
dé  netteté  des  lignes  verticales.  Par  conséquent,  si,  devant  un  œil 
armé  d'un  disque  noir  pourvu  d'une  petite  fente  verticale,  on 
fait  passer  la  série  des  verres  sphériques,  il  s'en  trouve  un  qui 
fasse  voir  nettement  les  lignes  horizontales,  il  exprimera  l'état  de 
la  réfraction  du  méridien  vertical.  Et  de  même  pour  l'œil  muni 
d'une  fente  horizontale,  le  verre  qui  fera  voir  le  plus  nettement 
les  lignes  verticales  traduira  l'état  de  la  réfraction  du  méridien  hori- 
zontal. La  différence  de  valeur  des  deux  verres  représente  le  degré 
de  l'astigmatisme.  Cet  instrument  très-simple,  connu  sous  le  nom 
de  fente  sténopéïque  de  Donders,  donne  de  bons  résultats  :  Donders 
n'en  emploie  pas  d'autres.  Toutefois  il  laisse  beaucoup  plus  à  dé- 
sirer que  le  précédent  au  sujet  de  la  détermination  de  la  direction- 
A  ce  titre,  pour  rendre  de  bons  services,  il  a  besoin  d'être  manié 
par  des  mains  très-expérimentées. 

C'est  dans  le  but  de  remédier  à  ces  inconvénients,  de  fournir  au 
médecin  un  instrument  plus  facile  à  manier,  plus  simple  dans  les 
indications  qu'il  donne,  que  nous  avons  imaginé  l'optomètre  dont 
il  a  été  déjà  souvent  question.  Il  offre  l'avantage  de  suffire  à  toutes 
les  déterminations  optométriques  et  de  procurer,  par  l'habitude 
des  déterminations  sphériques,  le  peu  d'expérience  qu'il  faut  pour 
pratiquer  les  déterminations  cylindriques,  c'est-à-dire  mesurer  l'a- 
stigmatisme. On  y  arrive  par  différence  comme  dans  le  procédé  de 
Donders.  L'opération  consiste  donc  à  mesurer  les  deux  méridiens, 
maximum  et  minimum.  Cette  mesure  ne  diffère  en  rien  de  celle 
d'une  myopie  ou  d'une  hypermétropie.  Au  préalable,  on  procède  à 
la  détermination  de  la  direction  au  moyen  du  tambour  mobile,  qui 
permet  de  placer  exactement  les  lignes  dans  le  méridien  où  elles 
sont  le  plus  nettes  et  qui  inscrit  exactement  cette  direction  à  l'aide 
de  la  graduation  en  degrés  dont  il  est  pourvu. 

Nous  avons  précédemment  mentionné  tout  cela  en  donnant  la 
description  de  l'appareil.  Il  nous  paraît  utile  d  y  revenir  ici  et  d'in- 
diquer avec  plus  de  détails  la  manière  d'opérer  lorsqu'il  s'agit  do 
l'astigmatisme. 
Pour  cette  détermination,  l'instrument  doit  être  disposé  sur  une 
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table  devant  une  fenêtre  bien  éclairée  ou  mieux  encore  devant  une 
lampe;  la  plaque  pourvue  de  caractères  d'imprimerie  est  remplacée 
par  celle  qui  représente  un  système  de  lignes  parallèles.  Le  zéro 
du  tambour  T  étant  placé  en  face  du  trait  de  repère,  les  lignes 
parallèles  doivent  être  verticales. 

On  commence  par  mettre  la  glissière  vers  le  point  où  Ton  sup- 
pose la  vision  distincte,  entre  loculaire  et  Tinfini,  si  le  sujet  est 
myope  ;  au  delà,  s'il  est  hypermétrope. 

L'œil  examiné  vise  alors  dans  l'oculaire  et  cherche  à  reconnaître 
la  forme  générale  de  l'objet  ;  s'il  n'y  parvient  pas,  on  fait  mouvoir 
le  pignon  dans  les  deux  sens  alternativement  jusqu'à  ce  que  ce  ré- 
sultat soit  obtenu.  L'œil  non  occupé,  resté  clos  jusqu'alors,  re- 
garde à  travers  la  fente  de  l'écran  sans  rien  fixer  ;  instantanément 
le  fusionnement  des  deux  images  s'opère  et  le  tableau  des  lignes 
parallèles  vient  se  placer  dans  la  fente  de  l'écran,  si  la  ligne  des 
yeux  est  parallèle;  au-dessus  ou  au-dessous,  si  elle  est  inclinée; 
auquel  cas  l'attitude  sera  rectifiée  de  façon  à  maintenir  constam- 
ment rimage  des  lignes  dans  la  fente. 

Le  tambour  est  alors  tourné  dans  un  sens  quelconque,  soit  par 
le  médecin,  soit  par  le  malade,  de  façon  à  trouver  la  direction 
suivant  laquelle  les  lignes  sont  vues  avec  le  plus  de  netteté.  On 
éloigne  alors  lentement  le  pignon  jusqu'à  ce  que  l'image  commence 
à  se  troubler,  comme  s'il  s'agissait  de  la  détermination  d'une  myo- 
pie ou  d'une  hyperm^étropie.  Ce  trouble  de  l'image  se  reconnaît 
aux  caractères  suivants  :  les  lignes,  devenues  moins  brillantes,  pa- 
raissCâit  élargies,  leurs  bords  sont  ondulés  ;  les  espaces  intermé- 
diaires sont  diminués,  leur  couleur  noire  paraît  recouverte  d'une 
teinte  grise. 

On  note  alors  le  chiffre  marqué  par  l'index  sur  Téchelle  et  on 
répète  plusieurs  fois  l'expérience  pour  être  certain  du  résultat.  On 
note  également  le  degré  de  l'échelle  du  tambour  mobile  qui  cor- 
respond au  trait  de  repère,  en  ayant  soin  d'indiquer  de  quel  côté  de 
l'observateur  se  trouve  le  zéro  par  l'adjonction  de  la  lettre  D  (droite) 
ou  G  (gauche)  au  nombre  qui  exprime  le  degré.  Admettons  par 
exemple  que  le  nombre  20  corresponde  au  trait  de  repère  et  que  le 
zéro  soit  placé  à  gauche  de  l'observateur,  le  résultat  sera  enregistré 
par  20°  G  ;  si  le  zéro  était  à  droite,  ce  serait  20°  D. 

Cela  fait,  on  tourne  le  tambour  de  90°  de  façon  à  placer  les  lignes 
dans  une  direction  perpendiculaire  à  leur  direction  première.  Le 
pignon  est  alors  ramené  en  arrière  en  un  point  quelconque  où  l'i- 
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mage  soit  nette.  On  recommande  au  malade  de  s'assurer  si  la  direc- 
tion est  bien  exacte,  en  opérant  de  légers  mouvements  dans  les 
deux  sens.  La  direction  yérifiée,  on  mesure  la  réfraction  de  ce  mé- 
ridien comme  celle  du  méridien  perpendiculaire,  en  éloignant  len-* 
tement  le  pignon  jusqu'à  ce  que  les  lignes  commencent  à  se  brouiller, 
et  en  répétant  plusieurs  fois  Fexpérience  à  titre  de  contrôle.  La 
lecture  sur  la  règle  de  l'optomètre  et  sur  l'échelle  du  tambour 
donnent  la  mesure  et  la  direction. 

Ces  deux  déterminations  successives  demandent  a  peine  quel- 
ques minutes,  à  moins  de  cas  exceptionnels  dont  il  sera  question  : 
elles  donnent  la  correction  spbérique,  la  forme,  le  degré  et  la  direc- 
tion de  Tastigmatisme.  Pour  en  exprimer  les  résultats,  nous  avons 
adopté  une  notation  uniforme  dont  le  premier  terme  représente  la 
correction  sphérique,  ]e  second,  l'orientation,  et  le  troisième,  le  de- 
gré de  l'astigmatisme. 

Exemples.  —  Premier  cas. 

La  première  détermination  donne  14  (M);  IS^'G  :  la  seconde, 

30 '(M)  ;  75^*  D.  L'astigmatisme  est  égal  à-fj  — -§5;  différence  qui 

est  donnée  dans  la  table  de  soustraction  par  le  nombre  qui  se  trouve 
au  point  de  rencontre  de  la  série  horizontale  correspondant  à  14  et 
de  la  série  verticale  correspondant  à  30.  Ce  nombre  est  24.  L'astig- 
matisme est  donc  égal  à  —  jj-  et  la  myopie,  à  —  -^. 

Formule  :  _  ^  ;  75»  D  ;  —  1 

Deuxième  cas. 

1"»  détermination  12  (M)  ;  40"  G. 

2-  —  oo(E);50°D. 

Formule:  50-D;—  -. 

Troisième  cas, 

1"  détermination  36  (H)  ;      25'»  G. 

2'  —  30  (M);      65'»D. 

As  =    30  +  3^  =  jg  d'après  l'indication  de  la  table  d'addition. 
Formule  :  —.^',  65«D;  +  ^' 
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Quatrième  cas, 
{ "  détermination  oo  (E)  ;       36*  D. 

2'  —  12  (H);      54"  G. 

Formule:  36«D;+~ 

Cinquième  cas. 

\  '*  détermination  42  (H)  ;       0^ 

2»  —  8  (H);     90^ 

Formule:  +  4^''   ^^  +  fg- 

On  voit  dans  les  formules  précédentes  que  le  verre  cylindrique 
est  tantôt  convexe,  tantôt  concave. 

Comme  l'astigmatisme  ne  représente  qu'une  différence  dans 
rétat  de  la  réfraction  des  deux  méridiens  les  plus  dissemblables, 
il  est  clair  qu'il  est  possible  de  n'employer  qu'une  seule  forme  de 
cylindres,  positivée  ou  négative.  Si  l'on  choisit  la  forme  positive, 
c'est-à-dire  la  série  des  verres  convexes,  il  faudra  placer,  pour  tous 
les  cas,  l'axe  du  cylindre  dans  la  direction  qu'ont  les  lignes  pour  le 
pointé  qui  se  rapproche  le  plus  de  l'œil. 

Par  exemple,  si  l'on  trouve,  comme  dans  l'un  des  cas  cités  plus 
haut  :  pour  la  première  détermination,  i4  (M);  15**  G;  et 
pour  la  seconde  —  30    (M)  ;       75*  D, 

l'axe  du  cylindre  positif  sera  incliné  à  13°  vers  la  gauche,  parce 
que  \ie  est  plus  rapproché  de  Tœil  que  30  (M).  . 

Si  au  contraire  le  cylindre  était  négatif,  son  axe  serait  placé  pa- 
rallèlement à  la  direction  des  lignes  pour  le  pointé  le  plus  éloigné 
de  l'œil. 

Théoriquement,  la  formule  du  cylindre  correcteur  pourra  donc 
être  indistinctement  convexe  ou  concave. 

Dans  la  première  hypothèse  on  ajoute  de  la  réfraction,  on  agit 
sur  le  méridien  le  moins  myope  pour  le  rendre  aussi  myope  que 
celui  qui  Test  le  plus  ;  dans  la  seconde  on  retranche  de  la  réfrac- 
tion, on  agit  sur  le  méridien  le  plus  myope  pour  ramener  sa  myopie 
au  degré  de  celui  qui  Test  le  moins. 

Il  est  clair  que,  selon  que  le  cylindre  est  convexe  ou  concave,  la 
valeyr  de  la  correction  sphérique  change,  puisque  dans  le  pre- 
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mier  cas  on  a  rendu  l'œil  myope  au  degré  du  méridien  qui  Test 
le  plus,  tandis  que  dans  le  second  sa  myopie  est  réduite  au  degré 
du  méridien  qui  Test  le  moins. 

De  l'exemple  précédent  on  peut  donc  déduire  les  deux  formules 
suivantes  : 

M  =  -^;      A5  =  +  ^,     IS-G, 

OU 

M  =  _l;      A.  =  _l,     7S-D. 

Il  en  est  de  même  pour  tous  les  cas  qui  peuvent  se  rencontrer. 
Nous  ne  saurions  trop  engager  le  lecteur  à  faire,  à  titre  d'exercices, 
l'application  de  celte  règle  à  tous  les  exeniples  que  nous  avons  don- 
nés précédemment. 

Dans  le  même  but  nous  conseillons  aussi  de  mesurer  l'astigma- 
tisme provoqué  artificiellement  par  l'accolement  devant  l'oculaire 
de  l'optomètre  à  l'aide  d'un  peu  de  cire  à  mouler,  de  cylindres  de 
forme  et  de  valeur  variables.  Chaque  mensuration,  pour  être  pro- 
fitable, devra  être  suivie  de  la  formule  qui  en  est  l'expression  et  le 
résultat  pratique. 

S'il  est  indifférent  théoriquement  d'employer,  pour  corriger  l'as- 
tigmatisme, soit  un  cylindre  convexe,  soit  un  cylindre  concave,  il 
ne  saurait  en  être  de  même  dans  la  pratique.  Toutes  les  fois  que 
la  correction  a  pour  effet  d'augmenter  l'amétropie  sphérique  et 
par  conséquent  d'imposer  dès  verres  sphériques  convexes  ou  con- 
caves plus  forts,  elle  entraine  tous  les  inconvénients  qu'occa- 
sionne l'emploi  de  ces  derniers ,  inconvénients  d'autant  plus 
grands,  d'autant  plus  nombreux  que  le  numéro  est  plus  élevé. 
Nous  devons  dire  cependant  que  des  observateurs  très*compétents 
en  cette  matière  emploient  le  plus  souvent  la  même  forme  de 
cylindres.  A  l'exception  de  quelques  cas  particuliers  qu'il  men- 
tionne, Em.  Javal  conseille  les  cylindres  concaves,  Hirschmann, 
au  contraire,  les  cylindres  convexes,  sans  donner  les  raisons  de 
leur  préférence.  Il  convient  d'ajouter  que  l'optomètre  dont  ils  se 
servent  est  pourvu,  l'un,  de  cylindres  concaves  et  l'autre,  de  cy- 
lindres convexes,  ce  qui  rend  plus  commode  l'emploi  d'une  seule 
espèce  de  verres.  Néanmoins,  jusqu'à  plus  ample  information,  nous 
croyons  préférable  de  donner  à  chaque  forme  d'astigmatisme  le 
verre  correcteur  qui  lui  convient,  c'est-à-dire  le  cylindre  concave 
aux  myopes,  et  le  cylindre  convexe  aux  hypermétropes.  De  cette  fa- 
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çon  le  cylindre  a  pour  effet  constant  de  réduire  au  minimum  Ta- 
métropie  sphérique  ou,  en  d'autres  termes,  de  la  rapprocher  autant 
que  possible  de  la  vue  normale. 

Toutes  les  fois  que  la  détermination  des  verres  correcteurs 
cylindriques  et  sphériques  est  terminée,  il  est  indispensable  d*en 
faire  le  contrôle  en  les  plaçant  dans  les  lunettes  d'essai  qui  sont 
pourvues  d'une  double  monture  dont  Tune  est  graduée  en  degrés. 

Nous  avons  supposé  que  pour  chacune  des  deux  déterminations 
que  comporte  la  mensuration  de  l'astigmatisme,  la  fixation  du 
pimctum  remotum  était  facile  et  nettement  indiquée.  Il  en  est  ainsi  le 
plus  souvent  pour  l'astigmatisme  avec  myopie  et  pour  l'astigma- 
tisme avec  hypermétropie  faible.  Mais  répreuve  est  plus  difficile 
lorsque  l'œil  est  fortement  hypermétrope,  lorsque,  dévié  ou 
non,,  il  ne  sert  qu'accessoirement  à  la  vision  distincte.  Dans  ces 
conditions,  le  méridien  suivant  lequel  il  a  l'habitude  de  voir  se 
mesure  encore  aisément;  mais  l'autre  pour  lequel  il  neutralise 
présente  un  réel  embarras.  11  ne  voit  pas  les  lignes  placées  dans 
cette  direction  à  quelque  distance  qu'on  les  place  ;  ou  bien  il  les  voit 
si  confusément^  si  incomplètement,  qu'il  est  impossible  de  fixer  le 
punctum  remotum.  Ajoutons  à  cela  que,  pendant  ce  labeur,  l'ac- 
commodation intervient  habituellement  et  fausse  le  résultat.  Nous 
n'éprouvons  aucun  embarras  à  déclarer  qu'avec  notre  optomètre 
il  nous  a  été  impossible  d'avoir  des  réponses  nettes  dans  les  cas 
d'astigmatisme  compliqués  de  perte  de  la  vision  binoculaire.  Il  est 
vrai  de  dire  qu'avec  Toptomètre  de  Javal,  nous  n'étions  pas  plus 
heureux. 

Pour  ces  cas  exceptionnels  nous  conseillons  : 

1"^  D'avoir  constamment  recours  à  l'atropine,  qui  supprime  une 
accommodation  que  rien  ne  peut  fixer  ni  maîtriser  ; 

2"*  De  substituer  à  nos  lignes  parallèles,  qui  sont  assez  fines 
pour  exiger  une  acuité  visuelle  élevée,  des  lignes  plus  grosses  et 
moins  nombreuses. 

Si,  malgré  ces  artifices,  la  détermination  est  encore  défectueuse, 
il  est  indispensable  d'ajourner  et  de  recommander  au  malade 
d'exercer  l'œil  rebelle  surtout  dans  la- direction  pour  laquelle  il 
est  accoutumé  à  neutraliser,  en  lui  donnant,  s'il  y  a  lieu,  un  verre 
sphérique  approprié. 
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ARTICLE  VI. 
Causes  et  siège  de  rastigmatlsme  rée^ulier. 

Nous  serons  bref  sur  ce  sujet,  parce  qu'il  nous  éloigne  un  peu 
du  point  de  vue  pratique  auquel  nous  nous  sommes  placé. 

L'astigmatisme  peut  avoir  son  siège  dans  le  cristallin.  Th. 
Young  a  démontré  qu'il  en  était  ainsi  pour  lui.  En  plongeant  son 
œil  dans  une  petite  cupule  remplie  d*eau  tiède  et  dont  le  fond 
était  représenté  par  une  lentille  convexe  à  court  foyer,  il  constata 
que  la  réfraction  était  restée  absolument  la  même.  L'indice  de 
réfraction  de  l'eau  étant  sensiblement  le  même  que  celui  de  la 
cornée.  Faction  réfringente  de  cette  dernière  était  de  la  sorte  à  peu 
près  complètement  annulée.  Gomme  Tastigmatisme  persistait,  il  fut 
permis  d'en  conclure  que  le  cristallin  en  était  la  cause  et  le  siège. 
Dix  ans  plus  tard,  Gerson,  dans  une  thèse  latine  présentée  à 
rUniversité  de  Gœttingue,  attribua  Tastigmatisme  à  la  déforma- 
tion de  la  cornée. 

Ce  fut  en  1839  que  Kohlrausch  eut  l'idée  de  déterminer  le  siège 
de  l'astigmatisme  par  la  mensuration  comparative  des  images  four- 
nies par  la  cornée.  Toutefois,  il  ne  poussa  pas  bien  loin  cette  re- 
cherche, qui  depuis  fut  reprise  d'abord  par  Senfif  en  1846,  puis  par 
Helmholtz  en  1854,  et  en  dernier  lieu  par  Knapp  et  Donders.  Nous 
avons  précédemment  indiqué  l'instrument  ingénieux  appelé 
ophthalmomètre,  à  l'aide  duquel  il  fut  possible  de  démontrer 
directement,  par  la  mensuration  des  images  catoptriques,  le  chan- 
gement de  courbure  du  cristallin  pendant  l'accommodation.  Le 
même  appareil  servit  avantageusement  à  la  constatation  du  siège 
de  l'astigmatisme.  Si,  au  lieu  d'être  un  segment  d'une  surface  de 
révolution,  la  cornée  est  assimilable  à  une  ellipsoïde  à  trois  axes 
inégaux,  il  est  clair  qu'un  disque  lumineux  fourni  par  un  écran 
percé  d'un  petit  trou  et  placé  devant  une  lampe  formera  sur  cette 
membrane  une  image  plus  ou  moins  elliptique,  et  qu'en  mesurant 
les  deux  diamètres  principaux  de  cette  image,  on  aura  des  éléments 
suffisants  pour  déterminer  la  forme  de  la  cornée.  L'ophthalmo- 
mètre  permet  de  faire  très-simplement,  très-exactement,  ces  men- 
surations. 

En  déterminant  de  la  sorte  la  forme  de  la  cornée  chez  un  assez 
grand  nombre  de  sujets,  Donders  a  constaté  que  l'astigmatisme 
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déterminé  par  la  méthode  objective  ne  coïncidait  pas  exactement 
avec  les  indications  fournies  par  la  méthode  subjective.  Il  en  con- 
clut que  le  cristallin  produit  aussi  de  l'astigmatisme,  et  comme, 
d'une  façon  générale,  Tastigmatisme,  déterminé  subjectivement^  était 
moindre  que  l'autre,  déterminé  objectivement ^  il  émit  l'opinion 
que  l'astigmatisme  du  cristallin  est  habituellement  d'un  sens  op- 
posé à  celui  de  la  cornée.  Il  fit  de  plus  la  remarque,  d'après  les 
observations  de  son  élève  Middelburg,  que  l'astigmatisme  du  cris- 
tallin est  souvent  placé  dans  une  situation  très-variable  par  rapport 
à  celui  de  la  cornée. 

Toutes  ces  observations  démontrent  que  la  cause  de  l'astigma- 
tisme peut  siéger  soit  dans  la  cornée,  soit  dans  le  cristallin,  soit  le 
plus  souvent  dans  les  deux  réunis.  Mais  l'étude  de  cette  question  est 
loin  d'être  épuisée.  Il  serait  du  plus  haut  intérêt  d'avoir  un  grand 
nombre  de  faits  dans  lesquels  les  déterminations  subjectives  de 
l'astigmatisme  total,  puis  de  l'astigmatisme  du  cristallin,  en  neu- 
tralisant l'action  de  la  cornée  comme  dans  l'expérience  de  Young, 
seraient  contrôlées  par  les  mensurations  ophthalmométriques. 
Alors  seulement  il  sera  possible  de  préciser  le  rôle  du  cristal- 
lin, de  savoir  s'il  est  variable  ou  permanent  dans  son  degré  et  sa 
direction,  s'il  est  modifié  pendant  l'accommodation  pour  les  objets 
rapprochés,  etc.  :  toutes  questions  fort  importantes,  dont  la  solu- 
tion non-seulement  jettera  un  jour  nouveau  sur  l'étude  scientifi- 
que de  l'astigmatisme,  mais  aussi  fournira  des  bases  plus  certaines 
au  traitement. 


CHAPITRE  Vlll 

DES  TROUBLES  DU  POUVOIR  RÉFRINGENT  FACULTATIF. 

On  désigne  ainsi  toutes  les  perturbations  d'un  ordre  quelconque, 
apportées  dans  le  fonctionnement  de  l'accommodation,  qui  sont 
de  nature  à  nuire  à  la  vision. 

ARTICLE  PREMIER. 
Paralysie  provoquée  de  raccommodation. 

Cette  paralysie  est  due  à  l'action  spéciale  des  mydriatiques.  Les 
anciens  connaissaient  déjà  Tinfluence  de  quelques  plantes  sur  la 
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pupille,  et  ils  s*en  servaient  dans  rabaissement  de  la  cataracte. 
L'effet  de  la  belladone  a  été  signalé,  pour  la  première  fois,  par 
V'an  Swieten,  puis  par  Reimar,  Rey,  etc.  Mais  il  appartient  à 
Charles  Himly,  qui  fit  connaître  en  1800  Faction  mydriatique  de 
la  j  usquiame,  d'avoir  généralisé,  le  premier,  Tusage  de  ces  agents 
en  oculistique. 

Leur  influence  sur  Taccommodation  ne  fut  recherchée  que- plus 
tard ,  en  1 8 1 1 ,  par  le  docteu  r  Wells,  qui  signala  comme  le  plus  impor- 
tant de  leurs  effets,  la  perte  totale  de  l'adaptation,  et  même  un  léger 
reculement  àupunctum  remotum. De  tous  les  mydriatiques,  latro- 
pine  est  le  plus  régulier  dans  son  action  et  le  plus  utile  pour  les  cas  où 
l'on  ne  recherche  qu'un  effet  modéré  ;  le  sulfate  d'atropine  convient 
mieux  lorsqu'on  a  besoin  d'une  action  plus  énergique.  L'atropine  se 
dissout  dans  450  parties  d'eau,  et  le  sulfate  d'atropine  est  soluble  eh 

toutes  proportions.  La  solution  de  ce  dernier  à  j^  ou  j^i  instillée  par 

gouttes,  une  ou  plusieurs  fois  par  jour,  peut  satisfaire  à  toutes  les 
exigences  de  la  pratique.  La  dose  d'une  goutte,  en  admettant  que, 
suivant  une  base  un  peu  arbitraire,  20  gouttes  pèsent  0*',70,  con- 
tient 0""',3  de  sulfate  d'atropine.  Une  solution  de  fjjj  produit  une 

dilatation  suffisante  en  une  demi-heure  sur  un  iris  sain;  elle 
offre    l'avantage    de   ne   paralyser    l'accommodation  que  durant 

3  ou  4  jours.  Une  solution  de  -^j^^  agit  encore  sur  la  pupille  et 

l'accommodation,  de  façon  à  produire  un  effet  modéré  en  40  mi- 
nutes environ,  mais  l'effet  ne  dépasse  pas  24  heures.  Cette  dernière 
solution  contient,  en  chiffres  ronds,  d'après  le  calcul  de  Knyper, 
Qmm^QQQI  jg  sulfatc  d'atropluc  :  elle  s'obtient  facilement  en  ver- 
sant une  goutte  de  la  solution  au  j^  dans   120  gr.  d'eau   distillée. 

Hart  (de  Londres)  prépare  de  petits  disques  de  gélatine  qui  sont  char- 
gés à  trois  titres  différents  de  sulfate  d'atropine.  Le  premier  titre  cor- 
respond à  -jj^  de  grain,  soit  0'"",0025  de  sel;  le  second,  à  g^^,soit 

0"",001 ,  et  le  plus  faible  à  0""",0005.  Le  papier  atropine  de  Streat- 
feild,  imité  en  France  par  Leperdriel,  doit  représenter  par  divi- 
sion 0"",1S  de  sel.  On  peut  facilement  se  passer  de  ces  prépara- 
tions assez  coûteuses,  en  ayant  à  sa  disposition  une  solution  titrée  au 

j^  ou  au  j^  que  l'on  dédouble  à  volonté,  s'il  y  a  lieu,  en  y  ajoutant 
de  l'eau  distillée. 

L'atropine  ne  doit  exercer  aucune  action  locale  appréciable. 
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S'il  survient  de  la  rougeur,  de  la  douleur,  il  y  a  lieu  de  suspecter 
la  préparation,  qui  peut  être  mauvaise,  acide.  Dans  ce  cas,  elle  dé* 
termine  une  inflammation  particulière,  à  laquelle  on  a  donné  le 
nom  d'airopinisme;  chez  quelques  personnes,  l'usage  d'une  bonne 
préparation,  en  vertu  d'une  prédisposition  exceptionnelle  qu'il 
importe  de  ne  pas  méconnaître,  produit  un  effet  analogue.  On 
le  rencontre  plus  fréquemment  à  la  suite  d'un  traitement  con- 
tinué pendant  plusieurs  mois.  Les  réactifs  n'aident  pas  beaucoup 
à  reconnaître  le  sulfate  d'atropine  bien  préparé. 

ElTef  s  des  mydrlatliiaes.  —  Les  principaux  phénomènes  qui 
suivent  l'instillation  de  l'atropine  sont  représentés  par  l'augmen- 
tation du  diamètre  delà  pupille,  suivie  de  l'immobilité  de  l'iris; 
par  la  diminution,  puis  l'abolition  de  l'accommodation. 

l^  Dilatation  de  la  pupille,  —  Elle  est  considérable  chez 
l'homme  ;  commençant  vers  la  15^  minute  ,  elle  atteint  son 
maximum  après  20  ou  2S  minutes.  Elle  est  d'autant  plus  prompte 
à  se  produire,  que  le  sujet  est  plus  jeune  et  la  cornée  plus  mince. 
Le  retour  vers  l'état  normal  s'opère  après  quelques  heures,  mais 
il  n'est  complet  qu^après  10  ou  14  jours.  Toutefois,  à  partir  du 
S**  au  4*  jour,  l'effet  de  l'atropine  cesse  d'être  gênant. 

2°  Paralysie  de  r accommodation.  —  L'accommodation  diminue 
peu  de  temps  après  le  début  de  la  dilatation  de  la  pupille.  Le 
ptinctum  proximum  commence  à  s'éloigner  vers  la  12*  ou  18*  mi- 
nute; ce  recul  est  encore  peu  marquée  à  la  23*  ou  30%  alors  que 
la  pupille  est  déjà  presque  complètement  dilatée  ;  mais,  à  partir 
de  ce  moment,  il  s'accentue  rapidement,  puis  se  ralentit  de  nou- 
veau avant  d'atteindre  son  maximum  qui  se  produit  103  minutes 
après  l'instillation  (Donders).  Alors  le  punctum proximum  se  con- 
fond avec  le  punctum  remotum^  et  l'accommodation  est  tout  à  fait 
abolie. 

Le  punctum  remotum  demeure  invariable  :  cependant  il  re- 
cule un  peu,  de  j;  ou-  par  exemple^  dans  certains  cas,  et  sur- 
tout chez  les  sujets  habitués  à  une  tension  exceptionnelle  de  l'ac- 
commodation, comme  il  arrive  chez  l'hypermétrope,  l'astigmate  et 
le  jeune  myope.  Après  42  heures,  on  retrouve  une  petite  quan- 
tité d'accommodation.  Celle-ci  croît  ensuite  rapidement  jusqu'au 
4'  jour,  mais  elle  ne  recouvre  toute  sa  valeur  que  vers  le  !!•. 

La  perte  de  l'accommodation  est  d'autant  plus  gênante  que  la 
pupille,  énormément  dilatée  elle-même,  laisse  passer  des  rayons 
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qui  étendent  beaucoup  les  cercles  de  diffusion.  Il  est  nécessaire, 
pour  y  voir  distinctement,  d'employer  des  verres  de  valeurs  diffé- 
rentes, pour  différentes  distances. 

Le  trouble  visuel  provoqué  par  les  mydriatiques  varie  suivant 
Fétat  de  la  réfraction:  chez  l'emmétrope,  le  recul  àupunctum  pro^ 
ximuni  empêché  de  voir  les  objets  plus  ou  moins  rapprochés  ;  mais, 
comme  \e  punctum  remotwn  ne  change  pas  ou  change  très- peu, 
la  vue  à  distance  reste  suffisamment  nette  ;  chez  le  myope,  par  le 
même  motif,  la  vision  ne  sera  plus  nette  que  pour  la  distance  à  la- 
quelle se  trouve  le  punctum  remotum;  mais,  si  ce  point  n'est  pas 
très-éloigné,  c'est-à-dire  si  la  myopie  est  forte,  le  sujet  pourra 
continuer  ses  occupations,  et,  comparativement  à  l'emmétrope, 
il  ne  sera  que  très-peu  gêné.  Il  en  sera  tout  autrement  de  l'hyper- 
métrope. Ici,  \e  punctum  r^mo^wm,  l'accommodation  étant  abolie, 
se  trouve  au  delà  de  l'infini  :  à  aucune  distance  il  ne  pourra  voir 
sans  verre  convexe.  Aussi  la  plus  légère  action  mydriatique  suffit- 
elle  pour  entraîner  un  trouble  tel  qu'il  ne  voit  plus  à  se  conduire. 
Lorsqu'un  seul  œil  est  influencé,  la  vue  devient  encore  plus  trouble, 
parce  que  l'éclat  de  l'image  nette  dans  l'œil  intact  est  trop  faible  par 
rapport  à  celui  de  l'image  diffuse  de  Vœil  soumis  à  l'atropine. 
Aussi  est-il  préférable,  dans  ce  cas,  de  fermer  ce  dernier.  Tant  que 
dure  l'action  des  mydriatiques,  les  objets  paraissent  beaucoup  plus 
éclairés,  ce  qui  tient  à  ce  que  chaque  point  de  l'image  est  formé 
par  un  cône  lumineux  d'une  plus  large  base. 

Pendant  la  période  d'affaiblissement  mydriatique   de  l'accom- 
modation ,  on  voit  les  objets  plus  petits  que  d'habitude  ;  il  sur- 
vient  de   la  micropsie.  Donders  a  donné   de   cet  état  transitoire 
une  explication  aussi  claire  que  satisfaisante.  Avant  l'instillation 
de  Tatropine,  le  sujet,  pour  voir  nettement  un  objet  quelconque, 
était  accoutumé  à  un  effort  accommodatif  déterminé;    une  fois 
sous  l'influence   de    l'atropine,    il  ne  parvient  à  voir  le  même 
objet,  situé  à  la  même  distance,  qu'à  l'aide  d'un  effort  d'accom- 
modation beaucoup  plus  énergique,  et  qui  correspond  d'habitude 
à  un  éloignement  moindre.  De  ce  côté,  l'emmétrope  est  donc 
induit  en  erreur  sur  la  notion  de    distance.  D'autre  part,  l'objet 
n'étant  pas  déplacé,  l'angle  visuel  reste  le  même.  L'idée  de  gran- 
deur repose  sur  ces  deux  éléments,  valeur  de  l'angle  visuel  et 
distance  présumée  de  l'objet.  L'angle  visuel  étant  resté  le  même  et 
la  distance,  estimée  moindre,  l'objet  doit  nécessairement  paraître 
plus  petit. 
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Lors  du  retour  progressif  de  Faccommodation,  c'est-à-dire  à  par- 
tir du  troisième  jour  après  Tinstillation,  l'amplitude  d'accommo* 
dation  se  trouve,  selon  la  remarque  de  Donders,  dans  les  mêmes 
conditions  que  chez  le  myope  ;  pour  des  convergences  moyennes 
on  ne  peut  disposer  que  d'une  très-petite  fraction  de  l'accom- 
modation. Il  en  cite  pour  preuve  l'exemple  de  son  aide  de 
clinique  Hamer,  lequel  a  constaté  sur  lui-même  au  sixième  jour 
que,  pour  une  convergence  de  9  pouces,  qui  sur  l'œil  exempt 
d'atropine  mettait  en  activité  environ  la  moitié  de  l'accommoda- 
tion totale,  l'œil  soumis  à  l'agent  mydriatique  n'en  employait 
qu'un  cinquième  de  la  quantité  qu'il  était  déjà  en  état  de  déve- 
lopper pendant  le  maximum  de  convergence. 

Les  efiets  spéciaux  des  mydriatiques  sont  la  conséquence  d'une 
action  élective  sur  les  fibres  nerveuses  ou  sur  les  cellules  gan- 
glionnaires. C'est  moins  par  constatation  directe  que  par  induc- 
tion que  l'on  a  été  conduit  à  cette  conclusion.  Il  n'est  pas  admis- 
sible en  effet  que  les  substances  agissent  directement  sur  les  fibres 
musculaires,  car  s'il  en  était  ainsi,  les  fibres  de  l'iris,  qui  sont 
identiques  dans  le  sphincter  et  le  dilatateur  de  la  pupille,  se- 
raient influencées  de  la  même  façon,  et  l'ouverture  pupillaire  ne 
subirait  pas  de  changement. 

Le  muscle  de  l'accommodation  est  lui-même  très-promptement 
paralysé.  C'est  donc  aux  fibres  nerveuses  qui  animent  ces  parties 
ou  à  leurs  cellules  ganglionnaires  que  s'attaquent  directement  les 
mydriatiques.  Ces  fibres  nerveuses  ne  peuvent  appartenir  qu'au 
moteur  oculaire  commun,  car  tandis  que  le  sphincter  est  paralysé, 
le  muscle  dilatateur  animé  par  le  grand  sympathique  est  au  con- 
traire ^cité.  Il  est  en  effet  d'observation  que,  dans  la  paralysie 
pathologique  du  nerf  moteur  oculaire,  l'atropine  augmente  d'une 
manière  notable  la  grandeur  de  la  pupille,  ainsi  que  Ruete  l'a 
observé  le  premier.  Le  même  phénomène  a  lieu  chez  les  animaux 
auxquels  on  a  enlevé  la  troisième  paire.  Enfin,  si  l'on  fait  la 
section  préalable  du  grand  sympathique,  la  pupille  du  côté  cor- 
respondant ne  s'élargit  pas  autant  que  celle  du  côté  opposé,  sous 
l'influence  de  l'atropine.  Telles  sont  les  observations  qui  con- 
duisirent Biffi  et  Cramer  à  conclure  qu'il  se  produit  une  action 
irritante  sur  le  grand  sympathique.  Il  y  aurait  donc  à  la  fois  ac- 
tion stupéfiante  sur  le  nerf  oculo-moteur,  et  action  excitante  sur 
le  sympathique.  Toutefois,  cette  dernière  ne  serait  pas  portée  à 
son  maximum  d'intensité,  puisque  Donders  a  constaté  chez  des 
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Japins  auxquels  il  avait  fait  une  instillation  d'atropine  que  l'irri- 
tation de  la  portion  cervicale  du  sympathique  amenait  un  surcroît 
de  dilatation  pupillaire. 

L'action  irritante  de  l'atropine  sur  le  sympathique  ne  semble 
pas  établie  pour  Donders  d'une  façon  irréfutable  par  les  expé- 
riences précitées.  A  ses  yeux  elles  ne  sont  pas  probantes.  Les  diffé- 
rences de  grandeur  dans  la  pupille  peuvent  s'expliquer  par  des 
différences  dans  l'action  du  grand  sympathique,  pendant  la  pa- 
ralysie du  nerf  oculo-moteur.  Et  de  plus,  dans  la  paralysie  ou 
l'ablation  de  ce  dernier  nerf,  n'est-il  pas  possible  d'admettre  la 
survivance  d'une  certaine  action  par  l'intermédiaire  du  ganglion 
ophthalmique.  Dès  lors  la  paralysie  complète  de  ces  fibres  jusque 
dans  l'iris  même,  suffirait  pour  expliquer  le  nouvel  agrandisse- 
ment de  la  pupille  consécutif  à  l'instillation  de  l'atropine,  sans 
qu'il  soit  besoin  de  faire  intervenir  une  irritation  du  nerf  sympa- 
thique. 

11  est  probable  que  l'atropine  exerce  une  influence  stupéfiante 
sur  le  trijumeau.  La  paralysie  ou  la  résection  préalable  de  ce  nerf 
ne  semble  modifier  en  rien  ses  effets. 

On  ne  sait  rien  de  positif  relativement  à  l'influence  exercée 
sur  les  nerfs  vaso-moteurs  de  l'œil.  . 

La  paralysie  ou  la  résection  du  nerf  moteur  oculaire  commun, 
la  décapitation  de  l'animal,  l'ablation  du  cœur,  du  cerveau,  de  la 
moelle  épinière,  et  même  l'isolement  complet  de  l'œil,  n'empé- 
cbent  pas  les  effets  des  mydriatiques  sur  la  pupille  et  l'accommo- 
dation. Ces  résultats  témoignent  péremptoirement  que  le  résultat 
de  l'instillation  est  tout  à  fait  local,  et  ne  dépasse  pas  le  centre 
d'activité  du  ganglion  ophthalmique.  C'est  par  pénétration  directe 
dans  les  humeurs  de  l'œil  que  les  substances  mydriatiques  vien- 
nent impressionner  les  nerfs  ciliaires.  L'humeur  aqueuse  d'un 
lapin  soumis  à  des  instillations  d'atropine  contenait  assez  du  mé- 
dicament pour  que,  injectée  dans  la  chambre  antérieure  d'un 
autre  animal,  elle  ait  déterminé  une  dilatation  notable  de  la  pu- 
pille. 
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ARTICLE  II. 
Paralysie  morbide  de  raccommodation. 

Cette  paralysie  se  traduit  par  la  perte  complète  ou  incomplète 
de  la  faculté  d'adaptation.  Elle  est  fréquente;  elle  atteint  in- 
distinctement les  yeux  emmétropes  et  amétropes.  On  l'observe  à 
tout  âge,  mais  il  est  clair  qu'elle  est  très-peu  gênante  lorsque 
l'accommodation  est  perdue  plus  ou  moins  complètement  par  le 
fait  de  la  vieillesse.  Gomme  il  est  démontré,  ainsi  que  nous  l'avons 
établi  précédemment,  que  l'appareil  contractile  de  l'accommoda- 
tion est  représenté  par  les  muscles  intrinsèques  de  l'œil,  on  doit  en 
conclure  que  la  cause  de  cette  paralysie  se  localise  dans  les  filets 
moteurs  du  ganglion  ophthalmique.  Il  arrive  assez  fréquemment 
que  ces  filets  sont  atteints  isolément,  à  l'exclusion  des  nom- 
breuses branches  du  moteur  oculaire.  Par  opposition,  il  est  rare 
qu'une  paralysie  frappe  une  de  ces  dernières,  sans  que  l'accom- 
modation soit  atteinte.  Donders  a  constaté  que  les  paralysies 
isolées  étaient  beaucoup  moins  fréquentes  chez  l'homme  que 
chez  la  femme  et  les  enfants,  tandis  que  cette  même  affection 
compliquant  une  paralysie  du  moteur-oculaire  est  beaucoup  plus 
commune  chez  l'homme  et  ne  s'observe  guère  avant  vingt-cinq  ans. 
La  paralysie  de  l'accommodation  a  pour  signe  objectif  apparent  la 
dilatation  et  l'immobilité  de  la  pupille.  Le  degré  de  cette  dilatation 
n'a  rien  d'excessif  :'  il  ne  dépasse  guère,  même  dans  les  cas  de  pa- 
ralysie complète,  les  dimensions  de  la  pupille  dans  l'obscurité. 
Quant  à  l'immobilité,  elle  est  rarement  absolue  ;  le  plus  souvent  il 
est  possible  encore  de  constater  de  légers  mouvements  soit  associés 
à  l'accommodation,  soit  réflexes.  Bien  que  la  paralysie  de  l'ac- 
commodation et  celle  du  sphincter  iridien  se  rencontrent  très- 
fréquemment  réunies,  il  ne  faudrait  pas  en  conclure  qu'il  existe 
entre  elles  une  relation  nécessaire.  Donders  a  signalé  un  fait  dans 
lequel  il  a  rencontré  une  accommodation  suffisante  avec  une 
immobilité  absolue  de  la  pupille.  Et  de  même,  la  paralysie  de 
l'accommodation  peut  disparaître  sans  que  la  pupille  change,  ou 
bien  encore  la  pupille  peut  rester  mobile  alors  qu'il  existe  une 
perte  complète  ou  à  peu  près  complète  de  l'accommodation. 

Les  symptômes  subjectifs  se  traduisent  par  des  troubles  visuels 
qui  sont  en  rapport  avec  l'état  de  la  réfraction. 
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L'emmétrope  n'y  voit  plus  que  de  loin  :  il  ne  peut  plus  ni  lire 
ni  écrire;  mais  cette  vision  confuse  ne  s'accompagne  ni  de  fatigues 
ni  de  douleurs  préorbitaires.  L'essai  d'un  verre  convexe  ou  con- 
cave trouble  la  vision  éloignée  ;  le  verre  convexe  améliore  ou  resr 
titue  complètement  la  vision  rapprochée. 

L'hypermétrope  n'y  voit  plus  distinctement  ni  de  loin  ni  de  près. 
Un  tel  trouble  survenu  d'une  façon  plus  ou  moins  subite  est  de 
nature  à  faire  croire  à  un  état  amblyopique.  Mais  la  détermina- 
tion delà  réfraction,  qu'il  ne  faut  jamais  omettre  avant  de  re- 
chercher des  altérations  du  fond  de  l'œil ,  suffira  pour  éviter 
toute  méprise. 

Le  myope  sera  le  moins  incommodé  de  tous,  et,  si  la  myopie  est 
d'un  degré  assez  élevé,  il  pourra  continuer  ses  occupations  comme 
par  le  passé. 

Quand  il  y  a  atonie  ou  affaiblissement  pathologique  de  Fac- 
commodation,  ce  qui  arrive  surtout  pendant  le  cours  de  la 
diphthérie,  les  troubles  visuels  seront  de  même  nature,  mais  moins 
marqués,  moins  tranchés,  ce  qui  ajoute  bien  quelque  difficulté  au 
diagnostic.  Comme  il  reste  une  certaine  partie  d'accommodation, 
l'œil  emmétrope  continuera  à  bien  voir,  pourvu  que  les  objets 
soient  bien  éclairés,  d'un  certain  volume  et  plus  éloignés  que 
d'habitude;  s'il  cherche  à  voir  de  plus  près, il  ressentira  prompte- 
ment  une  fatigue  semblable  à  celle  des  hypermétropes  en  temps 
ordinaire.  Tout  naturellement,  ces  derniers  éprouveront,  sous 
l'influence  d'une  paralysie  incomplète,  une  fatigue  beaucoup  plus 
grande,  non-seulement  pendant  la  vision  rapprochée,  mais  même 
pendant  la  vision  éloignée,  pour  peu  que  Famétropie  soit  d'un 
degré  élevé. 

Le  plus  souvent,  au  contraire,  le  myope  ne  s'aperçoit  d'aucun 
changement  dans  sa  vision. 

L'amétropie  symptomatique  de  la  paralysie  incomplète  se  révèle 
promptement,  parce  que  la  dilatation  de  la  pupille  nécessite  une 
adaptation  plus  exacte. 

Traitement.  —  Le  traitement  général  est  indiqué  par  la  nature 
de  la  cause  à  laquelle  il  est  rationnel  de  rattacher  la  paralysie  de 
Taecommodation  ;  nous  ne  devons  pas  nous  y  arrêter  ici. 

Le  traitement  fonctionnel  consiste,  d'une  part  à  diminuer  Fouver- 
ture  pupillaire,  soit  par  l'usage  quotidien  de  la  fève  de  Calabar, 
soit  par  Fusage  de  verres  opaques  à  la  périphérie,  et  d'autre  part  à 
faire  porter  des  verres  convexes  qui  procurent  une  vue  nette  pour 
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la  distance  la  mieux  appropriée  aux  habitudes  du  sujet.  Toutefois, 
il  sera  bon  de  diriger  attentivement  le  traitement  et  de  conseiller, 
lorsqu'on  aura  lieu  de  croire  à  une  amélioration,  une  sorte  de 
gymnastique  oculaire,  qui  consistera  à  se  servir  de  verres  convexes 
de  moins  en  moins  forts,  de  façon  à  solliciter  les  eiforts  de  Faccom- 
modation.  Il  est  à  peine  utile  d'ajouter  que,  pendant  ces  exercices, 
le  point  de  mire  doit  être  maintenu  à  la  même  distance. 

ARTICLE  m. 

I 

I 

Affaiblissemeiit  sénile  de  raccommodation,  ou  Presbytie 

(irpÉoCuc,  vieuz^  &^y  œil). 

L'appareil  d'accommodation  perd  de  sa  puissance  à  mesure  que 
l'on  vieillit  ;  il  en  résulte  une  modification  dans  l'état  de  la  vision 
désignée  sous  le  nom  de  presbytie  et  caractérisée  par  l'éloigné- 
ment  progressif  du  punctum  proximum^  le  punctum  remotum 
restant  le  même,  abstraction  faite  de  l'hypermétropie  sénile.  En 
d'autres  termes,  le  presbyte  continue  à  voir  nettement  de  loin, 
mais  il  distingue  à  une  distance  de  moins  en  moins  rapprochée. 
Son  infirmité  n'est  donc  autre  chose  que  la  diminution  progres- 
sive, sous  rinfluenee  de  l'âge,  de  Taraplitude  d'accommodation. 
Cette  diminution  commence  de  très-bonne  heure.  Des  détermi- 
nations nombreuses,  que  l'on  doit  à  la  patiente  investigation  de 
I  Donders,  ont  démontré  que  de  10  à  75  ans  le  punctum  proximum 

s'éloigne  de  plus  en  plus  en  suivant  la  progression  indiquée  par 
le  tableau  suivant  : 

j 

AGES.  DISTANCE  EN  POUCES. 

j  10  ans.  V 2P| 


14 3 

I 

!  <7 .  3  \ 

20 : 3  i 

22 4 

25 4  4 

30 5 

32 6 

35 7 

40 9 


PRESBYTIE.  «3 

ACES.  VISIASCBM  BR  fOOCES. 

45 12 

50 18 

55 24 

60 36 

75 GO 

D'après  ces  indications,  le  début  de  la  presbytie,  envisagée  au 
point  de  vue  physiologique,  remonte  à  Tâge  de  dix  ans.  Mais 
comme  dans  la  pratique  on  ne  s'occupe  de  cette  situation  qu'autant 
(|u*elle  entraîne  de  la  gêne  dans  la  vision,  on  est  convenu  ajuste 
titre  de  placer  le  début  de  la  presbytie  à  Tâge  où  le  puncium 
proximutn  est  assez  éloigné  pour  que  la  vue  ne  puisse  plus  suffire 
sans  gêne  aux  exigences  de  la  vie.  On  devient  presbyte,  quand  on 
ne  peut  plus  lire  à  la  même  distance  que  tout  le  monde,  quand 
on  ne  peut  plus  se  livrer  à  ses  travaux  habituels.  Donders  a  pro- 
posé de  fixer  le  début  de  la  presbytie  à  Tâge  où  le  punciutn  proxi'- 
mum  est  situé  à  une  distance  minimum  de  8  pouces.  D'après  le 
tableau  précédent  il  correspondrait  en  général  à  trente-cinq  ou 
quarante  ans. 

Causes  de  la  presbytie.  —  Elle  résulte  directement  d'un  abaisse- 
ment progressif  dans  l'énergie  fonctionnelle  de  l'appareil  d'accom- 
modation. Cet  appareil  se  compose  de  deux  éléments,  le  muscle 
ciliaire  et  le  cristallin.  Ces  deux  éléments  peuvent  rationnelle- 
ment occasionner  la  presbytie.  Mais  comme  celle-ci  débute  lorsque 
toutes  les  fonctions,  surtout  celles  des  muscles,  sont  en  voie  de  pro- 
grès, on  est  naturellement  amené  à  croire  que  la  phase  physio- 
logique de  la  presbytie  tout  au  moins,  doit  être  attribuée  plu- 
tôt à  des  modifications  dans  la  consistance  du  cristallin  qu'à  un 
défaut  d'énergie  du  muscle  chargé  d'opérer  des  changements  danjs 
sa  forme  ;  à  un  âge  où  il  serait  difficile  d'admettre  un  affaiblisse- 
ment du  muscle  ciliaire,  le  cristallin  perd  de  son  élasticité,  ses 
couches  acquièrent  une  dureté  uniforme,  ce  qui  augmente  sa  lon- 
gueur focale,  puisque  Young,Senff,  Listing  et  d'autres  ont  démon- 
tré que,  grâce  à  sa  structure  en  lames  dont  le  pouvoir  réfringent  di- 
minue du  centre  vers  la  périphérie,  le  cristallin  a  une  longueur 
focale  moindre  que  celle  d'une  lentille  de  même  valeur,  qui  aurait 
une  densité  uniformément  égale  à  celle  du  noyau  cristallinien. 
On  conçoit  sans  peine  que  la  lentille  ainsi  modifiée  ne  se  prête  plus 
aussi  facilement  aux  changements  de  courbure  qu'exige  l'accom- 
modation normale,  et  qu'un  plus  grand  effort  musculaire   de- 
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vienne  nécessaire  pour  produire  le  même  effet.  L'activité  du 
muscle  ciliaire  durant  un  certain  temps  triomphe  de  cette  diffi- 
culté, puis  il  n'y  parvient  plus  qu'à  l'aide  d'efforts  violents,  dou- 
loureux, jusqu'au  moment  où  son  énergie  diminue  progressivement 
elle-même,  et  ajoute  une  cause  nouvelle  aux  déficits  croissants  de 
l'accommodation. 

L'hypermétropie  acquise  qui  survient  à  un  âge  avancé  est,  seloii 
toute  apparence,  le  résultat  de  la  transformation  du  cristallin. 
D'après  les  recherches  de  Donders  et  de  Knapp,  cet  organe  s'aplatit 
un  peu  dans  la  vieillesse. 

Symptômes.  —  La  presbytie  se  traduit  par  un  certain  trouble 
observé  dans  l'exercice  de  la  vision  rapprochée,  jusqu'alors  jugée 
irréprochable. 

Dans  la  jeunesse  on  lit,  on  travaille  sans  fatigue  et  même  avec 
une  certaine  préférence  à  une  distance  de  6  pouces.  Plus  tard  cette 
distance  augmente  progressivement;  puis  il  arrive  un  moment  où 
la  lecture  et  l'écriture  deviennent  pénibles,  difficiles;  les  lettres  n 
et  a,  les  chiffres  3  et  5  sont  confondus,  parfois  les  traits  parais- 
sent doubles,  et  les  points  multiples.  S'il  est  besoin  de  voir  de 
fins  caractères,  on  commence  par  les  rapprocher  très-près  de 
l'œil,  puis,  la  vision  étant  confuse,  on  rejette  brusquement  la  tête 
en  arrière  par  un  mouvement  caractéristique,  de  façon  à  obtenir 
l'écartement  nécessaire  pour  avoir  une  image  nette.  On  s'approche 
instinctivement  de  la  fenêtre,  on  expose  directement  le  chas  de  l'ai- 
guille ou  l'échelle  finement  graduée  devant  la  flamme  de  la  lampe. 
Une  lumière  brillante  devient  nécessaire,  non  parce  que  les  ima- 
ges de  la  rétine  ont  besoin  d'être  plus  fortement  éclairées,  mais 
parce  que,  sous  cette  influence,  la  pupille  se  contracte  et  supprime 
une  partie  de  la  diffusion  :  c'est  même  ainsi  que  le  rétrécissement 
sénile  de  la  pupille  remédie  dans  une  certaine  mesure  aux  effets 
de  la  presbytie  et  permet  au  vieillard  de  pouvoir  distinguer  suf- 
fisamment beaucoup  d'objets  pour  lesquels  il  n'accommode  pas 
nettement. 

L'écriture  du  presbyte  change  aussi  de  caractère  :  les  lettres 
sont  plus  grosses,  mieux  formées,  plus  lisibles,  résultat  que  Tâge 
mûr  attribue  souvent  aux  efforts  qu'il  a  faits,  et  qu'il  ne  doit  qu'à 
la  nécessité  de  pouvoir  se  lire. 

Nous  ne  pouvons  résister  au  plaisir  de  rapporter  textuellement 
le  tableau  des  troubles  causés  par  la  presbytie,  tel  qu'il  a  été 
tracé  par  la  plume  élégante  de  Donders.  a  Notre  condition  sociale 
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nous  oblige  à  passer  une  grande  partie  de  notre  temps  à  lire,  à 
écrire  ou  à  quelque  autre  travail  de  Fesprit.  Il  est  clair  que  la  gran- 
deur moyenne  des  formes  que  nous  employons  dans  ce  travail, 
est  en  rapport  intime  avec  la  netteté  du  pouvoir  de  la  vision  et 
avec  la  distance  de  la  vision  distincte  pour  Tœil  normal.  La  même 
chose  est  vraie  pour  les  productions  de  Fart  et  pour  une  foule 
d'industries.  Les  limites  du  pouvoir  de  Tœil  chez  Thomme  qui 
jouit  de  la  plénitude  de  sa  vie,  donnent  en  général  le  point  de 
comparaison.  Avant  que  Fusage  des  lunettes  eût  pris  une  exten- 
sion aussi  générale,  ces  bornes  étaient  évidemment  différentes. 
S'il  devenait  impossible  de  se  procurer  des  lunettes,  les  imprimeurs 
feraient  usage  de  plus  gros  caractères.  Aussi  Tusage  général  des 
lunettes  a -t-il  exercé  de  rinfluence  sur  le  point  de  vision  distincte 
que  nous  pouvons  considérer  comme  la  limite  de  la  presbytie.  La 
variété  de  ces  limites  devient  évidente  d'après  ce  qui  précède. 
Nous  devons  rechercher  combien  de  temps  l'œil  remplit  ses 
fonctions  dans  toute  leur  intégrité  par  rapport  au  point  de  compa- 
raison. Dès  l'âge  de  trente  ans,  l'œil  normal  n'aime  pas  les  petits 
caractères  d'imprimerie  que  préfèrent  au  contraire  les  personnes  à 
vue  courte,  et  que  n'évitent  pas  les  jeunes  gens.  A  quarante  ans, 
les  caractères  ordinaires  ne  présentent  encore  aucune  difficulté 
à  la  lecture  pour  un  œil  emmétrope.  A  quarante-cinq  ans,  on  passe 
souvent  les  notes  des  livres»  qui  sont  imprimées  en  caractères  plus 
fins,  et  il  est  probable  que  le  soir  on  met  le  livre  de  côté  un  peu 
plus  tôt  qu'auparavant.  Puis  on  s'aperçoit  bientôt  que  l'objet,  pour 
être  vu  nettement,  a  besoin  d'être  davantage  éloigné  de  l'œil  ; 
on  recherche  également  une  lumière  éclatante  plutôt  dans  le  but 
de  diminuer  les  cercles  de  diffusion,  conséquence  d'une  accommo- 
dation imparfaite,  en  rétrécissant  l'ouverture  de  la  pupille,  que 
pour  avoir  un  éclairage  plus  brillant.  Toutefois  à  cet  âge  on  peut 
encore  vaquer  le  soir  à  ses  occupations  ordinaires,  presque  sans 
interruption,  et  sans  un  effort  appréciable.  Mais  quand  il  arrive 
de  temps  en  temps  des  objets  fins  qui  demandent  à  être  vus  avec 
netteté,  alors  on  se  plaint  de  ce  que  ses  yeux  ne  sont  plus  ce  qu'ils 
étaient.  » 

La  presbytie  provoque  au  début  une  certaine  fatigue  oculaire, 
qui  n'atteint  pourtant  jamais  l'intensité  que  l'on  rencontre  dans 
la  paralysie  de  l'accommodation  et  dans  l'hypermétropie  ;  les  yeux 
sont  le  siège  de  picotements  incommodes,  de  cuissons,  de  déman- 
geaisons, etc. 
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Le  myope  et  l'hypermétrope  deviennent  presbytes  comme 
Temmétrope.  Pour  le  dernier  la  presbytie  commencera  au  moment 
où,  avec  des  verres  convexes  qui  corrigent  Thypermétropie,  le 
punctum  proximum  est  éloigné  de  plus  de  8  pouces. 

Quant  aux  myopes,  en  adoptant  la  même  limite,  il  est  clair  que 
la  presbytie  ne  peut  se  produire  que  dans  les  degrés  inférieurs  à  g-. 

Pour  les  degrés  beaucoup  plus  faibles,  restés  le  plus  sou- 
vent inaperçus,  la  presbytie  se  fait  sentir  beaucoup  plus  tard. 

En  général,  les  myopes  jj,  ^p  ^,  continuent  à  voir  très-distincte- 
ment de  près  jusqu'à  soixante  et  même  soixante-dix  ans.  Avec  un 
degré  de  myopie  plus  faible  encore,  on  jouit  en  partie  du  même 
privilège,  de  telle  sorte  que  les  personnes  placées  dans  ces  condi- 
tions, n'ayant  jamais  été  gênées  par  leur  myopie,  n'en  ayant  ja- 
mais eu  conscience,  se  croient  douées  d'une  vue  exceptionnelle. 

Diagnostic.  —  Le  presbyte  accepte  difficilement,  surtout  si  c'est 
une  femme,  l'empreinte  des  années  sur  la  vision.  Il  attribue  de 
préférence  les  troubles  nouveaux  qu'il  remarque  à  quelque  cause 
accidentelle  propre  à  égarer  le  jugement.  Ajoutons  à  cela  que 
la  presbytie  affecte  certaines  allures  de  l'amblyopie.  On  se  plaint 
d'y  voir  beaucoup  moins  bien  ;  on  recherche  une  vive  lumière  ; 
on  ne  peut  plus  lire  que  péniblement,  ni  se  livrer  à  aucun  travail 
un  peu  délicat,  et  le  plus  souvent  on  ajoute  que  ces  troubles  sont 
venus  subitement. 

L'épreuve  de  la  carte  percée  suffit  pour  redresser  Terreur  :  en 
faisant  regarder  à  travers  le  petit  trou  le  caractère  que  le  presbyte 
ne  pouvait  pas  lire,  on  s'assure  immédiatement,  si  Téclairage  est 
suffisant,  que  l'acuité  de  la  vision  est  intacte  et  en  rapport  avec  l'âge 
du  sujet.  Cette  donnée  acquise,  on  reconnaît  directement  la  pres- 
bytie en  armant  l'œil  d'un  verre  convexe  même  très-faible  et  bien 
insuffisant  pour  corriger  la  totalité  du  déficit  de  l'accommodation, 
les  numéros  40^  60,  et  même  80,  par  exemple  ;  immédiatement  il 
se  produit  une  amélioration  saisissante  et  soutenue. 

Cette  dernière  épreuve  sert  à  distinguer  le  presbyte  de  l'hyper- 
métrope. Celui-ci,  avec  un  de  ces  numéros  faibles,  peut  y  voir 
plus  distinctement  que  le  presbyte,  mais  seulement  pendant  la 
courte  durée  de  l'effort  accommodatif.  La  fatigue  ramène  aussitôt 
des  troubles  en  rapport  avec  l'insuffisance  des  verres;  chez  le  pres- 
byte l'effort  est  nul,  puisque  l'accommodation  ne  fonctionne  plus, 
mais  le  verre  sphécique  diminue  l'étendue  des  cercles  de  diffu- 
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sion  et  rend  ainsi  relatiyement  net  ce  qui  était  diffus  aupara- 
vant. 

Chez  l'hypermétrope  les  verres  convexes  viennent  remédier  à 
rinsuffisance  de  l'accommodation  ;  chez  les  presbytes  ils  ont  pour 
effet  principal  d'augmenter  la  vivacité  des  images  rétiniennes. 

La  presbytie  occasionne  des  troubles  assez  analogues  à  ceux  de  la 
paralysie  du  membre  ciliaire.  Mais  la  marche  de  la  presbytie  est 
lente,  progressive;  ce  n'est  qu'à  de  longs  intervalles  que  le  sujet 
s'aperçoit  qu'il  est  obligé  d'éloigner  de  plus  en  plus  les  petits  ob- 
jets. La  paralysie  du  membre  ciliaire,  au  contraire,  estbrusque;  les 
troubles  visuels  qu'elle  provoque  éclatent  soudainement,  quelque- 
fois sans  cause  connue,  mais  le  plus  souvent  à  la  suite  de  quelque 
fièvre  grave,  de  la  diphthérite,  de  la  syphilis,  etc. 

Mesnre  de  la  presbytie.  —  Cette  mesure  n'a  rien  d'absolu 
comme  celle  des  troubles  de  la  réfraction  fixe.  Elle  est  relative  et 
en  quelque  sorte  personnelle,  ce  qui  tient  à  ce  que  son  point  de  dé- 
part est  purement  conventionnel,  et  ensuite  à  ce  que  l'état  de  l'ac- 
commodation offre  peu  de  stabilité  et  d'uniformité.  Donders  a  fixé 
son  début  au  moment  où  le  punctum  proximum  binoculaire  est  re- 
culé à  8  pouces.  Cette  limite  peut  être  conservée  parce  qu^elle  corres- 
pond aux  besoins  du  plus  grand  nombre  ;  mais  elle  comporte  de 
fréquentes  exceptions.  Dans  certaines  professions,  celles  des  gra- 
veurs, des  horlogers,  des  bijoutiers,  des  brodeuses,  par  exem- 
ple, on  a  besoin  d'y  voir  à  une  distance  moindre  que  8  pouces  ; 
pour  eux,  la  presbytie  commencera  plus  tôt.  Il  en  est  de  même  des 
personnes  qui  sont  sous  le  coup  d'un  abaissement  prématuré  de 
l'acuité  visuelle.  En  raison  de  cette  complication,  elles  recherchent 
de  grandes  images  rétiniennes,  et  pour  y  arriver,  elles  rapprochent 
les  petits  objets  au  delà  des  limites  ordinaires,  circonstance  qui  les 
rend  nécessairement  presbytes  avant  le  temps. 

La  mesure  de  la  presbytie  a  donc  pour  objet  unique  de  déter- 
miner la  situation  du  punctum  proximum  et  d'en  déduire  la 
quantité  de  réfraction  nécessaire  pour  le  ramener  à  la  distance 
utile  pour  chacun  en  particulier.  Supposons  que,  dans  un  premier 
cas,  le  punctum  proximum  soit  situé  à  14  pouces,  et  que  le  pres- 
byte veuille  lire  couramment  les  divers  caractères  d'imprimerie  et 
l'écriture,  comme  il  l'a  fait  jusqu'alors,  exercice  pour  lequel  la 
distance  de  14  pouces,  admise  par  Donders,  nous  paraît  trop  grande 
et  devoir  être  ramenée  à  10  pouces.  Le  déficit  de  l'accommoda- 
tion à  corriger  sera  représenté  par  une  quantité  de  réfraction 


428  OPTOMÉTRIE. 

égale  à  la  différence  entre  ^^  et  ^  (jj  —  -  =  -  j.  En  d'autres  ter- 
mes, un  verre  convexe  de  36  pouces,  placé  devant  l'œil,  imprimera 
aux  rayons  lumineux  émanés  d'un  objet  situé  à  8  pouces  la  direc- 
tion qu'ils  auraient,  s'ils  provenaient  d'un  objet  éloigné  à  14  pou- 
ces. Dans  un  second  cas,  le  punctum  proximum  est  également  situé 
à  14 pouces;  mais  le  presbyte,  en  raison  de  l'état  de  son  acuité  ou 
de  sa  profession,  a  besoin  de  voir  distinctement  à  6  pouces  :  le  dé- 
ficit de  l'accommodation  à  corriger  sera  égal  à  la  différence  eutre 

-  et-  (j  —  u  "^  ïô)'  ^^  presbytie  est  donc  relativement  plus  con- 
sidérable dans  ce  dernier  exemple  que  dans  le  premier. 

La  détermination  du  punctum  proximum  s'obtient  très-facile- 
ment et  très-rapidement  avec  notre  optomètre  en  ramenant  le  pi- 
gnon de  la  région  de  l'infini  vers  roculaire,jusqu'àce  que  les  carac- 
tères typographiques  perdent  leur  netteté.  Le  chiffre  correspondant 
à  l'index  indique  la  distance  en  pouces  du  punctum  proximum.  On 
sait,  en  effet,  que  le  déplacement  progressif  du  pignon  vers  l'ocu- 
laire, a  pour  effet  d'imprimer  aux  rayons  lumineux  les  directions 
qu'ils  auraient,  s'ils  émanaient  d'objets  situés  aux  différentes  dis- 
tances indiquées  par  Téchelle. 

Traitement.  —  Le  traitement  de  la  presbytie  consiste  à  prescrire 
l'usage  des  verres  convexes  les  mieux  appropriés  aux  exigences  de 
la  vision  et  à  sa  conservation.  Nous  avons  vu  que  rien  n'est  aisé 
comme  de  déterminer  le  verre  correcteur  propre  à  ramener  le 
punctum  proximum  à  la  distance  voulue  pour  chaque  cas  parti- 
culier. Si  la  vision  ne  devait  s'exercer  qu'à  cette  distance,  le  choix 
des  verres  serait  par  cela  même  indiqué  ;  mais  il  arrive  le  plus 
souvent  que  l'on  a  besoin  de  voir  presque  simultanément  à  des 
distances  différentes.  Il  importe  donc,  tout  en  restituant  sa  netteté 
à  la  vision  rapprochée,  de  conserver  le  plus  grand  parcours  pos- 
sible à  l'accommodation.  Or,  l'amplitude  de  l'accommodation  est 
réglée  par  la  valeur  des  verres  correcteurs,  elle  est  d'autant  plus 
courte,  que  ceux-ci  ont  un  numéro  plus  fort,  puisque,  placés  de- 
vant l'œil,  ils  créent  un  état  myopique  d^un  degré  correspondant. 
Si  donc  on  prescrit  des  verres  de  12,  14,  16  à  un  emmétrope,  on 
ramène  le  punctum  remotum  à  12,  14, 1 6  pouces,  et  on  le  met  dans 
l'impossibilité  de  voir  distinctement  au  delà  de  ces  distances.  C'est 
en  prenant  en  considération  cette  double  nécessité  de  restituer  la  vi- 
sion rapprochée  et  de  conserver  à  l'accommodation  la  plus  grande 
amplitude  possible  que  Ton  a  été  conduit  a  ramener  le  punctum 
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proximum  auxlimites  du  strict  nécessaire,  et  par  conséquent  à  pres- 
crire les  numéros  les  plus  faibles  qui  puissent  remplir  le  but.  Et 
c'est  en  cela  que  le  presbyte  a  besoin  d'un  conseil  éclairé  et  judi- 
cieux. Il  est  nécessaire  de  se  rendre  compte  de  ses  occupations,  de 
voir  par  comparaison  à  quelle  distance  maximum  peuvent  être  vus 
les  plus  petits  objets  qu'il  a  besoin  de  voir,  d'augmenter  autant  que 
possible  l'éclairage,  de  rechercher  en  un  mot  toutes  les  conditions 
propres  à  tenir  le  jDMWC/wm  proari/wwm  éloigné  de  rœil. 

On  n'aura  garde  d'en  conclure  qu'il  faut  retarder  le  plus  possible 
le  moment  de  recourir  aux  verres  et  leur  préférer  le  sacrifice 
d'une  partie  de  ses  travaux  ou  de  ses  habitudes.  Privé  de  leur 
secours,  on  se  fatigue  à  la  fois  la  tète  et  les  yeux  sans  aucune 
nécessité  ;  on  se  condamne  à  voir  vaguement,  ou  plutôt  à  deviner, 
avec  beaucoup  d'efiforts  et  de  difficultés,  des  formes  que  Ton  verrait 
très-nettem^t  autrement,  il  faut  bien  avouer  que  la  répugnance 
inspirée  par  les  lunettes  est  moins  fondée  sur  la  crainte  de  fatiguer 
ses  yeux  que  sur  les  suggestions  d'une  coquetterie  puérile. 

Dès  que  la  netteté  de  la  vision,  pendant  les  occupations  habituel- 
les, commence  à  s'altérer  au  point  de  faire  commettre  des  erreurs 
et  de  provoquer  de  la  fatigue,  l'œil  a  besoin  de  verres  convexes,  et 
il  faut  lui  en  donner. 

La  presbytie  étant  l'effet  de  l'âge,  il  a  été  d'usage  pendant  long- 
temps de  régler  sur  cette  donnée  seule  l'emploi  et  la  force  des 
verres  correcteurs.  L'observation  a  démontré  à  Donders,  que  tout 
en  tenant  le  plus  grand  compte  des  différences  individuelles  au 
point  de  vue  de  la  réfraction  fixe,  de  l'acuité  de  la  vision,  des  trou- 
bles pathologiques  de  l'accommodation,  de  la  nature  du  travail  que 
l'on  a  à  faire,  etc.,  l'indication  fournie  par  l'âge  du  sujet  mérite 
d*être  conservée,  ne  fût-ce  qu'à  titre  de  renseignement  général.  A  cet- 
effet,  Donders  a  consigné  dans  le  tableau  suivant  les  numéros  des 
verres  qui  lui  ont  paru  nécessaires  aux  différents  âges  pour  écrire 
et  pour  lire  des  caractères  ordinaires,  l'œil  étant  supposé  emmé- 
trope et  l'acuité  de  la  vision,  ainsi  que  l'accommodation,  normales. 

AGES.  N<>*  DU  VERRE.  DISTANCE 

de  la  yision  distincte. 

48  ans gr    14  p«" 

^ m ** 

^»- M • ^* 
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AGES.  N<"  DU  VERRE.  DISTANGB 

de  la  Yision  distincte. 

'' à ^' 

"^ À '' 

'' n '^ 

'' ro '' 

'' 5  ' 

^s- §  « 
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On  remarque  dans  ce  tableau  que  Donders,  tout  en  ayant  fixé 
le  point  de  départ  conventionnel  de  la  presbytie  à  8  pouces,  comme 
nous  l'avons  indiqué,  adopte,  dans  la  pratique,  un  terme  plus  éloi- 
gné, puisque,  dans  les  deux  premiers  tiers  de  la  table,  les  distances 
de  14, 13  et  12  pouces  sont  indiquées  comme  limites  de  la  vision 
rapprochée.  Ceci  veut  dire  qu'il  convient  de  se  tenir  au  delà  de 
8  pouces  autant  que  la  chose  est  conipatible  avec  les  exigences 
professionnelles. 

A  mesure  que  l'âge  est  plus  avancé,  la  diminution  corrélative  de 
l'acuité  visuelle  nécessite  de  plus  grandes  images- rétiniennes,  et  par 
conséquent  un  rapprochement  de  plus  en  plus  grand  du  punctum 
proximunij  qui  est  fixé  à  9,  8  et  7  pouces. 

Dans  les  déterminations  relatives  à  la  presbytie,  il  çst  utile  de  com- 
parer les  résultats  que  l'on  obtient  aux  chiffres  du  tableau  précé- 
dent, pour  fixer  l'attention  sur  les  causes  des  différences  qui  peu- 
vent se  produire. 

S'il  existe  de  l'hypermétropie,  il  y  aura  une  double  correction  à 
faire,  celle  de  l'hypermétropie  d'abord,  puis  celle  de  la  presbytie. 
Il  est  possible  de  connaître  le  numéro  qui  convient  à  cette  der- 
nière en  armant  d'abord  l'œil  du  verre  qui  corrige  l'hypermétro- 
pie, puis  en  cherchant  la  situation  du  punctum  proximum  ;  mais 
on  est  obligé  de  la  sorte  de  faire  deux  déterminations  successives, 
qui  sont  assez  longues,  assez  laborieuses.  La  recherche  de  p  et 
de  r  à  l'optomètre  fait  connaître  en  un  seul  temps,  l'existence  de 
Tamétropie,  son  degré,  et  la  correction  totale. 
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Nous  avons  indiqué  précédemment  dans  quelle  mesure  les  effets 
de  la  presbytie  sont  annihilés  par  la  myopie.  Pour  les  degrés 

supérieurs  à  g-,  la  presbytie  n'existe  jamais  ;  pour  les  degrés  faibles, 

elle  se  montre  dans  la  vieillesse.  Les  verres  correcteurs  seront  choisis 
en  s'inspirant  des  mêmes  règles  que  pour  l'emmétrope  :  le  rai- 
sonnement démontre  qu'en  considérant  le  travail  de  l'accommo- 
dation comme  une  valeur  constante,  ce  qui  est  conforme  à  l'obser- 
vation, le  numéro  des  verres  sera  représenté  par  celui  qui  convient 
à  un  œil  emmétrope,  diminué  de  la  valeur  de  la  myopie.  Par  exem- 
ple, un  vieillard  de  70  ans,  atteint  d'une  myopie  (ji\  aura  besoin 
du  verre  qui  corrige  la  presbytie  chez  l'emmétrope  à  l'âge  de  70 
ans  (j^),  diminué  de  la  quantité  qui  exprime  le  degré  de  la  myo- 

P^®    Vlly    •   10  16*^26' 

Dans  tous  les  cas,  qu'il  s'agisse  d'un  presbyte  emmétrope  ou 
amétrope,  il  est  indispensable  de  faire  l'essai  des  verres  choisis  et 
de  voir  s'ils  répondent  bien  aux  deux  indications  principales  :  resti- 
tuer une  vision  rapprochée  suffisante  et  conserver  une  latitude  vi- 
suelle aussi  étendue  que  possible.  Pour  augmenter  encore  cette 
dernière,  on  peut  se  contenter  de  verres  un  peu  faibles  que  Ton  por- 
tera à  la  racine  du  nez  pendant  la  vision  rapprochée  ordinaire  et  que 
l'on  éloignera  de  l'œil,  lorsqu'il  faudra  voir  des  objets  plus  délicats. 
Combien  de  presbytes  ont  instinctivement  recours  à  cet  expédient  ! 

Lorsque,  par  l'effet  de  Tâge,  l'amplitude  de  l'accommodation  se 
trouve  tellement  réduite  que  son  action  ne  peut  presque  plus 
s'exercer,  même  avec  la  convergence  pour  laquelle  les  lunettes 
donnent  une  vision  distincte,  il  n'y  a  plus  lieu  d'en  tenir  compte,  et 
par  conséquent  de  s'occuper  de  la  latitude  de  la  vision.  Le  choix  du 
verre  est  fixé  exclusivement  par  la  distance  à  laquelle  on  veut  voir. 
Veut-on  voir  à  10  pouces,  on  donnera  un  verre  de  10  pouces.  Si, 

au  lieu  d'un  emmétrope,  il  s'agit  d'un  myope  (  ^  ),  on  donnera  un 
verre  égal  à  ^  —  h'^h'^^  ^'^^*  "^  hypermétrope  (j^),  au  con- 
traire, on  donnera  un  verre  égal  à  j^  -}"  ^  ""  7  •  Ces  résultats  sont 
donnés  par  la  détermination  à  l'optomètre  du  punctum  proximum 
et  du  punctum  remotum.  La  difl'érence  entre  les  deux  donne  la  me- 
sure des  ressources  disponibles  de  l'adaptation. 

Diverses  complications  réclament  une  attention  spéciale  dans  le 
traitement  de  la  presbytie  chez  l'emmétrope  comme  chez  l'amétrope. 


432  OPTOMÉTRIE. 

1**  Il  peut  se  faire  que  l'amplitude  d'accommodation  ne  corres- 
ponde pas  à  l'âge.  Un  affaiblissement  général,  l'épuisement  qui  suit 
les  fièvres  graves,  une  paralysie  générale  ou  partielle  de  l'appareil 
d'accommodation  rendent  ces  situations  fréquentes.  Il  en  est  de 
même  du  glaucome,  de  la  dégénérescence  cataracteuse  au  début, 
etc.  Quand,  pour  une  cause  quelconque,  l'amplitude  de  raccom- 
modation  est  diminuée,  les  verres  correcteurs  doivent  être  plus 
puissants  que  ne  l'indique  l'âge  du  sujet.  Plus  celui-ci  est  jeune 
relativement,  plus  l'écart  peut  être  considérable.  Les  règles  géné- 
rales devront  servir  de  guide  dans  le  choix  des  verres.  L'exercice  de 
la  vision,  après  correction,  pourra  être  continué  sans  précautions 
particulières,  s'il  s'agit  d'une  paralysie.  L'effort  d'accommodation, 
qui  est  sensiblement  favorisé  par  les,  lunettes,  doit  même  être 
recherché  dans  ces  cas  dès  que  la  paralysie  n'est  plus  complète  ; 
mais  lorsqu'une  menace  de  glaucome  est  révélée  par  l'obligation 
de  prendre  des  verres  de  plus  en  plus  forts  dans  un  espace  de  temps 
très-court,  la  prudence  commande,  alors  même  qu'aucun  signe 
manifeste  du  mal  ne  s'est  encore  déclaré,  d'éviter  tout  effort  visuel 
et  de  ne  permettre  l'usage  des  lunettes  que  pour  répondre  au  strict 
nécessaire. 

2°  La  limite  de  la  vision  rapprochée,  qu'on  cherche  à  obtenir  au 
moyen  des  verres  convexes,  doit  être  en  rapport  avec  l'acuité  de  la 
vision.  Comme  celle-ci  diminue  avec  l'âge,  la  distance  de  p  doit 
être  nécessairement  de  plus  en  plus  courte.  Lorsque  cette  diminu- 
tion est  due  à  une  cause  pathologique,  il  faut  également  en  tenir 
compte  et  sacrifier  tout  ou  partie  de  la  latitude  visuelle  à  l'agran- 
dissement des  images  rétiniennes.  Des  verres  convexes  plus  forts  y 
contribueront  non-seulement  en  rapprochant  de  l'œil  le  point  de 
vision  distincte,  mais  aussi  en  agrandissant  l'angle  visuel;  Toute- 
fois le  rapprochement  de  jt?  ne  doit  pas  dépasser  certaines  limites 
que  l'expérience,  pour  chaque  cas  particulier,  permet  seule  de  fixer. 
A  mesure  que  la  valeur  de  p  diminue,  la  vue  d'ensemble  diminue 
aussi,  et  il  devient  de  plus  en  plus  nécessaire  de  conserver  une  dis- 
tance constante,  en  deçà  ou  au  delà  de  laquelle  les  objets  ne  sont 
plus  nettement  distingués.  Il  en  résulte  une  fatigue  particulière  à 
laquelle  la  position  forcément  ihclinée  de  la  tête  n'est  pas  non  plus 
étrangère. 

L'emploi  de  verres  convexes  élevés,  contre  la  presbytie 
compliquée  de  diminution  de  l'acuité,  doit  être  conseillé  avec 
réserve,  en  tenant  le  plus  grand  compte  de  la  cause  qui  a  amené 
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la  complication.  S'agit-il  d'une  affection  aiguë  et  même  d'une  affec- 
tion chronique  de  l'œil,  telle  qu'une  kératite,  une  iritis,  le  mieux 
est  de  prescrire  le  repos  ou  tout  au  moins  de  remédier  à  l'insuffi- 
sance de  l'acuité  par  l'emploi  de  la  loupe,  toutes  les  fois  qu'il  y  a 
quelque  danger  d'inflammation.  La  cataracte  commençante,  au 
contraire,  permet  l'usage  de  verres  convexes  forts.  Dans  certaines 
formes  d'opacités  circonscrites,  il  nous  a  été  possible  de  conserver 
pendant  plusieurs  années  la  faculté  d'écrire,  de  lire  des  caractères 
d'une  certaine  grandeur  à  la  faveur  de  cette  ressource  associée  à 
l'usage  régulier  d'un  collyre  atropine  qui  tenait  la  pupille  dila- 
tée, et  procurait  ainsi  un  éclairage  plus  intense. 

On  voit  par  ce  qui  précède  que  la  diminution  pathologique  de 
l'acuité -visuelle  crée  de  véritables  difficultés  au  presbyte  :  aussi, 
en  pareille  circonstance,  fera-t-il  sagement  de  se  reposer,  de  ne 
lire  que  de  gros  caractères  et,  autant  que  possible,  de  se  restreindre 
aux  occupations  les  moins  fatigantes  pour  les  yeux. 

ARTICLE  IV. 
Spasmes  de  raccommodation. 

Les  spasmes  de  l'accommodation  s'accompagnent  en  général 
d'un  rétrécissement  anormal  de  la  pupille,  en  raison  de  l'étroite 
relation  fonctionnelle  que  nous  avons  déjà  signalée  à  diverses  re- 
prises, et  qui   existe  entre  le  muscle  ciliaire  et  le  sphincter  de 

1»'  • 
iris. 

Cette  solidarité  est  si  intime  que  les  deux  actions  ont  été  cou- 
fondues  dans  le  langage.  C'est  ainsi  que  l'on  désigne  communé- 
ment le  spasme  de  l'accommodation  sous  le  nom  de  myosis  (de 
ut5eiv,  fermer),  terme  qui  ne  s'applique  littéralement  qu'au  rétré- 
cissement anormal  de  l'ouverture  pupillaire. 

L'état  spasmodique  de  l'accommodation  peut  être,  comme  l'état 
paralytique,  provoqué  ou  spontané,  artificiel  ou  pathologique. 

A.  fipaame  proi'OQué  de  raccommodation. 

Depuis  longtemps  on  était  à  la  recherche  d'un  agent  myotique  en 
oculistique.  En  essayant  empiriquement  de  nombreuses  substances, 
on  avait  constaté  une  certaine  action  dans  le  Semeri  santonicum 
(Himly),  le  Daphne  mezereum  (Hahnemann),  le  Nicotiana  tabacum 

28 
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(Heize),  etc.  ;  mais  leur  action  irritante  ne  permit  pas  d*en  faire 
usage.  Les  mêmes  inconvénients  se  montrèrent  avec  la  nicotine, 
l'extrait  d'aconit,  la  digitaline,  expérimentés  par  Donders  et  Knyper. 
A.  Weber  paya  même  d*une  kératite  assez  intense  l'application 
sur  lui-même  de  ceite  dernière  substance.  De  Graefe  parvint  à  ob- 
teak  une  certaine  action  avec  des  injections  hypodermiques  de 
morphine.  Toutefois  le  seul  agent  myotique  digne  de  ce  nom  est, 
sans  contredit,  la  fève  de  Galabar  [Physostigma  venenasum). 

On  obtient  avec  cette  fève  réduite  en  poudre  un  extrait  alcooli- 
que brun  foncé,  qui  sert  à  préparer  soit  des  solutions  titrées,  soit 
des  papiers.  Il  existe  dans  les  pharmacies  deux  sortes  de  papiers, 
l'un  brun,  l'autre  violet,  qui  sont  préparés  d'après  la  méthode  de 
Streatfeild,  dont  il  a  été  question  à  propos  de  l'atropine.  Savary  et 
Moore  ont  aussi  imaginé  de  préparer  de  petits  disques  de  gélatine 
soluble,  qui  contiennent  des  quantités  variables  de  ce  médicament. 
Ces  disques  sont  d'un  prix  relativement  très-élevé.  L'emploi  du 
papier  ou  d'une  solution  titrée  peut  y  suppléer.  On  trouve  dans 
le  formulaire  des  hôpitaux  militaires  (p.  243)  le  mode  de  prépara- 
tion d'un  papier,  quadrillé  en  centimètres  carrés,  dont  chacun 
renferme  2  milligrammes  d'extrait. 

La  fève  de  Calabar  possède  un  principe  actif  découvert,  en  1864, 
par  Jobert  et  0.  Hesse,  et  connu  sous  le  nom  de  physostigmine  ou 
calabarine,  ou  enfin  ezérine  (du  mot  ezéré,  qui  désigne  la  fève  dans 
le  pays  où  on  la  récolte).  Il  est  représenté  par  une.  poudre  amor- 
phe, soluble  dans  l'eau  dans  la  proportion  de  ^^  soluble  en  toutes 

proportions  dans  l'eau  acidulée,  et  d'une  activité  à  peu  près  triple 
de  celle  de  l'extrait. 

L'action  générale  de  cette  fève  ayait  été  déjà  bien  étudiée  par 
le  docteur  Daniel,  en  1846,  puis,  plus  complètement,  par  Christison, 
en  1855;  mais  on  doit  à  Van  Hasselt  d'avoir  le  premier  signalé  le 
myosis  comme  symptôme  principal  de  son  action  générale ,  et  à 
Thomas  Fraser,  d'avoir  découvert  que  l'application  locale  de  la  fève 
de  Calabar  avait  la  propriété  de  rétrécir  la  pupille.  Le  docteur 
Argyll  Robertson,  poursuivant  le  mode  d'expérimentation  de 
Thomas  Fraser,  s'assura  de  l'influence  exercée  simultanément 
sur  l'accommodation,  et  l'introduisit  définitivement  dans  la  pra- 
tique. 

1°  Action  sur  la  pupille. — Localement,  la  fève  de  Calabar  pro- 
voque une  irritation  de  la  conjonctive  de  courte  durée.  Au  bout  de 
trois  ou  quatre  minutes,  on  observe  un  léger  spasme  de  la  paupière 
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inférieure,  puis  bientôt  un  rétrécissement  de  là  pupille,  très* 
promptement  suivi  du  spasme  de  Taccommodation. 

Lorsque  la  dose  est  suffisante,  le  rétrécissement  de  la  pupille 
commence  à  se  manifester  après  cinq  ou  dix  minutes,  atteint  son 
maximum  en  trente  ou  quarante  minutes,  puis,  après  une  courte 
période  stationnaire,  diminue  peu  à  peu,  et  disparait  complète- 
ment en  deux  ou  quatre  jours,  pour  faire  place  parfois  même  à  un 
certain  degré  de  dilatation.  La  durée  totale  des  effets  de  cet  agent 
est  donc  moindre  que  celle  des  mydriatiques. 

Sous  rinfluence  de  la  fève  de  Calabar,  le  diamètre  de  la  pupille 
devient  plus  étroit  que  sous  Taction  combinée  de  la  lumière  la  plus 
intense,  et  du  plus  grand  effort  d'accommodation  (de  Graefe),  con- 
ditions dans  lesquelles  il  ne  mesure  que  1""  ^  à  2"".  L'influence 
de  la  lumière  n!est  cependant  point  abolie  sur  l'œil  soumis  à  l'ac- 
tion de  la  fève.  Le  meilleur  moyen  de  s'en  assurer  consiste  à  pro- 
jeter, à  l'exemple  de  Grœfe,  une  vive  lumière  dans  l'œil  qui  n'est 
point  en  expérience  ;  on  provoque  de  la  sorte,  de  Tautre  côté, 
un  rétrécissement  qui  dure  quelques  secondes.  Sous  l'action  myo- 
tique,  la  pupille  se  déforme  fréquemment,  son  contour  devient 
anguleux;  c'est  surtout  au  moment  où  commence  le  rétrécisse- 
ment, que  l'ouverture  pupillaire  traduit,  par  -ses  irrégularités,  les 
oscillations  spasmodiques  du  sphincter  iridien. 

L'éclairage  des  objets  est  faible  et  accompagné  d'une  teinte 
brunâtre  inaccoutumée  (Bowman).  Le  meilleur  moyen  de  constater 
cette  diminution  de  l'éclairage  consiste  à  ne  rendre  qu'une  seule 
pupille  myotique,  et  à  dédoubler  Timage  des  objets,  à  l'aide  d'un 
prisme  placé  devant  Tun  des  deux  yeux. 

Les  cercles  de  diffusion  produits  par  un  point  ou  des  objets  lu- 
mineux situés  en  dehors  des  limites  de  la  vue  distincte,  deviennent 
d*autaat  plus  petits  que  la  pupille  se  rétrécit  davantage  ;  il  en  ré- 
sulte que  sous  Taction  myotique,  ia  perception  des  objets  placés 
hors  de  la  portée  de  l'accommodation  devient  beaucoup  moins  con- 
fuse. 

2"*  Action  sur  Vaccommodatiaii. —  Le  spasme  de  l'accommoda- 
tion se  traduit  par  le  déplacement  simultané  du  puncium  praxis 
mum  et  du  punctum  remotum. 

Le  punctum  remotum  se  rapproche  ;  l'œil  met  involontairement 
en  activité  les  deux  tiers  environ  de  la  latitude  d'accommpdation 
absolue  qui  est  habituelle  au  sujet.  Quand  on  déteriQinela  situa^ 
tion  du  punctum  remotum^  on  constate  que  le  muscle  de  l'accom- 
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modation  est  le  siège  de  spasmes  clonîques;  il  en  résulte  que  les 
objets  vus  à  distance  avec  le  même  verre,  paraissent  alternative- 
ment distincts  ou  confus.  Ce  n'est  qu'une  heure  environ  après 
l'application  de  la  fève  que  l'accommodation  devient  stable. 

Le  punctumproximum  suit  la  même  marche  que  le  punctum  re- 
inotum;\\se  rapproche,  mais  ce  rapprochement  est  parfois  plus  ra- 
pide que  celui  àyipunctum  remotum;  dans  ce  cas,  la  latitude  de 
l'accommodation  est  réellement  augmentée.  Cette  augmentation  est 
constante  durant  la  période  de  déclin  des  effets  de  la  fève,  elle 
est  à  son  maximum  vers  la  centième  minute.  Il  est  important  de 
savoir  que  pendant  la  détermination  du  punctum  proximum^ 
on  provoque  dans  le  muscle  ciliaire  des  mouvements  spasmodi- 
qiieè  douloureux,  qui  peuvent  devenir  assez  intenses  pour  s'op- 
poser à  toute  investigation. 

Pendant  l'état  myolique,  la  moindre  impulsion  volontaire  exerce 
une  influence  excessive  sur  le  jeu  de  l'accommodation.  Le  même 
effet  est  encore  très-prononcé,  alors  que  \q punctum  remotum  a  re- 
pris sa  position  primitive.  Il  en  résulte  que,  si  on  ne  soumet  qu'un 
seul  œil  à  l'action  de  la  fève,  il  existe  une  différence  dans  l'état  de 
l'accommodation  des  deux  yeux,  à  égalité  de  convergence  des  axes 
optiques. 

Pendant  l'état  myotique,  l'accommodation  relative  se  rapproche 
ainsi  de  celle  des  hypermétropes  :  beaucoup  d'accommodation  pour 
peu  de  convergence.  C'est  le  contraire  de  ce  qui  se  produit  avec 
l'atropine. 

Sous  l'influence  de  la  fève  de  Calabar,.les  objets  paraissent  plus 
grands;  il  y  a  de  la  macropsie;  par  une  erreur  de  jugement  inverse, 
il  se  produit  de  la  micropsie  pendant  l'action  mydriatique.  Voici 
comment.  La  notion  de  distance  est  fondée  en  grande  partie  sur 
la  conscience  de  l'effort  de  convergence  et  d'accommodation  né- 
cessaire pour  voir  l'objet.  Pendant  l'état  myotique,  pour  une  con- 
vergence donnée,  le  sujet  a  conscience  d'un  effort  d'accommodation 
moindre  qu'à  l'état  normal,  puisque  sous  Tinfluence  de  la  fève 
l'acte  volontaire  est  suivi  d'un  effet  excessif  sur  le  muscle  ciliaire. 
11  en  résulte  que  le  sujet  croit  à-  un  éloignement  plus  grand  de 
l'objet. 

Comme  l'angle  visuel  ne  change  pas,  l'objet  doit  paraître  plus 
grand. 

Suivant  de  Graefe,  la  fève  de  Calabar  dinjnue  quelquefois  l'a- 
cuité de  la  vision,  principalement  durant  la  période  d'augment 


SPASME  PROVOQUÉ  DE  L'ACCOMMODATION.  437 

du  spasme.  Comme  on  s'est  assuré  que  cette  diminution  ne  prove- 
nait pas  de  la  diminution  d'éclairage  occasionnée  parle  rétrécisse- 
ment de  la  pupille,  il  est  rationnel  de  l'attribuer  au  peu  de  stabilité 
et  de  régularité  de  l'accommodation. 

La  fève  de  Calabar  a  été  expérimentée  par  de  Graefe  sur  un  œil 
privé  d'iris;  les  effets  sur  la  réfraction  et  sur  l'accommodation  n'en 
furent  point  modifiés. 

La  fève  de  Calabar  est  de  tous  points  l'agent  antagoniste  des  mj- 
driatiques.  L'un  des  phénomènes  les  plus  intéressants  de  Tétude 
physiologique  de  ces  substances,  est  représenté  par  la  lutte  qui  s'é- 
tablit entre  leurs  actions  opposées ,  lorsqu'elles  ont  été  adminis- 
trées simultanément  ou  successivement  dans  un  court  espace  de 
temps. 

Quand  on  les  instille  simultanément,  l'effet  myotique  se  mani- 
feste le  premier  par  un  léger  rétrécissement  de  la  pupille  avec 
spasme  de  l'accommodation  ;  l'effet  sur  le  muscle  ciliaire  dure 
encore  que  déjà  l'action  de  l'atropine  devient  prédominante  sur 
l'iris  et  dilate  la  pupille.  • 

Lorsque  la  fève  de  Calabar  est  administrée  peu  de  temps  après 
l'atropine,  son  action  s'intercale  en  quelque  sorte  dans  révolution 
des  effets  du  mydriatique.  De  Graefe  a  constaté  en  effet  que  la  fève 
de  Calabar,  administrée  pendant  la  durée  des  effets  d'une  faible 
dose  d'atropine ,  ou  pendant  la  période  de  déclin  d'une  action  my- 
driatique intense,  rétrécit  temporairement  la  pupille  et  augmente 
l'accommodation;  puis,  après  la  cessation  de  ces  phénomènes  inter- 
currents, le  processus  mydriatique,  dont  l'effet  est  plus  lent,  reprend 
sa  marche  régulière. 

Donders  s'est  aussi  assuré  que  la  fève  de  Calabar,  instillée  pen- 
dant que  le  sphincter  iridien  et  le  niiuscle  ciliaire  sont  frappés  d'i- 
nertie absolue  par  l'atropine ,  peut  encore  manifester  son  action 
par  des  signes  non  équivoques,  mais  plus  marqués  du  côté  de  l'ac- 
commodaiion  que  du  côté  de  l'iris.  Les  expériences  qu'il  a  entre- 
prises à  cet  égard  lui  ont  démontré  que  la  paralysie  produite  par 
l'un  des  agents  peut  être  neutralisée  par  l'autre,  au  point  que 
des  actes  volontaires  soient  de  nouveau  possibles. 

Le  principe  actif  de  la  fève  de  Calabar  est  absorbé  à  la  surface 
de  l'œil  comme  l'atropine.  Des  expériences  semblables  à  celles  qui 
ont  été  instituées  pour  les  mydriatiques  ont  permis  de  conclure  à 
un  mode  d'action  identique.  Sous  son  influence,  le  sphincter  iridien 
et  le  muscle  ciliaire  sont  violemment  excités.  Dans  l'opinion  de 
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Donders,  cette  action  spéciale  s'exerce  sur  les  cellules  nerveuses 
qui  se  trouvent  dans  l'œil. 

Il  est  difficile  de  ne  pas  admettre  simultanément  une  action  para- 
lysante sur  les  ftbres  radiées  de  l'iris,  et  par  conséquent  sur  le  grand 
sympathique.  Evidemment  cette  action  n'est  pas  complète,  puisque 
Donders  a  constaté  sur  des  chiens  et  des  lapins  que,  malgré  une 
application  longue  et  à  dose  toxique  de  fève  de  Calabar,  l'ir- 
ritation du  nerf  sympathique  dilate  toujours  un  peu  la  pupille. 
Mais,  à  défaut  d'une  paralysie  bien  démontrée,  tl  y  a  quelque  rai- 
son de  croire  à  une  diminution  d'action.  Ne  la  reconnait-on  pas  à 
ce  fait,  que  l'iris  est  plus  vite  et  plus  vivement  impressionné  que  le 
muscle  ciliaire?  La  pupille  a  déjà  atteint  un  degré  de  resserre- 
ment supérieur  à  celui  que  peut  donner  la  lumière  la  plus  in- 
tense, quand  le  punctum  remotum  n'a  encore  franchi  que  la  moitié 
de  son  stade,  et,  d'autre  part,  tout  trouble  de  l'accommodation 
a  disparu  bien  avant  que  la  pupille  ait  recouvré  ses  dimensions 
normales. 

•  On  ignore  encore  si  la  fève  de  Calabar  exerce  une  action  sur  le 
trijumeau  et  les  nerfs  vaso-moteurs  de  l'œil.  Ce  que  l'on  sait  seu- 
lement, c'est  que  si  l'un  des  nerfs  trijumeaux  est  coupé,  les  effets 
myotiques  ne  sont  pas  moins  prononcés  du  côté  de  la  section  que 
de  l'autre. 

On  a  songé  à  utiliser  l'action  si  remarquable  du  Physostigma  ve- 
nenosum.  Il  est  reconnu  que  son  emploi  est  avantageux  pour  atté- 
nuer les  inconvénients  des  mydriatiques.  Suivant  de  Graefe,  l'ap- 
plication méthodique  de  la  fève  de  Calabar  peut  même  abréger  la 
durée  de  l'action  de  l'atropine.  Nous  avons  constaté  dans  bien  des 
cas  l'influence  signalée  par  de  Grœfe,  et  nous  avons  remarqué  alors 
de  curieuses  et  brusques  alternatives  de  dilatation  et  de  res- 
serrement pupillaires. 

La  fève  de  Calabar  agit  temporairement  sur  la  pupille  et  sur 
l'accommodation  dans  la  paralysie  du  muscle  ciliaire,  que  celle-ci 
soit  isolée  ou  connexe  d'autres  paralysies  ayant  leur  origine  dans 
le  moteur  oculaire  commun.  Il  serait  difficile  encore  de  se  pro- 
noncer sur  son  action  curative.  De  Graefe  n'a  obtenu  aucun  ré- 
sultat dans  un  cas  de  mydriase  de  cause  cérébrale.  L'emploi 
prolongé  de  la  fève  nous  a  fait  triompher  d'une  paralysie  non 
symptomatique  de  l'accommodation  et  d'ui^e  mydriase  datant  de 
six  mois,  mais  trop  souvent  ce  moyen  échoue  malgré  ses  effets  im- 
médiats. 
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Le  resserveiaent  pupillaire  obtenu  à  Taide  d'une  faible  dose  ren^d- 
aussi  de  bons  services  dans  les  cas  où  l'appareil  sténopéique  amè* 
liorela  vision^  lorsque,  par  exemple,  la  lumière  est  diffusée  par 
des  taches  sur  la  cornée,  lorsqu'il  existe  de  rastigmatisme  irrégu* 
lier,  etc.  On  augmente  ainsi  d'une  façon  bien  remarquable  Tacuité 
de  la  vision  dans  Tamétropie  :  le  myope  distingue  bien  plus  nette- 
ment les  objets  éloignés  ;  les  hypermétropes  sont  délivrés  temporale 
rement  de  leur  astbénopie,  avantage  qui  résulte  de  la  diminution 
d'étendue  des  cercles  de  diffusion  et  de  la  facilité  avec  laquelle  Tac-* 
commodation  entre  en-  activité.  Mais  pour  obtenir  ces  résultats»  il 
importe  de  n'employer  le  calabar  qu'à  la  dose  la  plus  minime.  De 
Grs^e  l'a  aussi  utilisé  pour  faciliter  l'iridectomie  dans  le  glaucome. 

L'observation  ne  permet  pas  encore  de  décidier  si  la  fève  de 
Calabar  longtemps  administrée  est  aussi  ineffensive  que  l'atropine 
pour  l'accommodation  et  même  pour  la  conjonettve.  Notre  expé* 
rience  personnelle  nous  conduit  à  le  croire,  mais  un  avenir  pro- 
chain permettra  seul  de  décider  ces  questions  et  de  juger  la  valeur 
thérapeutique  du  nouvel  agent. 

B.  Spasniefli  moTbldes  de  Faccominodattoii. 

Les  effets  des  agents  myôtiques  sur  l'iris  et  le  musclé  eiliaire 
s'observent  parfois  sous  l'action  de  causes  diverses. 

L'âge  amène  une  étroitesse  de  plus  en  plus  grande  de  la  pupille, 
qui  représente  un  véritable  myosis  physiologique.  Le  sommeil  pro- 
voque aussi  un  léger  resserrement  de  la  pupille. 

Le  myosis  pathologique  s'observe,  tantôt  sans  cause  appréciable, 
tantôt  à  la  suite  de  certaines  lésions  nerveuses,  de  certains  empois- 
sonnements, ou  bien  encore  après  des  maladies  fébriles  graves.  La 
rupture  de  l'équilibre  fonctionnel  entre  les  fibres  circulaires  et  les- 
fibres  radiées  de  l'iris,  peut  provenir  soit  d'un  état  de  spasme  du 
sphincter,  soit  d'une  paralysie  plus  ou  moins  complète  des  fibres 
radiées.  Les  circonstances  concomitantes  aideront  à  reconnaître 
s'il  s'agit  cle  l'un  ou  de  l'autre.  La  paralysie  des  fibres  radiées  dé^ 
rive  d'un  défaut  d'innervation  du  sympathique,  lequel  se*  traduit 
aussi  par  une  dilatation  des  vaisseaux,  et  une  augmentatio^n  dé*  cha- 
leur dans  les  parties  correspondantes.  Si  donc  il  y  a,  enmémetemps 
qu'un  état  myotique,  de  la  rougeur,  de  la  chaleuroculaire,  une  hy- 
pérhémie  prononcée  de  l'organe,  il  y  a  lieu  de  croire  à  uneparttty^ 
sie  des  filets  sympathiques.  Dans  les  circonstances  contraires,  il  est 
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rationnel  d'admettre  un  spasme  du  sphincter  déterminé  par  une 
action  excito-motrice   exagérée  des  filets  de  la  troisième  paire, 
comme  il  arrive  dans  l'empoisonnement  par  la  morphine,  la  nico-* 
tine,  la  digitaline,  le  seigle  ergoté,  et  d'une  façon  générale  sous 
l'action  des  diverses  substances  myotiques. 

L'appareil  ciliaire  est  exposé  aux  mêmes  causes  générales  de 
spasmes  que  Tiris.  Il  en  est  d'autres  qui  agissent  plus  spécialement 
sur  lui;  ce  sont  celles  qui  dépendent  de  l'état  de  la  réfraction  fixe 
de  l'œil.  Lorsque  celle-ci  est  insuffisante,  comme  dans  l'hypermé- 
,  tropie,  ce  muscle,  incessamment  sollicité  pour  corriger  ce  qu'il  y 
a  de  défectueux  dans  l'appareil  dioptrique,  travaille  trop  et  d'une 
façon  désordonnée,  aussi  est-il  fréquemment  affecté  de  spasmes 
et  d'asthénopie.  Le  même  résultat  s'observe  chez  l'astigmate  et 
chez  l'amblyope.  11  s'explique  par  leur  tendance  continuelle  à  voir 
les  petits  objets  sous  le  plus  grand  angle  possible  et  par  conséquent 
à  adapter  constamment  pour  le  punctum  proximum. 

Le  même  spasme  s'observe  aussi  chez  le  myope,  ce  qui  parait 
contradictoire  au  premier  abord.  11  n'est  pas  rare  de  le  rencontrer 
pendant  la  période  d'irritation  et  de  progrès  de  la  myopie.  L^organe 
étant  alors  très-impressionnable,  l'état  d'hypérhémie  des  mem- 
branes intra-oculaires  se  propage  aisément  à  l'appareil  ciliaire, 
surtout  si  un  travail  assidu  et  un  mauvais  éclairage  entretiennent 
cet  appareil  dans  un  état  de  tension  nul. 

Pour  le  même  motif,  les  spasmes  du  membre  ciliaire  se  rencon- 
treront fréquemment  chez  les  sujets  qui  se  livrent  à  des  travaux  dé- 
licats, et  nécessitant  dé  grands  efforts  d'accommodation.  De  Grœfe 
croit  avoir  constaté  chez  certaines  personnes  un  état  de  spasme, 
alors  qu'il  devait  y  avoir  de  la  tendance  au  relâchement  de  l'accom- 
modation. Donders  a  observé  quelque  chose  d'analogue  chez  des 
individus  très-faiblement  myopes,  qui  s'étaient  efforcés  d'examiner 
le  fond  de  l'œil  à  l'image  droite,  sans  le  secours  d'un  verre  con- 
cave. 

Les  spasmes  du  membre  ciliaire  déterminent  des  troubles  dans  la 
vision  d'autant  plus  prononcés,  que  celle-ci  est  appliquée  à  des 
objets  plus  petits,  plus  rapprochés.  La  lecture  devient  fatigante 
au  bout  de  quelques  instants,  il  survient  de  la  douleur  dans  la  ré- 
gion sus-orbitaire,  les  yeux  se  remplissent  de  larmes,  la  vue  s'obs- 
curcit, et  le  malade  est  à  chaque  instant  forcé  d^abandonner  son 
travail,  en  portant  instinctivement  la  main  sur  le  globe  oculaire. 
Cet  état  de  spasme  peut  se  produire  progressivement,  c'est  même  la 
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règle  ;  d'autres  fois,  il  éclate  brusquement.  On  donnait  autrefois  à 
cette  dernière  forme  le  nom  de  myopie  subite*  Par  la  contraction 
exagérée  du  muscle  ciliaire,  l'œil  acquiert  un  pouvoir  réfringent 
qui  n'est  pas  proportionné  à  la  distance  du  point  de  mire.  Dès  lors 
le  foyer  se  fait  en  avant  de  la  rétine,  comme  dans  la  myopie  vraie, 
et  l'on  est  obligé,  pour  voir  distinctement,  de  rapprocher  davantage 
les  objets. 

Le  spasme  du  muscle  ciliaire  se  reconnaît  assez  facilement. 
Tout  trouble  de  la  vision  rapprochée,  survenant  rapidement  et  s'ac- 
compagnant  de  fatigue ,  de  douleur  sus-orbitaire,  doit  donner 
réveil. 

Les  effets  du  spasme  ciliaire  ont  une  grande  analogie  avec  les 
troubles  visuels  dus  à  une  insuffisance  des  droits  internes.  Il  im- 
porte donc,  quand  un  malade  se  plaint  de  douleur  et  de  fatigue 
oculaire  lorsqu'il  fait  usage  de  la  vision  rapprochée,  de  s'éclairer 
sur  ce  point  à  l'aide  des  deux  épreuves  suivantes.  S'agit-il  d'un 
défaut  de  convergence ,  on  fera  cesser  le  mal  en  condamnant  brus- 
quement un  des  yeux  et  en  substituant  ainsi  la  vision  monoculaire 
à  la  vision  binoculaire.  Dans  ces  conditions,  l'œil  voit  sans  fatigue 
de  près  comme  de  loin.  Si  on  l'arme  d'un  verre  concave,  la  vision 
devient  moins  nette,  et  même  confuse  au  point  de  rendre  la  lecture 
tout  à  fait  impossible.  S'agit-il  d'un  spasme  du  muscle  ciliaire,  c'est 
tout  le  contraire  :  la  vision  monoculaire  est  tout  aussi  mauvaise 
qu'avec  les  deux  yeux,  et  elle  est  notablement  améliorée  par  l'em- 
ploi des  verres  concaves. 

Le  spasme  ciliaire  complique  très- fréquemment  l'hypermétropie 
latente  ou  mixte.  Une  instillation  d'atropine  suffira  pour  se  rendre 
un  compte  exact  de  la  situation. 

D'après  un  certain  nombre  de  faits,  le  spasme  du  muscle  ci- 
liaire peut  aussi  donner  naissance  à  de  l'astigmatisme.  L'atropine 
permettrait  également  de  reconnaître  la  véritable  nature  de  cette 
anomalie  accidentelle. 

On  a  attribué  aussi  au  spasme  de  Taccommodation  certains  faits 
de  myopie  acquise,  qu'il  serait  peut-être  plus  rationnel  d'expliquer 
avec  Donders,  par  un  état  amblyopique  méconnu.  De  Graefea  rap- 
porté un  fait  dans  lequel  le  spasme  ciliaire  était  dû  à  une  action 
réflexe  provoquée  par  une  blessure  de  la  cornée. 

On  traite  cet  état  de  l'accommodation  par  le  repos,  et  surtout  par 
l'usage  de  l'atropine  à  faible  dose,  de  façon  à  maintenir  le 
muscle  ciliaire  paralysé  durant  un  certain  temps.  Pendant  ce  trai- 
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tement,  le  malade  fera  usage  de  Terres  couvexes  qui  lui  permet* 
Iront  la  lecture,  etc.  Après  un  certain  temps,  quelques  semaines 
par  exemple,  il  faut  cesser  l'usage  de  Tatropine  et  diminuer  progres- 
sivement la  force  des  verres ,  dans  le  but  d'aider  à  la  récupéra-^ 
tion  progressive  des  fonctions  du  muscle  ciliaire,  mais  en  s'arrê- 
tant  fréquemment  dans  cette  voie  pour  s'assurer  si  elles  ont  re- 
couvré leur  régularité  physiologique. 


CHAPITRE  IX 

DE  L'INÉGALITÉ  DU  POUVOIR  RÉFRINGENT  DES  DEUX  YEUX. 

L'œil  humain  est  un  appareil  d'optique  relativement  imparfait, 
rarement  identique  à  lui-même;  aussi  Em.  Javal  a-t-il  fait  valoir 
de  bonnes  raisons  pour  établir  qu'il  est  extrêmement  rare  que  les 
deux  yeux  d'une  même  personne  soient  absolument  pareils.  Le 
fait  peut  être  souvent  constaté  :  il  le  sera  de  plus  en  plus  à  mesure 
que  nos  procédés  d'observation  recevront  de  nouveaux  perfection- 
nements. 

Mais  si,  quittant  ce  point  de  vue  abstrait,  on  juge  de  l'état  de 
l'organe  par  l'état  de  la  fonction  à  laquelle  il  est  préposé,  on  peut 
admettre  que  les  deux  yeux  ont  le  même  pouvoir  réfringent  dans 
la  grande  majorité  des  cas.  Dans  les  chapitres  précédents,  nous 
avons  toujours  pris  pour  base  cette  proposition  fondamentale. 
Cependant  cette  règle  n'est  pas  sans  exception  ;  on  rencontre  des 
sujets  chez  lesquels  il  existe  des  différences  notables  soit  congéni- 
tales, soit  acquises.  Ces  différences  peuvent  affecter  toutes  les 
formes  ;  un  œil  étant  emmétrope ,  l'autre  peut  être  myope  ou 
hypermétrope;  l'hypermétropie  et  la  myopie  peuvent  exister  à 
des  degrés  différents  des  deux  côtés;  enfin,  l'un  des  yeux  peut  être 
myope,  et  l'autre  hypermétrope. 

L'inégalité  dans  la  réfraction  des  yeux  crée  des  conditions  nou«* 
velles  qui  ont  pour  conséquence  tantôt  de  restreindre  l'exercice 
de  la  vision  binoculaire ,  tantôt  de  lui  substituer  la  vision  alter- 
nante, tantôt  enfin  de  supprimer  l'un  des  yeux. 

La  vision  binoculaire  a  été  autrefois  révoquée  en  doute,  même 
lorsque  les  yeux  étaient  d'égale  force  ;  on  prétendait  qu'un  seul 
voit  à  la  fois  et  qu'ils  alternent  dans  leur  fonction.  L'écho  de 
cette  opinion  survit  encore  dans  les  traditions  populaires,  bien 
qu'elle   ait  été  réfutée  depuis  longtemps.  Il  est  vrai,  tmitefois, 
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qu'il  est  en  général  possible  de  faire  plus  facilement  abstraction 
d'un  œil  que  de  l'autre.  S'il  existe  une  différence  dans  la  réfraction, 
on  se  sert  de  préférence  de  l'œil  qui,  pour  une  distance  donnée, 
voit  le  plus  nettement  avec  la  moindre  tension  accommoda tive. 
Dans  ces  conditions,  lorsqu'il  s'agit  de  voir  avec  plus  d'attention,  la 
vision  binoculaire  est  encore  possible  dans  les  limites  d'une  con- 
vergence modérée. 

L'expérience  prouve  que  les  images  des  deux  rétines  peuvent 
concourir  à  la  vision,  se  compléter  l'une  l'autre,  bien  qu'elles 
soient  de  grandeur  et  de  netteté  différentes.  Les  contours  vagues 
de  l'image  diffuse  disparaissent  lorsque  l'image  nette  fournie  par 
le  meilleur  œil  s'y  combine.  En  thèse  générale,  un  œil  mauvais 
par  l'état  de  sa  réfraction  ou  par  un  défaut  de  transparence  de  ses 
milieux,  ne  trouble^  que  rarement  la  vue.  Il  faut  pour  cela  qu'il 
occasionne  une  grande  diffusion. 

Lorsque,  malgré  l'inégalité  de  la  réfraction  dans  des  yeux  iné- 
gaux, l'acuité  visuelle  est  bonne,  l'amplitude  d'accommodation  est 
généralement  égale  de  part  et  d'autre.  S'il  n'en  est  pas  ainsi  et  s'il 
existe  une  différence  plus  grande  dans  l'amplitude  d'accommoda- 
tion que  dans  l'état  de  la  réfraction  fixe,  l'accord  peut  encore  s'é- 
tablir, sur  la  partie  du  parcours  de  l'accommodation  qui  est  com- 
mune aux  deux  yeux,  c'est-à-dire  qui  sépare  leptinctum  proximum 
de  l'œil  le  moins  réfringent  du  punctum  remotum  de  l'œil  le  plus 
réfringent. 

2**  11  arrive  parfois  que  l'inégalité  du  pouvoir  réfringent  conduit 
à  la  vision  alternante  ;  l'un  des  yeux  sert  pour  voir  de  près,  et 
l'autre  pour  voir  de  loin.  Il  en  est  ainsi  surtout  dans  la  myopie  mo- 
noculaire :  le  sujet  éprouve  une  véritable  satisfaction  à  lire  et  à 
écrire  avec  son  œil  myope,  l'autre  servant  pour  la  vision  éloignée. 
Dans  les  cas  de  ce  genre,  qui  sont  loin  d'être  rares,  la  vision  bino- 
culaire ne  peut  avoir  lieu,  et  il  existe  le  plus  souvent  un  certain 
degré  de  déviation. 

3"  Enfin  cette  inégalité  peut  avoir  pour  effet  et  pour  corollaire 
l'annihilation  par  inactivité  habituelle  de  l'un  des  yeux.  Il  en  est 
ainsi  dans  les  cas  de  strabisme  compliquant  l'amétropie.  La  dévia- 
tion peut  exister  soit  en  dedans,  soit  en  dehors.  Avec  la  déviation 
en  dehors,  le  champ  visuel  s'élargit  et  embrasse  des  objets  que 
l'œil  non  dévié  ne  peut  pas  voir  ;  avec  une  déviation  en  dedans,  le 
champ  visuel  est  rétréci  et  la  vision  de  l'œil  dévié  coïncide  mieux 
avec  celle  de  l'œil  non  dévié,  ce  qui  pourrait  amener  de  la  confu- 
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sioii.  Pour  y  échapper  ainsi  qu'à  la  diplopie,  les  images  de  l'œil 
dévié  sont  neutralisées,  l'organe  resté  inactif  devient  par  cela  même 
amblyope  dans  toute  l'étendue  du  champ  visuel  binoculaire. 
Lorsque  la  déviation  a  lieu  en  dehors,  il  n'y  a  qu'une  petite  portion 
du  champ  visuel  qui  soit  commune  aux  deux  yeux  ;  la  neutralisation 
d'une  image  n'est  plus  aussi  nécessaire,  attendu  que  l'œil  dévié,  or- 
dinairement très-myope,  ne  reçoit  que  des  images  fort  diffuses  et 
partant  peu  gênantes.  Il  en  résulte  que  la  faculté  visuelle  se  con- 
serve en  assez  bon  état  même  sans  exercices. 

L'inégalité  accidentelle  de  réfraction  résulte  soit  de  l'aphakie, 
soit  de  la  perte  de  la  faculté  d'accommodation  d'un  seul  côté.  La 
question  de  savoir  s'il  est  avantageux  d'extraire  une  cataracte  d'un 
côté,  l'autre  œil  étant  intact,  se  pose  fréquemment  dans  la  prati- 
que. De  Grœfe  et  Donders  s'accordent  pour  établir  que,  tout  bien 
considéré,  l'aphakie  unilatérale  présente  de  nombreux  avantages 
sans  inconvénient  sérieux.  Il  est  donc  indiqué  de  pratiquer  l'opé- 
ration lorsqu'on  possède  de  bonnes  chances  de  succès,  surtout  chez 
les  sujets  jeunes.  La  suppression  de  la  cataracte  élargit  le  champ 
visuel,  fait  disparaître  une  difformité  et  peut  enfin  donner  nais- 
sance à  certains  actes  binoculaires  qui  rendent  plus  sûre  l'appré- 
ciation des  corps  solides,  l'évaluation  des  distances.  Ce  dernier 
avantage  observé  par  de  Graefe  et  Donders  doit  être  exceptionnel  ; 
il  ne  nous  est  pas  arrivé  encore  de  le  rencontrer.  La  diplopie,  au 
contraire,  même  dans  les  cas  où  il  n'existait  pas  de  déviation  avant 
l'opération,  nous  a  paru  beaucoup  plus  fréquente  et  beaucoup  plus 
durable  qu'à  ces  éminents  observateurs. 

Lorsque  la  faculté  d'accommodation  de  l'un  des  yeux  est  perdue 
ou  diminuée,  la  vision  à  distance  n'est  pas  modifiée,  mais  il  n'en  est 
plus  de  même  pour  la  vision  rapprochée  pendant  laquelle  il  se 
produit  un  vacillement  fatigant  devant  les  yeux. 

Du  choix  des  verres  dans  les  cas  d'inégalité  de  réfraction.  —  Lors- 
que la  vision  binoculaire  existe,  ce  dont  il  faut  tout  d'abord  s'as- 
surer, il  importe  de  la  conserver  et  d'en  étendre  le  champ  autant 
que  possible. 

Le  choix  des  verres  sera  réglé  d'après  Tétat  de  la  réfraction  de 
l'œil  qui  voit  le  plus  nettement  ;  l'autre  doit  en  quelque  sorte  lui 
être  subordonné.  Si  l'acuité  visuelle  est  à  peu  près  égale  de  part  et 
d'autre,  on  devra  prendre  pour  guide  l'œil  qui  a  besoin  du  verre 
le  plus  faible. 

On  admet  généralement,  et  les  opticiens  accréditent  fréquem- 
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ment  cette  opinion,  qu'à  des  yeux  inégaux  il  faut  des  verres  inégaux, 
destinés  à  placer  le  punctum  proximum  et  \epuncium  remolum  à 
la  même  distance  des  deux  côtés.  Cette  pratique  séduisante  en 
théorie  donne  peu  de  satisfaction  dans  la  pratique ,  parce  qu'elle 
tend  à  troubler  une  habitude  acquise  et  à  produire  sur  la  rétint; 
des  images  de  grandeur  inégale  qui  se  fusionnent  péniblement  et 
gênent  la  vision  binoculaire.  Pour  ces  raisons,  Donders  a  adopté 
pour  règle  de  donner  des  verres  égaux  aux  deux  yeux,  lorsque,  mal- 
gré une  réfraction  inégale,  la  vision  binoculaire  est  nette  et  facile 
à  une  distance  quelconque  sans  le  secours  des  verres.  On  peut  s'é- 
carter de  cette  règle  dans  les  cas  où  la  différence  de  réfraction  est 

faible  et  ne  dépasse  pas  ^  ou  ^. 

11  est  fréquemment  utile  aussi,  lorsque  l'inégalité  est  plus 
grande,  de  la  faire  disparaître  partiellement.  On  peut,  par  exemple, 

chez  un  malade  atteint  de  ^  (M)  d*un  côté,  et  de  \  (M)  de  l'autre, 

donner  (s'il  est  indiqué  de  neutraliser  la  myopie),  un  verre  n°  12  et 
un  verre  n°  10,  mais  en  pareil  cas  la  différence  des  verres  ne  doit 

guère  dépasser  ^  ou  ^.  Lorsque  l'acuité  visuelle  est  défectueuse,  il 

peut  aussi  y  avoir  de  l'avantage  à  obtenir,  au  moyen  de  verres  diffé- 
rents, des  images  un  peu  plus  nettes,  dont  le  concours  contribue  à 
améliorer  sensiblement  la  faculté  de  distinguer  les  objets.  Il  en 
est  ainsi  surtout  chez  un  certain  nombre  d'hypermétropes. 

Letraitement  optique  des  différences  de  réfraction  est  beaucoup 
plus  facile  lorsqu'un  des  yeux  est  dévié  que  lorsqu'ily  a  vision  bi- 
noculaire. Donders  conseille  dans  le  premier  cas  de  faire  servir  l'œil 
le  meilleur  pour  les  usages  ordinaires^  et  d'améliorer  l'autre  autant 
que  possible,  à  l'aide  d'exercices  réguliers.  Quelquefois,  surtout 
chez  les  myopes  qui  ont  un  œil  dévié  en  dehors,  l'un  des  yeux,  le 
moins  myope,  sert  exclusivement  à  voir  de  loin,  et  l'autre,  le  plus 
myope,  à  voir  de  près.  L'indication  la  plus  simple  et  la  meilleure, 
consiste  à  traiter  chacun  d'eux  isolément  et  d'après  les  règles  ordi- 
naires. 

La  déviation',  soit  en  dehors ,  soit  surtout  en  dedans,  entraîne 
une  incapacité  fonctionnelle,  qui  résulte  le  plus  souvent  d'une 
longue  inactivité.  Tant  que  le  pouvoir  de  fixation  est  conservé, 
il  y  a  lieu  d'espérer  une  grande  amélioration  par  les  exercices  ; 
tout  espoir  au  contraire  est  perdu  si,  pendant  que  Ton  cache 
l'autre  œil,  l'œil  dévié  ne  se  redresse  pas  pour  fixer  le  point  de 
mire. 
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Chez  les  opérés  de  cataracte  d'un  seul  côté,  il  est  utile,  alors  que 
Tacuité  visuelle  de  Tautre  oeil  est  intacte»  de  prescrire,  surtout  s'il 
existe  une  déviation,  des  exercices  avec  le  verre  correcteur  pour 
conserver  l'acuité  de  la  vision. 


•CHAPITRE  X. 

DE  L'INFLUENCE  DES  LUNETTES  A  SURFACE  SPHÉRIQUE  SUR  LA  VISION 

Les  verres  de  lunettes  placés  devant  les  yeux  doivent  être  consi- 
dérés comme  s'ils  faisaient  partie  de  l'appareil  dioptrique  de  l'or- 
gane. 

En  admettant  que  ces  verres,  convexes  ou  concaves,  soient  *ho- 
mocentriques,  c'est-à-dire  que  leur  centre  de  courbure  corresponde 
au  centre  de  courbure  des  yeux,  ils  entraînent  des  conséquences 
dont  il  a  été  fréquemment  question  dans  les  chapitres  précédents, 
et  cpii  peuvent  être  résumées  de  la  façon  suivante  : 

1°  Le  punctum  proximum  et  le  punctum  remotum  subifisent  des 
modifications. 

2°  Le  pouvoir  d'accommodation  est  changé  :  il  augmente  avec 
les  verres  concaves,  puisque  ceux-ci  reculent  le  punctum  remotum 
sans  changer  notablement  le  punctum  proximum;  pour  une  raison 
contraire  il  diminue  avec  les  verres  convexes. 

3°  Le  parcours  d'accommodation  change  considérablement  de 
position  et  d'étendue  ;  toutes  les  fois  que  les  verres  rapprochent  le 
point  r. de  l'infini,  comme  le  font  les  verres  négatifs,  ils  augmen- 
tent ce  parcours  ;  ils  le  diminuent,  au  contraire,  s'ils  l'en  éloignent, 
comnje  le  font  les  verres  convexes. 

4°  La  grandeur  de  l'image  formée  sur  la  rétine,  et  par  consé- 
quent la  grandeur  apparente  des  objets,  ne  reste  pas  la  même.  En 
efifet,  quand  on  réunit  deux  lentilles  convergentes,  le  centre  optique 
du  système  dioptrique  se  trouve  entre  les  deux  lentilles.  Quand, 
au  contraire,  on  combine  une  lentille  convexe  avec  une  lentille 
concave,  le  centre  optique  n'est  plus  entre  les  deux,  mais  bien  en 
arrière  du  centre  optique  du  verre  convexe.  Le  verre  convexe 
représente,  avec  l'appareil  réfrigérant  oculaire,  un  système  de  verres 
convergents  qui  a  pour  effet  d'éloigner  le  centre  optique  de  la  ré- 
tine et  par  conséquent  d'augmenter  l'angle  visuel  et  de  gra;idir 
l'image  des  objets.  Avec  un  verre  concave,  au  contraire,  le  centre 
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pptique  est  rapproché  de  la  rétine,  et  par  conséquent  Tangle  visuel 
diminue  et  Tiniage  des  objets  est. plus  petite. 

S°  Enfin  la  détermination  de  la  distance  et  de  la  forme  des 
objets  subit  un  changement. 

Il  est  rare  que  les  lunettes  soient  bien  centrées  ;  leurs  verres 
sont  trop  écartés  ou  trop  rapprochés,  ils  sont  fréquemment  déran- 
gés, ils  subissent  des  déplacements  par  les  changements  d'attitude, 
les  mouvements  des  yeux,  etc.  Il  en  résulte  des  déplacements  cor- 
respondants des  objets.  On  peut  s'en  convaincre  en  faisant  mou- 
voir devant  Tœil  un  verre  convexe  ou  concave,  de  façon  à  regarder 
toujours  parallèlement  à  l'axe  de  la  lentille,  mais  tantôt  par  son 
centre,  et  tantôt  par  son  bord.  Si  c'est  une  lentille  convexe,  le 
déplacement  se  fait  dans  une  direction  opposée;  si  c'est  une  len- 
tille concave,  il  se  produit  dans  le  même  sens.  Il  suffit,  pour 
se  rendre  compte  de  ces  déplacements  et  de  leur  direction,  de 
se  rappeler  qu'une  lentille  peut  être  comparée  à  deui  prismes 
adossés  soit  par  leur  sommet  (lentille  concave),  soit  par  leur  base 
(lentille  convexe). 

Il  suit  de  là  que,  si  les  deux  verres  convexes  d'une  paire  de  lunettes 
sont  trop  rapprochés  l'un  de  l'autre,  les  objets  sont  pour  les  deux 
yeux  déplacés  en  dehors,  et  par  conséquent  nécessitent  moins  de 
convergence  ;  l'effet  inverse  se. produit,  si  l'écartement  des  verres  est 
trop  considérable. 

Le  contraire  a  lieu  nécessairement,  s'il  s'agit  de  verres  concaves. 
Le  changement  dans  le  degré  de  convei*gence  nécessaire  à  la  vision, 
est  en  rapport  avec  la  courbure  des  verres  et  l'étendue  de  la  décen- 
tration. 

L'effet  prismatique  des  verres  sphériques  est  fréquemment  utilisé 
soit  seul^  soit  combiné  avec  des  prismes  faibles  dans  les  cas  d'insuf- 
fisance. U  est  indispensable  de  ne  pas  dépasser  les  limites  aux- 
quelles la  netteté  des  images  peut  être  sensiblement  troublée. 

{La  décentration  des  verres  de  lunettes  qui  peut  être  parfois  uti- 
lisée, ainsi  que  nous  venons  de  le  voir,  et  qui,  dans  tous  les  cas,  est 
rarement  nuisible  dans  le  sens  horizontal,  doit  être  soigneusement 
évitée  dans  le  sens  vertical,  parce  qu'il  en  résulte  une  déviation 
correspondante  de  lignes  visuelles  que  les  yeux  n'ont  pas  de  ten- 
dance à  corriger,  ce  qui  nuirait  considérablement  à  la  vision. 

Lorsque  les  ûKes  visuels  passent  en  dehors  des  axes  des  verres 
convexes,  et  en  dedans  des  verres  concaves,  il  en  résulte,  par  le  fait 
de  la  diminution  corrélative  dans  la  convergence  des  axes,  un  point 
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d'intersection  plus  éloigné  qu'à  l'œil  nu  :  par  la  même  raison,  ce 
point  serait  plus  rapproché,  si  une  action  prismatique  inyerse  se 
produisait.  La  fig,  53  rend  compte  de  ces  effets.  Dans  la  première 
hypothèse,  le  point  d'intersection  des  axes  étant  plus  éloigné  et 
l'angle  \isuel  restant  le  même,  l'objet  paraît  plus  grand.  Dans  la 
seconde,  il  parait  plus  petit. 

CHAPITRE  XI 

DES  AFFECTIONS  OCULAIRES  ENVISAGÉES  AU  POINT  DE  VUE  DE 

L'OBLIGATION  DU  SERVICE  MILITAIRE. 

Nous  nous  proposons,  dans  ce  chapitre,  de  passer  en  revue  les 
maladies  des  yeux  qui  rentrent  dans  le  cadre  de  notre  travail,  en 
indiquant  sommairement  : 

1®  Les' moyens  de  les  reconnaître,  et,  s'il  y  a  lieu,  de  les  distin- 
guer d'une  simulation  ; 

2°  La  nature  et  l'étendue  des  troubles  visuels  qu'elles  occasion- 
nent habituellemeirt  ; 

3°  La  situation  qu'elles  créent  aux  intéressés  au  point  de  vue  de 
l'aptitude  au  service  militaire,  de  l'exemption  et  de  la  réforme. 

Nous  adopterons  l'ordre  général  suivi  dans  l'Instruction  du  Con- 
seil de  santé,  pour  servir  de  guide  aux  officiers  de  santé  dans  l'ap- 
préciation des  infirmités  ou  des  maladies  qui  rendent  impropre  au 
service  militaire ,  instruction  insérée  au  Journal  militaire  de 
l'année  1862.  Il  nous  a  paru  qu'il  répondait  le  mieux  aux  exigen- 
ces d'un  examen  qui  demande  beaucoup  de  méthode  pour  être  à 
la  fois  complet  et  rapide. 

Nous  tenons  à  déclarer  que  les  opinions  émises  dans  cette  revue 
n'engagent  que  leur  auteur  et  ne  possèdent  aucun  caractère  ni 
officieux  ni  officiel. 

1°  Examen  d'ensemble.  —  Les  yeux  à  examiner  seront  dirigés 
vers  l'observateur  servant  de  point  de  mire,  au  simple  comman- 
dement de  «  regardez-moi  !  » 

On  jugera  de  la  sorte  si  les  axes  optiques  sont  symétriques 
ou,  en  d'autres  termes,  s'il  y  a  du  strabisme.  Lorsque  celui-ci 
existe  à  un  degré  marqué,  lorsque  le  sujet  louche  fortement,  le 
doute  n'est  pas  permis  ;  si,  au  contraire,  là  différence  est  peu 
marquée  on  cherchera  à  l'accentuer  en  faisant  viser  un  doigt  que 
l'on  rapproche  d'abord  progressivement  de  l'œil,  jusqu'à  une  dis- 
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tance  de  IS  à  20  centimètres,  puis  que  Ton  éloigne  jusqu'à  plu- 
sieurs mètres.  Pendant  le  mouvement  de  rapprochement,  on  déve- 
loppera le  strabisme  interhe  ou  convergent  ;  pendant  le  mouvement 
d'éloignement,  on  développera  le  strabisme  externe  ou  divergent. 

Le  strabisme  peut  être  occasionné,  soit  par  un  défaut  d'équilibre 
congénital  ou  acquis  dans  les  forces  motrices  du  globe,  strabisme 
fonctionnel^  soit  par  une  rétraction  ou  une  paralysie  musculaire, 
strabisme  pathologique.  Pour  distinguer  ces  deux  formes  entre  elles, 
il  faut,  après  avoir  constaté  la  déviation,  cacher  avec  la  main  Tœil 
non  dévié  et  diriger  l'autre  à  Taide  de  l'indicateur  droit  servant  de, 
mire.  Si  le  strabisme  est  fonctionnel,  le  globe  suivra  les  mou- 
vements du  doigt  dans  toutes  les  directions  avec  la  même  ampli- 
tude qu'à  l'état  normal. 

S'agit-il,  au  contraire^  d'un  strabisme  organique,  les  mouve- 
ments seront  nuls  ou  limités  ou  spasmodiques  du  côté  affecté. 

Le  strabisme  fonctionnel  est  presque  toujours  relié  à  un  état 
amétropique  d'un  degré  assez  élevé;  l'imperfection  qui  en  résulte, 
l'état  amblyopique  qu'il  occasionne  par  défaut  d'exercices  peuvent 
être  des  motifs  d'exemption.  Mais,  comme  il  n'en  résulte  pas  néces- 
sairement un  affaiblissement  de  la  vision,  incurable  et  incompa- 
tible avec  la  profession  militaire,  on  ne  se  prononcera  pour  la 
réforme  qu'autant  que' cet  affaiblissement  aura  été  reconnu.  La 
perte  de  la  faculté  de  fixation  binoculaire  est  le  signe  le  plus  sûr  en 
pareille  circonstance. 

Le  strabisme  organique,  au  contraire,  entraînant  le  plus  habi- 
tuellement une  diplopie  persistante  et  trop  souvent  incurable  re- 
présente un  cas  de  réforme.  Boisseau,  dans  ses  Leçons  sur  les  mala- 
dies simulées^  a  rapporté  un  exemple  de  simulation  de  diplopie 
chez  un  jeune  garçon  de  onze  ans,  qui  lui  avait  été  communiqué 
par  Galezowski.  Si  pareil  fait  se  présentait,  le  meilleur  moyen  de 
dépister  la  supercherie  consisterait  à  observer  attentivement  l'in- 
clinaison des  axes  visuels,  puis  à  placer  devant  l'un  des  yeux  un 
prisme  à  arête  placée  soit  en  haut,  soit  en  bas,  de  façon  à  dévier 
l'une  des  images  dans  le  sens  vertical,  comme  dans  l'expérience 
de  Grœfe  appliquée  à  la  constatation  de  l'insuffisance  dans  la 
myopie. 

L'examen  d'ensemble  des  deux  yeux  permettra  d'apprécier  le  vo- 
lume comparatif  des  deux  globes,  l'aspect  de  la  cornée,  la  forme 
et  le  degré  de  dilatation  de  la  pupille,  le  degré  de  pureté  de  cette 
dernière,  etc. 

29 
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2*  Examen  d'un  seul  œil.  —  L'œil  peut  être  déplacé  en  airant, 
et  en  quelque  sorte  expulsé  de  la  cavité  de  l'orbite.  Cet  état  résulte  : 
{""  d'une  disposition  congénitale  en  vertu  de  laquelle  Torgane  est 
en  saillie  sur  la  face,  malgré  un  volume  normal  et  un  fonctionne- 
ment irréprochable.  Cette  anomalie  existe  des  deux  côtés,  elle  est 
compatible  avec  une  excellente  vue.  Cependant  il  résulte  d'une 
semblable  disposition  que  le  globe  est  incomplètement  protégé  par 
les  paupières,  et  spécialement  exposé  aux  diverses  affections  de 
la  conjonctive.  11  appartient  au  médecin  expérimenté  d'apprécier 
si  pareil  état  est  conciliable  avec  le  service  militaire. 

L'exopbthalmie  est  le  plus  souvent  accidentelle  et  provoquée  soit 
par  le  traumatisme,  soit  par  le  développement  de  tumeurs  de  di- 
verses natures  siégeant  dans  le  fond  de  l'orbite.  Dans  ces  cas,  elle 
n'affecte  le  plus. habituellement  qu'un  œil:  exceptionnellement  elle 
existe  des  deux  côtés  pendant  le  développement  de  cette  affection 
singulière  connue  sous  le  nom  de  goitre  exophthalmique.  Sous  cette 
dernière  forme  rexophthalmie,  à  moins  qu'il  ne  soit  possible  de 
supprimer  la  cause  qui  l'a  fait  naître,  est  une  cause  de  réforme. 

Le  globe  oculaire  peut  être  augmenté  de  volume  dans  sa  totalité 
et  représenter  ce  type  connu  sous  le  nom  de  Buphthalmos.  Celui-ci 
accusé  en  outre  par  une  teinte  bleuâtre  générale  de  la  sclérotique 
peut  être  accidentel  ou  congénital  :  dans  tous  les  cas  il  nécessite 
sans  hésitation  l'exemption  et  la  réforme. 

L'atrophie  générale  du  bulbe  peut  être  aussi  congénitale  ou 
accidentelle.  Accidentelle,  elle  représente  trop  fréquemment  le 
dernier  terme  d'affections  intra-oculaires  graves  ;  congénitale,  elle 
se  rattache  à  un  arrêt  de  développement  qui  souvent  se  traduit 
dans  tout  le  côté  correspondant  de  la  face  par  un  effacement  de 
l'arcade  sourcilière  et  de  la  saillie  de  la  pommette.  Cette  espèce  d'a- 
trophie n'entraîne  pas  la  perte  delà  vision,  mais  bien  un  degré 
correspondant  d'hypermétropie  :  il  sera  bientôt  question  de  cet 
état. 

3"  Affections  de  la  cornée.  —  Exposer  l'œil  obliquement  à  un 
beau  jour,  et  s'il  en  est  besoin  employer  l'éclairage  latéral. 

Kératite  vasculaire  ou  panniforme.  —  Elle  se  présente  sous 
deux  aspects  différents  :  dans  l'un  {pannus  tenuis)^  la  cornée  est 
voilée  par  une  couche  opaque  et  vasculaire  assez  mince  pour  per- 
mettre de  voir  encore  la  pupille  ;  dans  l'autre  [pannus  crassus)^  cette 
membrane.est  recouverte  d'une  couche  opaque,  épaisse,  tomenteuse, 
qui  masque  l'iris  et  la  pupille.  A  moins  que  Taltération  ne  soit 
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très-superficicielle  j  de  date  récente;  d'origine  accidentelle,  le 
pannus,  surtout  s'il  se  rattache^  comme  il  arrive  le  plus  souyent,  à 
une  affSection  granuleuse,  est  incompatible  avec  le  service  militaire. 

Kérato-conjonctivite  phlycténulaire.  —  Se  distingue  :  1*  par  une 
opacification  circonscrite,  de  teinte  grisâtre,  le  plus  souvent  de 
forme  arrondie,  des  couches  superficielles  de  la  cornée  ;  2''  par  une 
injection  conjonctivale  et  sous-conjonctivale  qui  se  localise  le  plus 
souvent  sous  la  forme  d'un  faisceau  triangulaire  dont  le  sommet 
aboutit  à  la  partie  malade.  Cette  affection,  très-sujette  à  récidive,  est 
souvent  accompagnée  de  douleurs  ciliaires  et  même  d'une  photopho- 
bie très-marquée  :  son  apparition  brusque,  sa  localisation,  sa  forme 
permettront  facilement  de  la  distinguer  du  pannus.  Elle  ne  doit 
jamais  motiver  l'exemption. 

Kératite  diffuse,  disséminée,  —  Forme  insidieuse  et  qui  mérite 
la  plus  grande  attention  pour  ne  pas  être  méconnue.  Elle  se  ca- 
ractérise par  une  opacification  grisâtre,  uniforme,  d'étendue  et  de 
siège  très-variables,  si  peu  accusée  au  début  qu'on  ne  la  reconnaît 
qu'au  changement  qu'elle  apporte  dans  la  couleur  de  l'iris  et  l'éclat 
de  la  pupille.  A  un  degré  plus  avancé,  la  cornée  perd  son  brillant; 
sa  couche  épithéliale  est  piquetée  et  comme  chagrinée.  Du  côté  de 
la  conjonctive,  très-peu  de  réaction,  à  peine  un  certain  larmoie* 
ment;  pas  de  douleur  ciliaire,  pas  de  photophobie,  seulement  de  la 
gêne.  Cette  affection  par  sa  marche  lente,  par  les  troubles  visuels 
qu'elle  occasionne  doit  toujours  motiver  l'exemption.  Les  cas  re- 
belles à  un  traitement  de  plusieurs  mois  pourront  nécessiter  la  ré- 
forme. 

La  kératite  peut  être  représentée  par  un  grand  nombre  de  petits 
points  grisâtres  (forme  ponctuée  de  quelques  auteurs)  qui  sont  situés 
à  la  face  postérieure  de  la  cornée,  surtout  vers  sa  partie  inférieure. 
Leur  arrangement  affecte  souvent  la  forme  d'un  triangle  dont  la 
base  située  en  bas  est  formée  par  les  taches  les  plus  marquées,  cir- 
constance qui  pourrsutt  faire  croire  à  l'existence  d'un  hypopion.  Ces 
altérations  sont  peu  apparentes,  elles  sont  produites  par  des  dépôts 
opérés  sur  la  membrane  de  Descemet  pendant  le  cours  d'une  iritis 
séreuse  :  aussi  s' accompagnent-elles  le  plus  souvent  de  troubles 
dans  l'humeur  aqueuse,  d'agrandissement  de  la  chantbi:e  a&térieure^ 
de  changements  dans  l'aspect  et  les  fonctions  de  l'irisw  AnUsit  de 
signes  particuliers  qui  aident  au  diagnostic.  Cette  variété  se  ter- 
minant habituellement  par  la  guérison  ne  saurait  être  un  motif 
d'exemption  que  dans  des  cas  tout  à  fait  exceptionnels. 
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Kératite  suppurative.  —  Débute  par  des  douleurs  ciliaires  très- 
vives,  revenant  par  accès  îrréguliers,  par  un  larmoiement  con- 
sidérable, une  photophobie  intense  et  une  injection  péri-kérati- 
que,  très-accusée  surtout  vers  le  limbe  conjonctival  qui  lui-même 
est  gonflé.  Après  cette  période  prodromique  qui  peut  durer  plusieurs 
semaines  et  même  plusieurs  mois,  on  voit  sur  la  cornée  un  ou  plu- 
sieurs petits  points  dont  la  couleur  varie  du  gris-perle  au  jaune- 
paille,  et  dont  le  contour  est  habituellement  marqué  par  une  petite 
zone  grisâtre.  Ces  petits  points  grandissent,  se  réunissent  pour  for- 
mer une  collection  de  même  nuance  qui  le  plus  souvent  fait  saillie, 
soit  du  côté  de  la  face  interne,  soit  du  côté  de  la  face  externe  de 
la  cornée.  Il  en  résulte  une  opacité  ou  un  ulcère  de  la  cornée  qui 
représente  un  cas  d'exemption  et  trop  souvent  de  réforme. 

Kératite  ulcéreuse.  —  Ulcères  de  la  cornée.  —  Cette  affection 
réclame  une  attention  spéciale.  Pour  l'observer,  il  est  nécessaire 
de  faire  miroiter  la  cornée  dans  les  diverses  directions. 

L'ulcère  cornéen  débute  souvent  par  des  douleurs  ciliaires  in- 
ternes, du  larmoiement,  une  injection  péri-kératique  et  de  la  photo- 
phobie. Le  malade  fuit  la  lumière  et  garde  mi-clos  un  œil  rempli  de 
larmes,  ce  qui  donne  à  son  aspect  quelque  chose  d'assez  caractéris- 
tique pour  être  reconnu  à  première  vue. 

L'ulcère  affecte  des  formes  bien  diverses  :  tantôt  c'est  une  petite 
excavation  à  fond  brillant,  perdue  en  quelque  sorte  dans  une  mem- 
brane restée  transparente,  tantôt  cette  excavation  possède  un  fond 
et  une  zone  périphérique,  grisâtres  ;  ailleurs  c'est  une  opacité  au 
niveau  de  laquelle  un  examen  attentif  fait  voir  une  desquamation 
épithéliale,  ou  bien  encore  une  large  perte  de  substance  à  bords 
taillés  à  pic  et  d'une  coloration  blanc-jaunâtre.  Sans  tenter.de  dé- 
crire les  variétés  nombreuses  d'ulcères  de  la  cornée,  nous  devons 
mentionner  d'une  façon  spéciale  une  d'entre  elles  qui  est  remar- 
quable par  le  peu  d'altérations  qu'elle  occasionne.  On  l'a  dé- 
crite sous  le  nom  de  facettes  de  la  cornée^  d'ulcérations  par  abrasion 
ou  résorption.  L'opacité  peut  même  manquer  complètement  jus- 
qu'au moment  où  l'ulcère,  parvenu  aux  couches  les  plus  profondes, 
est  sur  le  point  de  perforer  la  membrane. 

Une  dernière  forme  de  kératite  ulcéreuse  est  représentée  par 
des  pertes  de  substance,  allongées  en  forme  de  croissant,  se  déve- 
loppant à  une  certaine  distance  de  la  circonférence  de  la  cor- 
née. 

La  kératite  ulcéreuse  se  termine  par  résolution  franche,  par  des 


DES  AFFECT.  OCULAIRES  AU  POINT  DE  VUE  DU  SERVICE  MlLlT.      433 

opacités,  par  des  perforations  ;  parfois  elle  nécessite  la  réforme  : 
dans  tous  les  cas  elle  représente  une  cause  d'exemption. 

Opacités  de  la  cornée.  —  Les  opacités  de  la  cornée,  résultat  ha- 
bituel des  différentes  espèces  de  kératite,  sont  temporaires  ou  défi- 
nitives. Il  importerait  beaucoup  de  pouvoir  les  distinguer,  puisque 
les  unes  peuvent  guérir  et  les  autres  sont  indélébiles.  Mais  ce  dia- 
gnostic différentiel  offre  peu  de  certitude;  d'ailleurs  les  deux  for- 
mes se  rencontrent  souvent  réunies. 

Voici  les  caractères  qui  doivent  principalement  attirer  Tattention. 

L'opacité  permanente  a  une  teinte  plus  uniforme:  elle  réfléchit 
mieux  la  lumière,  se  prête  moins  à  la  diffusion,  est  mieux  circons- 
crite que  Topacité  transitoire. 

L'opacité  permanente  présente  habituellement,  lorsqu'on  fait 
miroiter  la  cornée,  une  surface  parfaitement  lisse,  tandis  que  l'opa- 
cité inflammatoire  est  le  plus  souvent  recouverte  d'un  épithélium 
rugueux  qui  lui  donne  l'aspect  du  verre  dépoli.  L'opacité  perma- 
nente n'est  point  accompagnée  de  l'injection  péri-kératique  qui  se 
voit  presque  toujours,  quoiqu'à  des  degrés  très-différents  dans  l'o- 
pacité inflamniatoire. 

Les  incertitudes  du  diagnostic  différentiel  indiquent  assez  qu'il 
ne  faut  se  prononcer  en  ce  qui  concerne  la  réforme  qu'après  un  trai- 
tement de  plusieurs  mois. 

L'opacité  de  la  cornée  peut  être  due  à  la  pénétration  d'un  corps 
étranger  métallique  (nitrate  d'argent,  acétate  de  plomb,  préci- 
pité, etc.).  Dans  ces  cas  la  tache  est  nettement  tranchée,  le  pluf 
souvent  nacrée. 

Toutes  les  opacités  de  la  cornée  qui  siègent  sur  le  champ  pupil- 
laire  troublent  nécessairement  la  vision,  puisqu'elles  causent  de  la 
diffusion  et  interceptent  une  partie  jles  faisceaux  lumineux  utiles. 
D'une  façon  générale  ce  trouble  est  d'autant  plus  grand  qu'elles  sont 
plus  rapprochées  de  l'axe  visuel. 

Les  taches  nettement  limitées  sur  leurs  bords,  brillantes,  na- 
crées, n'apportent  pas,  même  quand  elles  sont  centrales,  un  trouble 
aussi  considérable  que  les  opacités  demi -transparentes  et  à  peine 
visibles. 

Toute  opacité  voilant  plus  ou  moins  la  pupille  d'un  côté  occa- 
sionne une  très -grande  gêne  pour  la  vision  binoculaire.  L'une  des 
images  étant  trouble,  voilée,  l'image  unique  binoculaire  Test  égale- 
ment. Pour  échapper  à  cet  écueil,  le  sensorium  tend  fréquemment 
à  dévier  l'œil  malade,  de  façon  à  projeter  les  images  sur  une  partie 
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moins  sensible  de  la  rétine,  et  à  obtenir  ainsi  une  impression  moins 
vive  qui  se  prçte  plus  facilement  à  la  neutralisation.  C'est  de 
préférence  en  dedans  que  s*opère  cette  déviation,  parce  que  le 
muscle  droit  interne  est  de  tout  Tappareil  moteur  du  globe  ocu- 
laire celui  dont  Faction  est  prépondérante,  et  pour  ce  motif  le  mieux 
appropriée  à  ce  rôle.  Il  se  développe  de  la  sorte  un  strabisme  con- 
vergent, dont  Teffet  est  de  condamner  l'œil  dévié  à  une  inaction  qui 
conduit  a  une  amblyopie  souvent  considérable;  et,  chose  plus 
grave,  que  la  suppression  de  la  cause  du  mal  est  impuissante  à 
corriger.  On  peut  conclure  de  ce  qui  précède,  que  toutes  les  opa- 
cités de  la  cornée,  siégeant  dans  le  champ  de  la  pupille,  sont  une 
cause  suffisante  d'exemption;  que  les  opacités  compliquées  de 
strabisme  nécessitent    la  réforme. 

Staphylômes  de  la  cornée,  —  Altérations  de  forme  qui  sont  le 
plus  souvent  la  conséquence  des  diverses  affections  de  la  cornée 
dont  il  vient  d'être  question. 

Elles  sont  transparentes  ou  opaques. 

Staphylômes  transparents.  —  Se  présentent  sous  deux  formes  : 

La  cornée  conique  (kérato-conus)  est  représentée  par  une  disten- 
sion de  la  cornée  occupant  soit  le  centre,  soit  la  périphérie  de  cette 
membrane.  Se  reconnaît  en  exposant  l'œil  à  un  bon  jour  et  en 
le  faisant  miroiter  dans  diverses  directions.  L'éclairage  oblique 
permettra  de  s'assurer  s'il  existe  des  opacités  dans  le  tissu  dé- 
formé, ce  qui  arrive  le  plus  souvent.  La  cornée  conique  occa- 
sionne un  état  myopique  ou  .amblyopique  qui  ne  laisse  aucun 
doute  sur  la  légitimité  de  l'exemption  et  même  de  la  réforme 
lorsque  l'altération  est  centrale. 

La  cornée  globuleuse  (staphylôme  pellucide)  se  reconnaît  à 
Tampliation  uniforme  delà  cornée  sans  opacification.  Cas  d'exemp- 
tion et  de  réforme. 

Staphylôme  opaque.  —  Se  reconnaît  à  l'existence  de  petites 
tumeurs  globuleuses,  superposées  en  quelque  sorte  à  la  cornée, 
formées  par  un  tissu  cornéen  altéré,  cicatriciel  et  contenant  une 
portion  herniée  de  l'iris.  Le  staphylôme  opaque,  en  raison  des  états 
inflammatoires  graves  qui  concourent  à  sa  formation,  des  troubles 
considérables  de  la  vision  qu'il  occasionne,  est  un  cas  ^exemption 
et  de  réforme. 

4°  Affections  de  l'uus.  —  Iritu.  —  L'inflammation  de  l'iris,  quelle 
qu'en  soit  la  forme  et  la  nature,  ne  suffit  pas  pour  exempter  du 
service  militaire.  C'est  un  état  aigu  qui  disparaît  fréquemment  et 
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rapidement  sans  laisser  de  traces,  et  qui  ne  menace  la  vision  que 
par  ses  suites.  11  est  donc  indispensable  de  prononcer  un  ajour- 
nement. 

Les  suites  de  Tiritis  auquel  il  est  fait  allusion  sont  représentées 
par  les  exsudats  déposés  dans  le  champ  de  la  pupille.  Ceux-ci  ré- 
clament la  plus  grande  attention  ;  ils  diminuent  considérablement 
la  vision  ;  ils  sont  fréquemment  incurables;  le  plus  souvent  aussi 
ils  soudent  Tiris  à  la  cristalloïde,  sont  un  obstacle  permanent  à 
ses  fonctions  et  à  sa  nutrition ,  exposent  à  des  irido-choroïdites 
et  à  des  affections  glaucomateuses  consécutives.  En  général , 
Texistence  de  ces  dépôts  est  incompatible  avec  les  \)bligations 
du  service  militaire  ;  ils  motivent  donc  et  Vexemption  et  la  ré^ 
forme.  Il  n^y  a  d'exception  que  pour  ceux  qui  sont  assez  ténus  ou 
assez  récents  pour  permettre  à  Tiris  de  recouvrer  ses  mouvements, 
soit  spontanément,  soit  sous  laction  des  mydriatiques.  Dans 
ces  cas  le  sujet  peut  faire  un  bon  service ,  même  lorsque  Tiris 
reste  encore  fixé  sur  un  ou  plusieurs  points,  ce  que  Ton  reconnaît 
à  la  déformation  de  la  pupille  qui,  au  lieu  d'être  ronde,  présente 
des  angles  saillants  au  niveau  des  adhérences. 

Mydriase.  —  On  entend  par  mydriase  la  dilatation  anormale  et 
permanente  de  la  pupille,  avec  immobilité  de  l'ouverture  pupil- 
laire  sous  l'action  d'une  vive  lumière.  Ce  dernier  caractère  permet 
de  distinguer  la  véritable  mydriase  de  la  dilatation  pupillaire  acci- 
tentelle  ou  habituelle  de  la  myopie.  Dans  ce  dernier  cas,  l'excita- 
tion de  la  rétine  par  la  lumière  provoque  un  resserrement  brusque 
et  une  série  de  mouvements  alternatifs  de  resserrement  et  de  dilata- 
tion, très-faciles  à  constater. 

Les  solanées,  et  principalement  la  belladone,  oint  la  propriété 
de  provoquer  une  mydriase  qui  dure  de  huit  à  quinze  jours.  Ces 
substances  ont  été  fréquemment  et  sont  encore  un  moyen  com- 
mode de  fraude  contre  lequel  l'ajournement  à  quinzaine  et  une 
surveillance  attentive  sont  indispensables. 

La  dilatation  pupillaire  est  causée  par  la  paralysie  des  nerfs  ci- 
liaires  :  celle-ci  peut  exister  isolément,  ou  compliquer  la  paralysie 
d'une  ou  de  plusieurs  branches  du  moteur  oculaire;  elle  peut 
résulter  aussi  d'une  action  directe  exercée  par  un  excès  de  pres- 
sion intra- oculaire  comme  il  arrive  dans  les  affections  glaucoma- 
teuses. 

La  mydriase  est  squvent  la  conséquence  d'un  défaut  d'action 
réflexe  occasionné  par  l'état  du  nerf  optique  ou  de  la  rétine.  C'est  à 
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ce  titre  qu'on  Tobserve  pendant  le  cours  des  affections  de  ces  deux 
organes  ;  chacun  sait  que  la  mydriase  était  considérée  avant  l'appli* 
cation  de  Tophtlialmoscope,  comme  Tun  des  signes  les  meilleurs 
pour  s'assurer  de  l'existence  réelle  de  l'amaurose,  et  comme  l'un 
des  plus  sûrs  moyens  de  dépister  une  simulation.  Nous  ne  saurions 
trop  mettre  en  garde  contre  cette  opinion,  partagée  encore  par  un 
grand  nombre  de  médecins.  L'amblyopie  et  Tamaurose  peuvent 
exister  soit  d'un  côté,  soit  des  deux,  sans  que  la  pupille  en  témoi- 
gne par  sa  dilatation.  Il  arrive  même  souvent  qu'elle  est  plus  étroite 
qu'à  l'état  normal.  L'impressionnabilité  de  la  rétine  et  son  action 
réflexe  sur  Tes  nerfs  ciliaires  peuvent  être  intactes,  alors  que  le  sens 
visuel  est  aboli  ;  c'est  à  cette  conservation  des  actions  réflexes  qu'il 
faut  attribuer  la  pénible  impression  que  la  lumière  cause  à  un 
certain  nombre  d'amaurotiques.  Ils  voient  fort  mal,  et  pourtant  un 
jour  un  peu  vif  leur  est  pénible;  ils  s'en  défendent  instinctivement 
avec  la  main,  un  abat-jour,  des  conserves,  etc. 

La  mydriase  peut  provenir  encore  d'une  lésion  directe  des  nerfs 
ciliaires,  à  la  suite,  par  exemple,  d'un  coup  porté  sur  la  tête  ou  sur 
l'œil. 

Enfin,  on  la  rencontre  fréquemment  pendant  la  durée  des  atta- 
ques d'hystérie  et  d'épilepsie. 

La  mydriase  a  perdu  beaucoup  de  son  importance  seméiotique 
depuis  l'emploi  de  l'ophthalmoscope.  Reléguée  à  un  second  plan 
dans  le  diagnostic  de  l'amaurose,  elle  exerce  dès  lors  moins  de  sé- 
ductions sur  les  simulateurs  tentés  de  la  provoquer  par  l'emploi  des 
mydriatiques. 

Les  troubles  visuels  occasionnés  par  elle  dépendent  de  la  part 
que  le  muscle  ciliaire  prend  à  la  paralysie;  le  plus  souvent  il  est 
atteint,  et  l'œil  privé  de  sa  faculté  d'accommodation  n'est  pins 
adapté  que  pour  son  pvnctum  remotum.  Si  la  paralysie  ciliaire 
n'est  qu'incomplète,  la  perte  de  Taccommodation  n'est  que  par- 
tielle. 

La  mydriase,  par  elle-même,  provoque  des  éblouissements  assez 
gênants,  lorsque  l'éclairage  est  intense,  et  des  cercles  de  diffusion 
quelquefois  irisés  qui  nuisent  un  peu  à  la  netteté  des  images. 
Toutefois,  envisagée  en  elle-même,  indépendamment  des  affec- 
tions d'ordre  divers  dont  elle  est  le  symptôme,  elle  ne  doit  jamais 
être  un  moiiî à' exemption  ni  de  réforme^  à  la  condition  toutefois  que 
le  port  des  lunettes  dans  le  service  militaire  soit  accepté  en  principe. 

Myosis.  —  Resserrement  permanent  de  la  pupille  avec  immo- 
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bilitédubord  pupillaire^  pendant  les  variations  brusques  de  l'éclai- 
rage. Cet  état  peut  provenir  soit  d'une  irritation  des  filets  du  nerf 
moteur  oculaire  commun,  causée  tantôt  par  une  méningite  com- 
mençante, tantôt  par  des  apoplexies  basilaires ,  tantôt  par  des  né- 
vroses convulsives  ;  soit  par  une  paralysie  des  fibres  du  grand  sym- 
pathique, provoquée  le  plus  souvent  par  des  lésions  siégeant  à  la 
partie  supérieure  de  la  moelle  épinière. 

L'état  myotique  peut  être  provoqué  par  l'emploi  de  certaines  sub- 
stances toxiques;  les  unes  comme  l'opium,  la  nicotine,  agissent  in- 
directement en  congestionnent  l'encéphale  et  ses  enveloppes  ;  une 
autre,  la  fève  de  Galabar,  en  exerçant  une  action  directe  sur  les  nerfs 
de  l'iris. 

Le  myosis  est  encore  fréquemment  occasionné  par  l'inflamma- 
tion de  l'iris  et,  à  sa  suite,  par  des  dépôts  exsudatifs  qui  ont  soudé  le 
bord  pupillaire  à  la  cristalloïde.  Enfin  la  pupille  devient  de  plus  en 
plus  étroite  à  mesure  que  l'on  avance  en  âge,  de  façon  à  représen- 
ter un  véritable  état  myotique  sénile  physiologique. 

Le  resserrement  de  la  pupille  entraîne  un  rétrécissement  du 
champ  visuel,  et  une  diminution  gênante  dans  l'éclat  des  images 
rétiniennes.  Au  point  de  vue  de  la*  vision,  cet  état  serait  compatible 
avec  le  service  militaire,  mais  l'énumératiôn  des  causes  qui  le  font 
naître  le  plus  souvent  suffit  pour  montrer  qu'il  a,  lorsqu'il  n'est  ni 
provoqué  ni  sénile,  une  signification  sérieuse  et  qui  impose  un  exa- 
men minutieux  de  l'état  de  la  santé  générale.  Quant  au  myosis  ré- 
sultant d'inflammations  antérieures  et  entretenu  par  des  synéchies 
postérieures,  il  est  le  plus  souvent  compliqué  d'opacités  pupillaires 
qui  ne  laissent  aucun  doute  sur  la  nécessité  de  Yexemption  et  de  la 
réforme. 

Tremblement  de  l'iris.  —  Se  reconnaît  à  des  oscillations  générales 
ou  partielles  de  ce  voile  membraneux  pendant  les  plus  légers  dépla- 
cements du  bulbe.  Pour  les  voir  plus  facilement  il  est  nécessaire  de 
fixer  obliquement  le  plan  de  l'iris. 

Ce  tremblement,  rare  du  reste,  est  occasionné  lantôt  par  la  dis- 
parition ou  la  diminution  de  volume  du  cristallin,  tantôt  par  des 
altérations  graves  de  nutrition  de  la  choroïde  et  du  corps  vitré  qui 
ont  amené  la  désorganisation  de  la  abonnie  de  Zinn,  laquelle  tient 
en  place  le  cristallin  et  médiatement  l'iris.  Ce  tremblement  est  une 
cause  d'exemption  dans  tous  les  cas.  La  réforme  ne  serait  pro- 
noncée qu'autant  que  l'affection  cause  du  tremblement  serait  de 
nature  à  affaiblir  suffisamment  la  vision. 
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5*"  ËPÀNCH£M£NT  DANS  LA  CHAMBRE  ANTÉRIEURE  (hypopion,  hyphema). 
—  Les  épanchements  de  pus  ou  de  sang  dans  la  chambre  antérieure 
sont  trop  intimement  liés  à  la  cause  qui  les  a  fait  naître  pour  qu'ils 
puissent  être  appréciés  par  eux-mêmes  ;  c'est  dans  l'appréciation 
de  cette  cause  qu'il  faut  puiser  les  éléments  du  jugement  à  interve- 
ûir. 

6*»  Opacités  DU  cristallin.  —  L'examen  du  cristallin  nécessite  l'em- 
ploi de  l'atropine  et  un  éclairage  latéral  attentif.  On  n'a  pas  trop  de 
toutes  ces  ressources  lorsqu'il  s'agit  d'opacités  finement  ponctuées, 
disséminées  le  plus  habituellement  dans  les  couches  corticales  anté- 
rieures ou  postérieures.  Toutes  les  opacités  du  cristallin  sontdéfini- 
tives  ;  elles  nous  paraissent  motiver  V exemption  et  la  reforme^  en  rai- 
son des  troubles  visuels  qu'elles  occasionnent,  et  de  leur  tendance  à 
envahir  progressivement  la  totalité  de  la  lentille.  Nous  ne  faisons 
de  réserve  :  1"^  que  pour  ces  dépôts  exsudatifs  légers,  punctiformes 
ou  finement  radiés,  de  couleur  rougeâtre,  qui  occupent  le  champ 
pupillaire  et  sont  une  suite  fréquente  de  l'iritis  légère  ;  2®  que  pour 
ces  opacités  corticales,  bien  circonscrites,  qui  siègent  le  plus  sou- 
vent vers  les  pôles  du  crislallin  resté  transparent,  qui  n'ont  au- 
cune tendance  à  s'accroître  et  qui  sont  la  conséquence  d'une 
ophthalmie  antérieure.  Dans  ces  cas  exceptionnels,  l'état  de  l'acuité 
visuelle  doit  être  déterminé  avec  soin  pour  savoir  s'il  y  a  incompa- 
tibilité avec  le  service  militaire. 

'  V  Affections  du  corps  vitré.  —  Synchisis  simple.  Synchisis  étince- 
lant.  —  Ces  affections  ont  pour  caractère  commun  d'altérer  la  trans- 
parence du  corps  vitré  et  de  diminuer  par  ce  fait  la  faculté  visuelle, 
au  point  d'être  peu  compatibles  avec  le  service  militaire.  Elles  ré- 
sultent ordinairement,  pendant  la  jeunesse,  d'un  état  inflammatoire 
de  la  choroïde,  et  elles  ont  une  durée  indéterminée.  Par  les  progrès 
du  temps  et  par  un  traitement  approprié  on  peut  rendre  la  vitrine 
un  peu  plus  transparente,  diminuer  le  nombre  des  corps  flottants, 
arriver  à  ce  qu'ils  soient  moins  gênants  :  mais  la  vision  reste  gé- 
néralement médiocre. 

Le  synchisis  se  traduit  par  une  diminution  notable  dans  l'éclat 
du  fond  de  l'œil  observé  avec  le  miroir  oculaire  et  par  la  présence 
de  corps  flottants  dans  le  corps  vitré.  Pour  cette  constatation  il  est 
nécessaire  dp  recourir  à  l'atropine. 

Le  synchisis  monoculaire  nous  paraît  être  un  motif  d'exemption: 
développé  aux  deux  yeux  il  n'entraînerait  la  réforme  qu'après  un 
traitement  de  plusieurs  mois  et  un  congé  de  convalescence. 
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8*  Affections  de  là  choroïde/  choroîdiie  séreuse  (glaucome).  — 
Se  présente  sous  deux  formes,  forme,  aiguë  et  forme  chronique. 

Le  glaucome  aigu  procède  par  attaques  successives.  Le  plus  sou- 
vent Tattaque  est  précédée  d*une  période  prodromique  marquée 
par  une  presbytie  progressive  et  l'apparition  de  cercles  irisés  au- 
tour des  objets  lumineux,  par  un  affaiblissement  brusque  et  pas- 
sager de  la  vision  qui  rend  Torientation  difficile  et  qui  couvre  les 
objets  d*un  voile  passager,  enfin  par  l'apparition  de  douleurs  ci- 
liaires  qui  reparaissent  à  des  intervalles  assez  réguliers. 

Parfois  l'attaque  glaucomateuse  débute  brusquement  :  il  sur- 
vient autour  de  l'orbite  des  douleurs  intolérables  ;  le  tissu  sous- 
conjonctival  s'injecte  de  sang  ;  les  grosses  veines  ciliaires  sont  tur- 
gescentes et  accompagnées  d'un  réseau  de  petits  vaisseaux  conjonc- 
tivaux  dont  la  réunion  forme  le  cercle  vasculaire  péri-kératique  ; 
le  larmoiement  est  considérable  et  par  accès  irréguliers.  La  cornée 
parait  terne,  comme  rugueuse  ;  l'humeur  aqueuse  est  louche  ;  la  pu- 
pille irrégulièrement  dilatée  perd  sa  coloration  noire,  elle  prend 
une  teinte  grise  à  reflets  jaunâtres  ;  l'iris  est  décoloré,  refoulé  en 
avant  avec  le  cristallin  :  le  globe  oculaire,  au  toucher  pratiqué  à 
travers  la  paupière  supérieure,  est  dur,  tendu  :  on  dirait  une  bille  de 
marbre.  Pendant  ce  temps  la  vision  est  profondément  atteinte, 
perdue  soudainement  dans  les  cas  foudroyants,  réduite  à  la  vision 
centrale  dans  les  autres,  et  accompagnée  dans  tous  de  sensations 
lumineuses  subjectives  très-fatigantes. 

Après  chaque  attaque,  le  champ  visuel  se  rétrécit  et  la  vue  perd 
de  son  acuité,  l'iris  se  décolore  de  plus  en  plus,  la  pupille,  immo->- 
bile  et  terne,  présente  des  reflets  jaunes  verdâtres,  la  dureté  du 
globe  augmente  et  la  vision  ne  tarde  pas  à  s'éteindre  définitive- 
ment. 

Le  glaucome  chronique  ne  présente  aucun  des  signes  objectifs 
qui  précédent  ;  l'œil  a  l'aspect  normal  ;  peut-être  avec  beaucoup 
d'attention  trouvera-t-on  une  paresse  inaccoutumée  des  mouve- 
ments de  l'iris  et  une  légère  tension  du  globe.  Et  cependant  l'a- 
cuité baisse  rapidement  et  le  champ  de  la  vision  se  rétrécit  de  plus 
en  plus.  C'est  par  Texamen  ophthalmoscopique  seul  et  en  employant 
successivement  les  deux  procédés  de  l'image  renversée  et  de  Timage 
droite  que  l'on  trouvera  la  cause  de  ces  troubles.  Le  symptôme 
typique  exclusif  du  glaucome  chronique  est  représenté  par  une 
excavation  pathologique  de  la  papille  optique,  altération  dont  il  a 
été  longuement  question  dans  le  cours  de  cet  ouvrage  (p.  268).  Le 
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glaucome,  quelle  cpie  soitsaforme^  motive  V  exemption  ella  ré  forme. 

Choroîdites phlegmasiques  (çhoroïdite  parenchymateuse,  suppura- 
tive,  irido-choroïdite,  irido-cyclite).  —  Ce  groupe  constitué  par 
des  variétés  pathologiques  qui  empruntent  leur  raison  d'être  moins 
à  des  signes  cliniques  distincts  qu'à  des  considérations  extrinsèques 
de  connexité  anatomique,  de  siège,  de  rapidité  d'évolution,  de  di- 
versité dans  les  produits  pathologiques^  etc.,  représente  assez  bien 
ce  que  les  anciens  chirurgiens  et  ophthalmologistes  désignaient 
avec  moins  de  science  peut-être,  mais  avec  autant  de  sens  clinique 
sous  le  nom  d'ophthalmie  interne. 

Cette  ophthalmie  se  reconnaît  aux  signes  suivants  :  le  tissu  de  Té- 
pisclëre  se  gonfle  et  s'injecte  de  sang;  la  cornée  est  entourée  d'un 
cercle  vasculaire  finement  radié  ;  la  conjonctive  bulbaire  est  d'un 
rouge  foncé  uniforme  ;  le  globe  oculaire  est  sensible  et  même  très- 
douloureux  à  la  pression  ;  il  se  meut  péniblement  ;  le  malade  est 
tourmenté  par  des  douleurs  ciliaires,  par  des  sensations  lumineu- 
ses^ par  du  larmoiement.  Ces  divers  symptômes  existent  à  des  de~ 
grés  très-différents  selon  l'intensité  du  mal  :  tantôt  c'est  à  peine  si 
les  malades  accusent  une  légère  tension  dans  le  globe  et  quel- 
ques douleurs  ciliaires  siégeant  vers  la  tête  du  sourcil,  tantôt,  au 
contraire,  les  douleurs  sont  intolérables  ;  le  globe  oculaire  tendu, 
sanglant,  semble. prêt  à  se  rompre;  il  est  le  siège  de  douleurs gra- 
vatives,  lancinantes  semblables  à  celles  que  provoque  un  travail 
inflammatoire  dans  les  tissus  peu  extensibles.  Un  tel  appareil 
ne  tarde  pas  à  provoquer  une  réaction  générale,  la  fièvre  s'allume, 
l'appétit  disparait  et  l'on  observe  parfois  des  vomissements  opiniâ- 
tres. Cet  état  atteint  en  peu  de  jours  toute  son  intensité*,  et  le  pauvre 
patient  n'est  débarrassé  de  ses  tourments  que  par  la  suppuration 
et  la  perforation  de  la  cornée.  Les  troubles  visuels  sont  considéra- 
bles même  dans  les  cas  les  plus  légers  :  les  objets  sont  vus  dans  un 
brouillard  de  plus  en  plus  épais  qui  laisse  à  peine  au  malade  la 
faculté  de  se  conduire.  Cette  affection  grave  est  dans  tous  les  cas 
un  motif  A' exemption  et  de  réforme. 

Choroîdites  chroniques.  —  Au  point  de  vue  du  service  militaire 
nous  rangeons  sous  cette  dénomination  toutes  lés  affections  de  la 
choroïde,  caractérisées  par  des  troubles  de  nutrition  développés  dans 
cette  membrane  sans  appareil  inflammatoire  et  sous  l'influence  de 
processus  morbides  très-différents.  Ces  troubles  de  nutrition  sont 
représentés  soit  par  des  exsudations  ou  des  proliférations  cellu- 
laires et  épithéliales,  soit  par  une  résorption  progressive  des  élé- 
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ments  du  stroma  choroïdien,  soit  encore  par  des  extravasions  de 
sang. 

Les  signes  objectifs  de  la  choroîdite  chronique  ne  se  révèlent  qu'à 
rophthalmoscope  ;  nous  renvoyons  le  lecteur  à  la  description  que 
nous  en  avons  donnée  (p.  153-171).  Sauf  quelques  exceptions,  les 
altérations  de  tissu  de  la  choroïde  sont  définitives  et  subissent 
uniformément  une  série  de  transformations  régressives  dont  le 
dernier  terme  est  Tatrophie  de  la  membrane.  Par  elles-mêmes 
elles  n'intéressent  directement  aucun  des  éléments  essentiels  du 
sens  visuel.  Mais  elles  produisent  des  compressions  fâcheuses  sur 
ces  éléments ,  elles  les  envahissent  par  voie  de  propagation,  enfin 
elles  n'occasionnent  que  trop  souvent  la  formation  de  corps  flot- 
tants dans  le  corps  vitré.  Dans  cet  état  les  malades  se  plaignent 
de  Tapparition  d'un  voile  plus  ou  moins  épais  qui  couvre  les  objets 
et  qui  abaisse  notablement  l'acuité  visuelle  en  très-peu  de  temps; 
ils  signalent  aussi  dans  le  champ  visuel  l'existence  de  mouches  vo- 
lantes ou  fixes  qui  les  gênent  beaucoup  pendant  la  fixation.  Â  me- 
sure que  la  maladie  fait  des  progrès,  les  troubles  augmentent,  des 
scotômes  se  révèlent,  la  vision  centrale  elle-même  s'affaiblit  et 
ne  permet  plus  que  la  perception  de  gros  caractères. 

Ces  symptômes  une  fois  établis  ont  peu  de  tendance  à  disparaî- 
tre :  le  temps  et  un  traitement  approprié  peuvent  les  atténuer  mais 
non  les  guérir.  11  importe  toutefois  de  faire  une  exception  pour  la 
choroîdite  d'origine  syphilitique.  Cette  dernière,  brusque  dans  son 
apparition,  rapide  dans  son  évolution,  grave  dans  ses  symptômes, 
remarquable  par  ses  récidives,  peut  céder  complètement  à  un  trai- 
tement spécifique. 

Les  altérations  choroïdiennes  nous  paraissent  devoir  motiver 
l'exemption  dans  tous  les  cas.  Toutes  les  fois  que  le  mal  aura  ré- 
sisté à  un  traitement  de  quelques  mois,  il  y  aura  lieu,  surtout  s'il 
existe  des  corps  flottants,  de  prononcer  la  réforme. 

Choroîdite  staphylômateuse.  —  Circonscrite  le  plus  souvent  à  l'é- 
tendue du  staphylôme,  compatible  avec  une  excellente  vue,  elle 
n'a  d'autre  effet  principal  sur  la  vision  que  de  la  rendre  plus  ou 
moins  myope.  Il  n'y  a  d'exceptions  que  pour  les  cas  où  elle  serait 
compliquée  de  l'une  des  formes  précédentes. 

9°  Affections  de  la  rétine.  —  Décollement  de  la  rétine. — Cet  ac- 
cident se  développe  le  plus  souvent  chez  le  myope  :  en  général  il 
apparaît  brusquement  et  se  révèle  par  un  grand  trouble  de  la  vision, 
.le  malade  ne  voit  plus  que  les  gros  objets,  tout  semble  couvert  par 
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un  brouillard  épais  et  rougeâtre,  la  moitié  du  champ  \isuel,  presque 
toujours  rinférieure,  est  tout  à  fait  obscure  ;  au  moindre  mouve- 
ment de  Tœil,  les  objets  éclairés  paraissent  agiles  de  mouve- 
ments singuliers.  Et  rien  ne  trahit  au  dehors  cette  grave  situa- 
tion. L'examen  au  miroir  permet  de  constater  facilement  Texis- 
tence  du  décollement  (p.  i  98).  Tout  décollement  de  la  rétine  repré- 
sente un  motif  d'exemption  et  de  réforme. 

Rétinites. — Les  lésions  de  la  rétine,  partagées  en  plusieurs  variétés 
par  Fanatomie  pathologique  (rétinite  interstitielle,  péri-vasculaire, 
pigmentaire,  etc.)  et  en  plusieurs  espèces  distinctes  par  leur  origine 
(rétinite  apoplectique,  syphilitique,  albuminurique,etc.)se  révèlent 
par  un  caractère  commun,  Topacification  du  tissu  rétinien.  C'est 
donc  avec  rophthalmoscope  seul  qu'il  est  possible  d'arriver  au 
diajgnostic.  Il  en  a  été  longuement  question  au  chapitre  XII,  p.  192. 
Nous  n'avons  pas  à  y  revenir.  Aucun  signe  extérieur,  pas  même 
la  paresse  ou  l'immobilité  de  la  pupille  ne  peut  venir  en  aide  et 
depuis  le  début  du  mal  jusqu'à  la  perte  de  la  vision,  l'œil  conserve 
un  aspect  normal. 

La  diminution  de  l'acuité  de  la  vison^  l'altération  du  champ  vi- 
suel, le  développement  de  scotômes  représentent  les  troubles  fonc- 
tionnels principaux  sur  lesquels  devra  être  fixée  l'attention  :  l'examen 
du  champ  visuel  surtout  sera  fait  avec  grand  soin  parce  qu'il  est  le 
moins  suspect  des  signes  subjectifs. 

Il  importe  de  rappeler  que  souvent  les  troubles  visuels  ne 
sont  point  en  rapport  avec  les  altérations  constatées  à  l'ophthal- 
moscope  ni  avec  le  degré  de  sensibilité  à  la  lumière.  La  rétinite, 
quelle  qu'en  soit  la  forme  et  la  nature,  entraine  des  troubles 
graves  de  la  vision  et  même  à  la  longue  une  cécité  absolue  dans 
bien  des  cas.  On  peut  donc  considérer  comme  impropre  au  service 
tout  sujet  atteint  d'opacités  rétiniennes. 

10*  Maladies  du  nerf  optique  {névro-rétinites,  névrites). —  Si  l'on  en 
excepte  le  glaucome,  ces  affections  comme  les  précédentes  ne  se 
révèlent  par  aucun  signe  extérieur,  Tœil  parait  sain  et  l'état  de  la 
pupille  en  particulier  n'est  qu'un  guide  infidèle.  L'examen  ophthal- 
mpscopique,  la  mesure  de  l'acuité  et  du  champ  visuel,  l'examen 
du  mode  de  perception  des  couleurs  représentent  l'ensemble  des 
ressources  principales  mises  à  la  disposition  de  l'observateur.  11 
en  a  été  question  précédemment  (p.  244-277).  Y  revenir  ici 
serait  une  redite.  Cependant  qu'il  nous  soit  permis  de  rappeler 
certains  écueils  qui  entourent  le  diagnostic  des  affections  papil- 
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laires.  La  tendance  générale  que  Ton  a  à  identifier  Tidée  d'atro- 
phie avec  celle  de  diminution  de  volume  conduit  trop  souvent  à 
attribuer  une  importance  illusoire  aux  dimensions  de  la  papille 
optique.  Ces  dimensions  sont  bien  plus  en  rapport  avec  Tétat 
dioptrique  de  Tœil  observé  et  la  puissance  de  la  lentille  employée 
qu'avec  un  état  pathologique  du  nerf,  lequel  n'occasionne  qu'ex- 
ceptionnellement et  à  une  période  avancée  du  mal  une  réduc- 
tion de  volume.  Il  en  est  de  même  des  vaisseaux  rétiniens  :  l'ap- 
préciation générale  de  leurs  dimensions  importe  moins  que  le  chan- 
gement de  rapport  entre  les  artères  qui  deviennent  de  plus  en  plus 
petites  et  les  veines  qui  le  plus  souvent  sont  plus  grosses  qu'à  l'état 
normal,  plus  foncées  en  couleur,  plus  sinueuses  et  comme  vari- 
queuses. 

La  décoloration  atrophique  de  la  papille  est  souvent  confondue 
avec  la  teinte  jaunâtre,  uniforme.de  certaines  papilles  saines.  Et  de 
même  une  excavation  physiologique  ej^agérée  fait  croire  à  une 
excavation  pathologique  ;  la  première  se  distingue  de  cette  dernière 
par  la  conservation  de  la  couche  des  fibres,  appréciable  surtout, 
comme  on  sait  du  côté  nasal  (image  droite).  Cette  couche  d'une 
teinte  gris-rosée  disparait  dans  l'excavation  pathologique,  soit 
qu'elle  fasse  partie  de  l'excavation  comme  dans  l'excavation  glau- 
comateuse  qui  occupe  toute  la  surface  de  la  papille,  soit  qu'elle  soit 
remplacée  par  la  teinte  grise,  bleuâtre  de  l'atrophie.  Pour  avoir 
plus  de  sécurité,  nous  conseillons  d'établir  toujours  le  diagnostic  sur 
deux  bases  ;  d'une  part  l'examen  ophthalmoscopique  et  d'autre  part 
la  détermination  attentive  du  champ  visuel. 

Béméralopie.  —  Trouble  fonctionnel  qui  se  traduit  par  l'abo- 
lition ou  une  diminution  considérable  de  la  faculté  visuelle  pen- 
dant la  période  nocturne.  L'héméralopie  vraie  ou  simulée  est  très- 
fréquente  dans  l'armée  ;  elle  «évit  souvent  sous  la  forme  de 
véritables  épidémies.  Malgré  ces  conditions  favorables  d'observa- 
tion, nous  ne  connaissons  aucun  signe  objectif  qui  lui  appartienne 
en  propre,  qui  soit  de  nature  à  la  faire  reconnaître  et  à  la  distinguer 
d'une  simulation.  Pour  cette  raison,  nous  n'avons  pas  cru  devoir 
la  comprendre dans.le  cadre  de  notre  travail.  Selon  toute  raison  elle 
représente  un  trouble  fonctionnel  transitoire,  qui  est  dû  à  quel- 
que modification  passagère  survenue  dans  la  nutrition  ou  la  circu- 
lation de  la  rétine,  qui  se  traduit  par  une  impressionnabilité  moins 
vive,  qui  ne  laisse  aucune  trace  caractéristique  de  son  passage,  qui, 
à  l'instar  d'autres  névroses,  surexcite  fréquemment  l'instinct  d'i- 
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mitation,  qui,  enfin,  disparait  promptement  a\eç  ou  sans  traite- 
ment. L'héméralopie  ne  doit  jamais  motiver  l'exemption,  à  moins 
qu'elle  ne  soit  symptomatique  d'une  affection  déterminée  de  la 
rétine  et  en  particulier  de  rétinite  pigmentaire. 

1 1®  Troubles  de  là  béfraction  fixe.  —  Les  anomalies  de  la  réfrac- 
tion, exemptes  de  complications,  changent  la  portée  de  la  vue,  mais 
n'en  altèrent  pas  notablement  la  finesse.  Il  suffit,  pour  rétablir  la  fonc- 
tion, de  faire  usage  de  verres  correcteurs  appropriés.  Le  myope  avec 
ses  verres  concaves,  l'hypermétrope  avec  ses  verres  convexes,  l'astig- 
mate avec  ses  cylindres  peuvent,  à  moins  de  circonstances  particu- 
lières, voir  de  près  et  de  loin  comme  des  yeux  sains,  et  satisfaire 
sans  danger  aux  exigences  diverses  du  service  militaire.  Toute  la 
question  se  réduit  donc  à  savoir  s'il  est  utile  de  tolérer,  de  prescrire 
même  le  port  des  lunettes  sous  les  armes?  Jusqu'alors  la  tradition, 
à  défaut  de  prohibition  légale,  s'jest  prononcée  négativement;  c'est 
à  peine  si  les  officiers  se  permettent  à  la  dérobée  l'usage  d'un  lor- 
gnon assez  discret  pour  échapper  à  la  surveillauce  de  l'autorité. 
Le  pince-nez  du  presbyte  a  seul  droit  de  cité,  par  cette  raison  sans 
doute  qu'il  est  plus  souvent  de  mise  chez  les  officiers  généraux 
que  chez  les  simples  soldats.  Par  une  contradiction  singulière  l'u- 
sage proscrit  les  lunettes,  et  la  loi  oblige  ceux  qui  en  ont  besoin  à 
un  service  qu'ils  ne  peuvent  remplir.  La  jurisprudence  des  conseils 
de  révision  a  établi  que  tous  les  jeunes  gens  qui  peuvent  lire  aune 
distance  de  30  ou  3S  centimètres  avec  des  verres  concaves  4  ou 
8  et  qui  distinguent  nettement  les  objets  éloignés  avec  6  ou  7 
sont  seuls  exempts  du  service  militaire.  Il  serait  hors  de  pro- 
pos de  montrer  combien  cette  épreuve  peu  logique  est  illusoire.  Il 
est  permis  de  croire  qu'elle  voulait  avoir  pour  but  d'éloigner  de  l'ar; 

mée  les  myopies  élevées  (^  et  au-dessus)  et  de  conserver  toutes  les 

autres.  Or,  ces  derniers  sont  absolument  incapables  de  faire  un  boa 
service.  Ils  ne  voient  pas  distinctement  de  loin.  Il  est  aisé  de  s'as- 

/ 1       1 

surer  que  les  myopes  d'un  faible  degré  (  tf'    57  même)  n'y  voient 

que  très-confusément  à  une  distance  de  quelques  centaines  de  mè- 
tres. Ils  aperçoivent  bien  les  gros  objets,  mais  ils  sont  incapables  de 
les  reconnaître,  de  distinguer  un  bataillon  d'infanterie  d'une  troupe 
de  cavalerie,  etc.  Et  cependant  cette  vision  distincte  à  grande 
distance  est  à  peu  près  la  seule  dont  ait  besoin  le  soldat  soit  en 
temps  de  paix,  soit  en  temps  de  guerre.  Qu'il  s'agisse  de  tirer  à  la 
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cible  ou  d'entrer  en  ligne  devant  l'ennemi,  qu'il  s'agisse  du  fusil  ou 
du  canon,  qu'il  s'agisse  d'une  reconnaissance  ou  d'une  sentinelie, 
qu'il  s'agisse  seulement  même  de  reconnaître  une  patrouille  ou  une 
ronde,  il  faut  toujours  et  partout  y  voir  distinctement  de  loin.  Sans 
cette  aptitude  le  soldat  est  tout  à  fait  insuffisant,  souvent  dange- 
reux, soit  par  ses  maladresses,  soit  par  ses  omissions  Autant  de 
myopes  dans  les  rangs  de  l'armée,  autant  de  bouches  inutiles, 
autant  de  baïonnettes  stériles  !  Et  Dieu  sait  si  le  nombre  en  est 
grand  !  Des  recherches  statistiques  dressées  d'après  le  registre  des 
réclamations  faites  par  les  jeunes  gens  au  moment  du  tirage  au  sort 
ou  mieux  enoore  la  mesure  de  la  vision  des  militaires  incorporés 
permettraient  d'en  fixer  approximativement  le  chiffre.  Mais  dès  au- 
jourd'hui nous  possédons  des  éléments  suffisants  pour  faire  pré- 
juger la  question. 

En  mesurant  à  l'aide  de  l'optomètre  la  vision  de  143  élèves  de 
l'École  Polytechnique,  mon  collègue  et  ami  le  médecin  principal 
Fuzier  a  constaté  : 

Hypermétropes. 31  > 

Myopes.. 67 

EtiiniétiH>pes 45 


Total 143 


> 


Ërisman  de  Saint-Pétersbourg  sur  un  nombre  de  4,348  écoliers  a 
trouvé  l,3i7  myopes,  soit  30,20/0.  Sur  216  jeunes  gens  qui  Se  pré- 
sentaient en  1869  pour  entrer  à  l'École  du  service  de  santé  de  Stra^ 
bourg  à  Paris^  Lyon,  Montpellier,  Bordeaux  et  Toulouse,  j'ai  ren- 
contré 61  myopies,  soit  28  0/0.  Sans  crainte  d'être  contredit  on 
peut  admettre  qu'il  y  a  dans  l'armée  française  un  huitième  ou  un 
dixième  de  l'efi^ectif  incapable  de  faire  un  bon  service. 

La  vue  hypermétrope  ou  astigmate  n'a  pas  les  mêmes  inconvé- 
nients: à  l'âge  des  jeunes  soldats,  elle  est  suffisamment  bonne  de 
loin  pour  satisfaire  à  toutes  les  exigences  du  service,  à  moins  de  com^ 
plications  dont  il  sera  question,  mais  il  n'en  est  plus  de  même  pobr 
la  vision  rapprochée  :  de  bonne  heure  il  survient  de  la  fatigue^  sur- 
tout lorsqu'il  s'agit  de  tenir  des  écritures  et  de  faire  des  états  dans 
de  mauvaises  conditions  d'éclairage  et  d'installation.  Des  verres 
correcteurs  deviennent  indispensables;  sans  eux  le  jeune  soldat 
est  incapable  d'occuper  les  emplois  qui,  le  plus  souvent,  con- 
duisent à  l'épaulettç;  il  peut  remplir  son  devoir  envers  l'État, 
mais  il   est  privé  d'une  certaine  part  des   chances  à   l'avance* 

30 
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ment.  Le  nombre  des  hypermétropes  trouvé  dans  les  recherches 
de  Erisman  a  été  de  1,889  sur  4,358,  soit  43,3  0/0.  On  peut 
juger  par  rimportance  de  ces  chiffres  combien  serait  peu  pratique 
la  mesure  qui  consisterait  à  reléguer  les  myopes  et  les  hyper- 
métropes dans  les  services  administratifs. 

La  logique  et  là  saine  appréciation  des  droits  et  des  devoirs  sociaux 
de  chacun  conduit  à  désirer  Tune  de  ces  deux  solutions  :  ou  bien 
que  tous  les  myopes  et  tous  les  hypermétropes  d'un  certain  degré 
soient  exempts  du  service  militaire  comme  incapables  de  remplir 
leurs  fonctions;  ou  bien  qu'ils  soient  pourvus  de  lunettes. 

La  même  mesure  nous  parait  applicable  aux  officiers.  Chez  eux, 
la  proportion  de  myopes  est  certainement  plus  considérable  ;  comme 
ils  sont  chargés  de  la  direction,  n'est-il  pas  de  toute  évidence  qu'ils 
ont  besoin  plus  que  tous  autres  d'y  voir  très- distincte  ment  de  loin. 
Le  lorgnon  monoculaire  plus  facilement  accepté  par  nos  mœurs, 
porté  même  par  certains  précieux  par  pure  coquetterie  ne  remplit 
pas  le  but,  puisqu'il  ne  rétablit  pas  la  vision  binoculaire,  qui  seule 
donne  la  perspective  et  la  notion  des  distances  aussi  exactement 
que  le  comportent  nos  yeux. 

Il  serait  hors  de  propos  d'examiner  ici  la  question  de  savoir  s'il 
«erait  préférable  de  porter  constamment  les  lunettes  ou  de  les  ré- 
server pour  certains  exercices  déterminés.  La  mesure  ne  saurait 
être  générale  :  pour  prendre  le  meilleur  parti,  il  est  nécessaire  de 
s'inspirer  de  chaque  cas  particulier  en  tenant  compte  des  considé- 
rations générales  que  nous  avons  développées  précédemment. 

Lai  question  de  l'influence  des  lunettes  sur  la  vision  n'est  pas 
encore  jugée.  Cependant  il  est  permis  de  dire  qu'elles  auront 
moins  d'inconvénients,  toutes  conditions  égales  d'ailleurs,  dans 
l'armée  que  dans  la  population  civile  en  raison  du.  peu  d'impor- 
tance dé  la  vision  rapprochée. 

En  supposant  résolue  pratiquement  la  question  de  port  des  lu- 
nettes sous  les  arnies,  on  peut,  avec  plus  de  certitude  et  de  fruit, 
faire  le  départ  des  états  amétropiques  qui  nous  paraissent  incom- 
patibles avec  le  service  militaire. 

Myopie.  —  La  myopie  ne  sera  qu'exceptionnellement  un  motif 
d'exemption.  Toutes  les  fois  qu'il  sera  possible  de  restituer  avec  des 
verres  la  vision  éloignée  sans  danger  pour  le  sujet,  on  devra  se  pro- 
noncer pour  l'admission.  C'est  ici  le  moment  de  rappeler  cpie  nous 
avons  partagé  lès  myopes  en  deux  groupes,  groupe  des  myopes  à 
correction  totale  et  groupe  des  myopes  à  correction  incomplète. 
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Le  premier  se  compose  de  tous  ceux  qui  ont  une  myopie 
inférieure  à  ^,  exempte  de  complications,  et  une  accommodation 
normale.  En  raison  de  Tâge  des  jeunes  gens  et  des  conditions  de  la 
profession  militaire,  il  nous  parait  possible  de  reculer  la  limite  à  |, 

ce  qui  s'écarte  peu,  comme  on  le  voit,  des  limites  que  les  conseils 
de  révision  ont  eu  jusqu'ici  l'intention  de  fixer. 

La  détermination  du  degré  de  la  myopie  n'offrira  de  garantie  qu'à 
la  condition  de  rechercher  quel  est  le  verre  concave  le  plus  faible 
qui  permette  de  lire  de  gros  caractères  typographiques  à  la  distance 
de  S  mètres.  On  se  mettra  plus  sûrement  encore  à  l'abri  de  toute 
tentative  de  simulation  et  on  arrivera  plus  simplement  à  mesurer 
les  divers  états  amétropiques  en  faisant  usage  de  notre  opto--^ 
mètre.  Celui-ci  permettra  du  même  coup,  par  la  détermination 
du  punctum  proximumy  de  connaître  l'amplitude  de  l'accommo- 
dation. 

La  myopie  d'un  degré  supérieur  à  •^,  la  myopie  compliquée  de 
.strabisme  divergent,  d'atrophie  choroïdienne,  de  lésions  de  la 
papille,  d'apoplexies,  de  décollement  rétinien,  de  corps  flottants 
dans  le  corps  vitré,  Me,  ce  dont  on  devra  toujours  s'assurer  par 
l'examen  ophthalmoscopique,  est  incompatible  avec  le  service  mi-* 
litaire. 

Hypermétropie.  —  L'hypermétropie  à  vingt  ans,  même  pour  les 
degrés  élevés,  est  compatible  avec  le  service  militaire.  Cette  infirmité 
inégalement  développée  dans  les  deux  yeux,  ce  qui  est  la  règle, 
occasionne  très-fréquemment  du  côté  le  plus  atteint  un  état  am- 
blyopique  dû  au  défaut  d'exercice,  c'est-à-dire  à  l'habitude  prise  de 
neutraliser  les  images  fournies  par  l'œil  le  plus  défectueux.  Ces 
sujets  ne  sont  pas  borgnes  :  leur  champ  visuel  n'est  pas  diminué, 
mais  ils  sont  privés  des  avantages  de  la  vision  binoculaire.  Malgré 
ces  conditions  défavorables,  l'hypermétrope  amblyope  par  inactivité 
fonctionnelle  peut  être  accepté  lorsque  l'œil  droit  est  suffisamment 
bon.  Nous  réservons  donc  l'exemption  :       - 

l"  Pour  les  hypermétropies  de  \  et  au-dessus,  parce  qu'à  ces  de- 
grés la  vision  n'a  plus  généralement  une  acuité  suffisante  ; 

2"  Pour  les  hypermétropies  compliquées  de  strabisme  convergent; 

3®  Pour  les  hypermétropes  amblyopes  de  l'œil  droit. 

L'hypermétropie  se  mesurera  avec  notre  optomètre  aussi  facile- 
ment que  la  myopie.  Rarement  même  il  sera  nécessaire  d'employer 
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Fatropine  pour  avoir  le  punclum  remotum^  ce  qui  est  tout  a 
f^it  indispensable  avec  les  verres  correcteurs.  Ajoutons  encore  que 
les  tentatives  de  simulation  et  de  dissimulation  n'auront  aucune 
chance  de  succès. 

Astigmatisme.  —  L'astigmatisme  se  présente  presque  toujours 
comme  une  complication  de  la  myopie  et  de  Thypermétropie.  Par 
lui-même,  il  ne  sera  que  très-exceptionnellement  une  cause 
d'exemption.  Les  troubles  visuels  qu'il  occasionne  sont  beaucoup 
moins  graves  qu'on  ne  pourrait  le  supposer,  et  ils  ne  deviennent  une 
gène  sérieuse  que  pour  la  vision  rapprochée  soutenue.  Les  vues 
astigmates,  sauf  de  très-rares  exceptions,  devront  donc  être  traitées 
comme  de  simples  vues  myopes  ou  hypermétropes. 

11  est  clair  qu*il  ne  s'agit  ici  que  de  l'astigmatisme  régulier,  les 
formes  irrégulières  au  contraire,  qui  résultent  de  déformations  acci- 
dentelles de  la  cornée,  survenues  à  la  suite  de  diverses  affections 
de  cette  membrane,  créent  un  haut  degré  d'amblyopie  et  rendent 
impropre  au  service.  Il  y  a  lieu  surtout  de  les  rechercher  dans 
les  cas  d'opacités  diffuses,  de  staphylômes  pellucides  peu  déve- 
loppés, etc. 

Amblj/opie.  —  Amaurose.  —  Ces  deux  termes  expriment  l'un 
l'abaissement,  l'autre  l'abolition  de  la  faculté  visuelle.  Ils  repré- 
sentent le  symptôme  subjectif  commun  à  toutes  les  affections  ocu- 
laires dont  il  a  été  question,  qu'il  s'agisse  de  lésions  des'  mem- 
branes intra-oculaires ,  d'altérations  dans  la  transparence  des 
milieux  ou  de  troubles  de  la  réfraction. 

L'amblyopie  peut  donc  résulter  : 

!•  D'un  état  amétropique  de  l'œil  :  dans  ce  cas  particulier  les 
verres  correcteurs  y  portent  un  remède  suffisant  ; 

2*  D'un  défaut  d'exercice  prolongé  de  l'un  des  yeux  ou  d'un  dé- 
faut de  transparence  des  milieux  réfringents  ; 

3'  D'une  affection  des  membranes  intra-oculaires  ou  du  nerf 
optique. 

Dans  ces  deux  dernières  conjonctures,  l'amblyopie  représente  un 
symptôme  qui  réclame  la  plus  grande  attention,  car  il  s'agit  non- 
seulement  de  fixer  les  limites  compatibles  avec  le  service  militaire, 
mais  aussi  de  préciser,  autant  que  possible,  les  suites  prochaines  ou 
éloignées  du  mal  pour  en  tenir  juste  compte. 

A  cet  égard,  les  amblyopies  par  inactivité  fonctionnelle  forment 
un  groupe  bien  distinct  ;  elles  sont  faciles  à  reconnaître,  ne  ten- 
dent pas  à  s'aggaver,  s'améliorent  progressivement  au  contraire, 
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par  des  exercices  yisuels  soutenus  et  méthodiques.  Néanmoins  ra- 
baissement de  Facuité  est  ordinairement  assez  considérable  pour 
motiyer  et  Texemption  et  la  réforme,  lorsque  Toeil  droit  en  est  le 
siège  ;  s'agit-il  de  Tœil  gauche,  au  contraire,  comme  le  sujet  n'est 
pas  menacé  de  devenir  borgne,  nous  le  croyons  propre  au  service. 

L'amblyopié  amétropique   est  habituellement  unilatérale. 

Dans  un  second  groupe  se  rencontrent  les  affaiblissements  qui  ré- 
sultent d'opacités  siégeant  dans  les  milieux  réfringents.  Pour  en 
apprécier  la  gravité,  la  durée  et  Tissue,  il  est  indispensable  de  faire 
le  diagnostic  exact  de  la  cause  par  Téclairage  latéral  et  Téclairage 
au  miroir. 

Enfin,  dans  un  troisième  groupe,  figurent  les  amblyopies  d'ori- 
gine sensoriale  ;  comme  elles  sont  le  plus  souvent  progressives  et 
trop  fréquemment  incurables,  elles  nous  paraissent  devoir  exempter 
du  service  et  entraîner  la  réforme  après  un  temps  suffisant  d'ob- 
servation et  de  traitement. 

L'amblyopie  se  constate  et  se  mesure  avec  l'échelle  typogra- 
phique. 11  a  été  question  longuement  de  cette  opération  élémen- 
taire à  propos  de  V Acuité  de  la  vision  (p.  106). 

Toute  amblyopie  bien  constatée  qui  est  représentée  par  une 

acuité  visuelle  \  ou  au-dessous,  c'est-à-dire  qui  ne  permet  de  lire  un 

texte  ordinaire  ou  l'écriture  courante  qu'avec  difficulté,  nous  parait 
incompatible  avec  les  obligations  du  service  militaire,  lorsque  l'af- 
faiblissement existe  des  deux,  côtés.  Le  point  difGcile  est  de  se 
mettre  à  l'abri  de  la  simulation.  L'examen  opbthalmoscopique, 
dans  un  certain  nombre  de  cas,  révélera  une  cause  matérielle  soit 
du  côté  de  la  choroïde,  soit  du  côté  de  la  rétine,  soit  enfin  du 
côté  de  la  papille  ;  mais  trop  souvent  l'examen  sera  négatif,  sur- 
tout lorsqu'il  s'agit  d'affections  papillaires  au  début  de  leur  déve- 
loppement :  celles-ci  ne  sont  que  tardivement  appréciables  à 
l'ophthalmoscope,  surtout  quand  on  prend  pour  guide,  comme 
nous  l'avons  tant  recommandé,  cette  investigation  sévère  qui  con<» 
duit  à  ne  tenir  compte  que  de  lésions  nettes  et  bien  définies.  Pour 
ces  conjonctures  délicates,  le  moyen  qui  nous  a  le  mieux  réussi 
consiste  à  interroger  avec  soin  le  champ  visuel.  Dans  cette  voie  le 
simulateur  est  pris  au  dépourvu^  ne  sachant  quel  parti  prendre  il 
répond  juste;  si  le  champ  visuel  est  intact,  il  y  a  lieu  de  suspecter 
la  bonne  foi,  tant  la  relation  est  étroite  entre  les  affections  pa- 
pillaires et  les  altérations  du  champ  visuel. 
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Lorsque  Taffaiblissement  est  monoculaire,  on  aura  recours  aux 
épreuves  employées  pour  dépister  la  simulation  de  Tamaurose 
unilatérale. 

L'amaurose  double,  entraînant  une  incapacité  absolue  de  servir, 
ne  doit  être  mentionnée  ici  qu'au  point  de  vue  de  la  simulation. 
Le  plus  souvent  la  faculté  visuelle  n'est  pas  absolument  abolie; 
Tamaurotique,  considéré  à  bon  droit  comme  aveugle,  distingue  en- 
core pendant  très-longtemps,  toujours  même,  le  jour  de  la  nuit; 
on  doit  tenir  pour  suspect  tout  individu  qui,  placé  eu  face  d'une 
fenêtre  bien  éclairée  ou  à  proximité  d'une  lampe,  déclare  ne  rien 
voir. 

Dans  cette  question,  on  attribuait  autrefois  à  l'état  des  pupilles 
une  importance  diagnostique  fort  exagérée.  Il  était  établi  que  les 
yeux  amaurotiques  avaient  la  pupille  large ,  immobile  sous  l'ex- 
citation de  la  lurhière.  Cette  proposition  représente  dans  beau- 
coup de  cas  une  grosse  erreur.  Les  pupilles  dans  l'amaurose 
peuvent  rester  étroites,  les  iris,  contractiles  au  point  même  de 
produire  un  état  myotique.  Nous  nous  sommes  précédemment 
expliqué  sur  la  persistance  de  ces  actions  réflexes,  malgré  l'af- 
faiblissement ou  l'abolition  de  la  faculté  visuelle.  Il  en  résulte  que 
l'on  ne  doit  accorder  qu'une  valeur  tout  à  fait  secondaire  à  l'é- 
tat des  pupilles  dans  l'amaurose  double.  La  source  d'informa- 
tion la  plus  sûre  réside  dans  l'examen  ophthalmoscopique.  Lors- 
que la  faculté  visuelle  est  abolie  ou  restreinte  à  une  perception 
vague  qualitative  de  la  lumière,  il  arrive  bien  rarement  que  le 
miroir  n'en  révèle  pas  la  cause  par  des  altérations  nettes,  bien  défi- 
nies, soit  du  côté  de  la  macula,  soit  du  côté  de  la  papille.  Il  se  peut 
que  l'abolition  de  la  fonction  existe  durant  un  certain  temps  avant 
l'apparition  des  altérations  matérielles,  surtout  dans  les  cas  de  trau- 
matisme; mais  celles-ci  finissent  par  apparaître.  Tel  est  du  moins 
l'enseignement  qui  résulte  de  notre  observation  ;  sans  nier  l'amau- 
rose essentielle,  nous  sommes  conduit  à  la  croire  très-rare  et  sujette 
à  révision. 

La  simulation  de  l'amaurose  unilatérale  est  à  peu  près  la  seule  qui 
soit  tentée.  Autrefois,  aujourd'hui  encore,  comme  en  témoignent 
plusieurs  observateurs,  ainsi  qu'un  jugement  tout  récent  du  tribu- 
nal de  police  correctionnelle  d'Aix,  on  simulait  l'amaurose  mono- 
culaire en  provoquant  la  dilatation  de  la  pupille,  à  l'aide  de  pré- 
parations de  belladone  ou  d'atropine.  Ce  piège  grossier  ne  saurait 
plus  tromper  un  observateur  attentif.  La  dilatation  énorme  causée 
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par  Tatropine,  n'existe  jamais  dans  Tamaurose  double,  et  à  plus  ' 
forte  raison  dans  Famaurose  unilatérale.  Ici  la  pupille  est  le  plus 
souvent  normale,  elle  est  excitable  par  Faction  de  la  lumière  sur 
Tœil  sain,  ce  qui  n'arrive  pas  dans  la  paralysie  provoquée. 

Pour  constater  la  simulation  dans  les  cas  de  mydriase  provoquée^ 
notre  collègue  Lachronique,  médecin  principal  de  Tarmée,  a  tenté 
d'utiliser  les  propriétés  myotiques  de  la  fève  de  Galabar.  Il  soumit 
Tœil  suspect  à  Faction  de  cet  agent;  après  vingt  à  vingt-cinq  mi- 
nutes, la  pupille,  qu'une  vive  lumière  n'avait  pu  faire  contracter,  se 
resserra  d'une  façon  très-appréciable.  Il  conclut  à  une  mydriase 
provoquée,  se  fondant  sur  ce  fait  qu'une  paralysie  directe  ou  réflexe 
du  sphincter  de  Firis  n'est  pas  modifiée  par  l'action  de  la  fève. 
Malheureusement  pour  le  procédé,  il  n'en  est  pas  ainsi.  Dans 
l'un  des  mémoires  de  Donders,  il  est  question  d'un  cas  de  para- 
lysie du  moteur  oculaire  commun,  dans  lequel  la  fève  de  Cala- 
bar  fit  disparaître  momentanément  la  mydriase.  Nous  avons  con- 
staté plusieurs  fois  la  même  chose.  Aujourd'hui  encore,  nous 
avons  dans  nos  salles  au  Val-de-Grâce,  un  garde  républicain  qui 
est  atteint  d'une  paralysie  complète  de  l'accommodation  et  du 
sphincter  iridien.  Les  pupilles  sont  énormes;  sous  l'influence  de 
deux  carrés  de  papier  calabariné^  elles  font  place  en  20  ou  30 
minutes  à  un  véritable  état  myotique  qui  dure  plusieurs  heures. 

Un  certain  nombre  de  procédés  ont  été  conseillés  ou  appliqués 
pour  découvrir  la  simulation  de  Famaurose  unilatérale. 

De  Graefe  a  proposé  dans  ce  but  l'emploi  d'un  prisme  un  peu 
fort,  du  numéro  8  ou  10,  que  l'on  place  devant  Fœil  sain,  Farête 
tenue  horizontalement.  Appliquée  chez  une  personne  dont  les  yeux 
sont  sains,  ce  prisme  provoque  une  diplopie  verticale  ;  le  sujet  voit 
les  objets  doubles  ;  chez  le  simulateur  non  préparé  au  résultat,  il  en 
sera  évidemment  de  même,  tandis  que  chez  Famaurotique  yrai,  la 
vision  restera  simple.  L'auteur  a  employé  avec  succès  ce  procédé 
chez  une  jeune  fille  qui  simulait  une  amaurose  de  Fœil  droit  ;  on 
la  plaça  en  face  d'une  lampe  devant  laquelle  se  trouvait  un  prisme  ; 
elle  s'empressa  immédiatement  de  dire  qu'elle  voyait  deux  lampes, 
en  prenant  soin  de  décrire  minutieusement  les  déplacements  des 
deux  images  correspondants  aux  mouvements  du  prisme.  On  lui 
ferma  alors  Fœil  suspecté ,  et  elle  annonça  qu'on  venait  de  sup' 
primer  Fune  des  deux  images. 

Si  l'on  avait  quelque  raison  de  croire  que  le  simulateur  est  pré^ 
venu  de  la  signification  du  phénomène  des  doubles  images,  on 
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changerait,  la  direction  (l,u  prisime,  et  on  en  dirigerait  la  base  en 
dehors,  de  façon  à  provoquer  une  diplopie  horizontale,  que  l'œil 
tend  instinctivement  à  supprimer  par  un  mouvement  approprié 
dont  la  constatation  suffit  à  faire  reconnaître  la.  supercherie. 

G[.  de  Grsefe  (de  Halle)  a  récemment  modifié  cette  épreuve  par  les 
prismes  d'une  façon  qui,  combinée  avec  la  précédente,  rend  bien 
difficile  la   fraude,   fût-elle  secondée  par   une  imitiation  préa* 

«En, plaçant  le  prisme  comme  dans  Texpérience  précédente,  on 
provoque  une  diplopie  binoculaire;  en  le  disposant  de  telle  sorte 
que  Tarêt^  corresponde  au  diamètre  horizontal  de  la  pupille,  on 
obtient  deux  imagos  superposées,  dont  Tune  est  vue  binoculaire- 
nient,  et  l'autre  monoculaire.  Quelque  parti  que  veuille  prendre  le 
simulateur,  soit  de  déclarer  qu'il  voit  toujours  deux  images,  soit 
d'affirmer  qu-il  n^en  voit  qu'une,  il  suffit  de  déplacer  le  prisme  par 
des  mouvements  imperceptibles,  de  façon  à  couvrir,  puis  à  décou- 
vrir la  moitié  de  la  pupille,  c'est-à-dire  à  supprimer,  puis  à  rétablir 
les  images  doubles  pour  défier  la  fraude.  » 

L'épreuve  par  les  prismes,  qui  e^t  d'une  exécution  simple,  rapide» 
d'une  application  commode,  nous  parait  être  iin  moyen  d'informa- 
tion digne  de  toute  recommandation.  A.  de  Grâefe  rapporte,  à  l'ap- 
pui de  son  procédé,  l'observatiqn  d'un  soldat  blessé  chez  lequel 
une  balle  avait  eiffleuré  la  tempe  gauche,  et  qui  prétendait  être 
complètement  aveugle  de  ce  côté.  Ce  soldat  avait  été  examiné  déjà 
plusieurs  fois,  et  connaissait  la  signification  de  la  diplopie  provo- 
quée par  la  méthode  de  H.  de  Graefe;  il  était  sorti  victorieux  do 
toutes  les  épreuves  auxquelles  on  l'avait  soumis,  jusqu'au  moment 
oif.  l'auteur  parvint,  par  la  modification  apportée  au  procédé  pri- 
mitif, à  le  prendre  en  défaut.  Le  simulateur  découvert  accusa  sa 
supercherie. 

Le  docteur  Fiés,  médecin  hollandais,  a  imaginé  pour  reconnaître 
la  simiulation  de  l'amaurpse  monoculaire,  un  appareil  très-sim- 
ple, fondé  sur  les  lois  de  la  catoptrique,  et  qui  permet  de  faire 
voir  du  côté  opposé  à  l'œil  qui  regarde  l'image  d'un  petit  objet 
réfléchi  par  un  miroir  plan. 

Dans  une  boîte  eu  bois  carrée  TT,TT'  de  8  centimètres  dé  hau- 
teur, sont  disposés  verticalement  deux  miroirs  m,  m!  inclinés,  et  for- 
mant entre  eux  un  angle  de  120*  [fig.  60).  Cette  boîte  est  fermée  en 
haut  par  un  verre  dépoli  qui  ne  permet  pas  de  voir  les  objets  qui  s'y 
trouvent,  sans  toutefois  nuire  à  l'éclairage.  Sur  la  paroi  T'  T'  se 
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trouvent  deux  trous  à  travers  lesquels  les  deux  yeux  peuvent  se  di- 
riger vers  les  miroirs. 

Deux  objets  faciles  à  reconnaître  tels,  par  exemple,  que  deux 
figures  de  caries  à  jouer  G,  C'sont  placés  dans  la  petite  caisse  en 
dehors  des  lignes  de  mire.  On  fait  regarder  l'individu  dont  on  veut 
interroger  la  vision  par  les  deux  trous  qui  servent  d'oculaires. 
L'image  de  l'objet  C  se  réfléchira  sur  le  miroir  m''  et  viendra 


Fig.  60.  —  Appareil  dn  Fiés  pour  découvrir  l'amsuraae  unilalérile  simulée. 

impressionner  l'œil  D.  Si  cet  œil  suspect  est  sain,  il  verra  cette 
image  en  F,  point  situé  du  côté  opposé.  Le  simulateur  jugeant 
instinctivement  que  l'image  G,  de  l'objet  C,  vue  à  droite,  doit 
ôtre  aperçue  par  l'œil  droit,  dira  que  c'est  cette  image  qu'il  ne  voit  ■ 
pas  et  trahira  ainsi  sa  supercherie.  Fiés  s'est  servi  plusieurs  fois  de 
son  instrument  avec  succès.  Il  peut  rendre  de  bons  services,  mais 
à  condition  que  le  simulateur  ne  connaisse  pas  le  piège  à  l'avance. 
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Sous  ce  rapport  il  offre  beaucoup  moins  de  garantie  que  les  procé- 
dés de  Graefe. 

Em.  Javal  a  proposé,  pour  s'assurer  de  l'état  de  la  vision  bino- 
culaire un  procédé  très-simple  qui  peut  être  utilisé  dans  le  même 
but,  et  qui  consiste  à  interposer  un  petit  corps  opaque,  comme 
une  règle,  un  crayon,  sur  le  trajet  de  l'axe  visuel  de  l'œil  sain  peh- 
dant  la  lecture  ;  le  plus  souvent  les  simulateurs  sont  pris  au  dé- 
pourvu et  lisent  les  lettres  que  la  règle  ne  laisse  visibles  que  pour 
l'œil  amauro tique.  Notre  collègue  Cuignet  a  conseillé  une  épreuve 
qui  diffère  peu  de  la  précédente.  Ces  moyens  sont  bons  ;  ils  nous 
ont  rendu  fréquemment  des  services.  Dans  la  pratique  nous  les 
utilisons  de  la  façon  suivante  [fig.  61)  :  les  caractères  d'imprimerie 
sont  remplacés  par  une  série  linéaire  de  points  noirs,  portant  des 
numéros  d'ordre.  Cette  série  de  points  est  tenue  par  l'observateur 
sous  les  yeux  de  l'observé,  à  la  distance  de  la  vision  distincte,  et  de 
telle  façon  qu'on  puisse  la  voir  en  même  temps  que  la  direction  du 
regard  du  sujet. 

On  commande  alors  de  fixer  avec  les  deux  yeux  un  point  de  la 
série,  le  point  7,  par  exemple.  Il  répondra  qu'il  le  voit  distincte- 
ment. On  passera  alors  devant  les  yeux  un  objet  peu  volumineux, 
comme  un  crayon,  un  porte-plume,  le  manche  de  l'ophthal- 
moscope,  etc.,  en  lui  demandant  s'il  continue  à  voir  tous  les  points 
noirs.  S'il  répond  :  oui,  la  supercherie  est  certaine;  s'il  répond  non, 
on  lui  demande  quel  est  le  point  caché,  et  on  recherche  par  la  di- 
rection du  regard  et  par  la  situation  de  l'objet  interposé,  quel  est 
l'œil  dont  la  vision  est  abolie  ou  interceptée.  11  est  indispensable 
que  l'objet  ne  soit  pas  rapproché  de  la  ligne  de  mire  au  point  de 
couvrir  à  la  fois  les  deux  lignes  visuelles,  comme  il  arrive  dans  la 
situation  C  Une  position  intermédiaire,  en  C,  par  exemple,  est 
commode  et  satisfaisante. 

Le  docteur  Léopold  Kugel  a  conseillé  encore,  dans  le  même  but, 
déplacer  devant  les  yeux  des  verres  foncés,  dont  l'un  opaque  est 
mis  devant  l'œil  sain.  Lorsque  les  deux  yeux  sont  bons,  on  ne  s'a- 
perçoit pas  du  verre  opaque;  par  conséquent  le  simulateur  non  pré- 
venu lira  avec  l'œil  soi-disant  amaurotique.  Pour  que  ce  moyen 
réussisse,  il  faut  que  les  deux  verres  soient  mis  simultanément  de- 
vant les  yeux  et  que  le  verre  opaque  ne  se  distingue  pas  de  l'autre. 

Les  indications  qui  précèdent  ne  donnent  qu'une  idée  fort  in- 
complète du  luxe  de  procédés  imaginés  pour  découvrir  la  simula- 
tion de  l'amaurose  unilatérale.  Chacun  s'est  donné  libre  carrière  ! 
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Et  pourtant  là  n'est  pas  la  vraie  difficulté,  puisque  dans  la  grande 
majorité  des  cas,  la  perte  de  la  faculté  visuelle  se  révèle  par  des 
altérations  matérielles  suffisantes  pour  établir  le  diagnostic. 

S'assurer  qu'un  conscrit  est  ou  n'est  pas  borgne  sera  toujours 
chose  bien  facile,  mais  il  n'en  est  plus  de  même  s'il  s'agit  de  con- 
stater l'existence  et  le  degré  d'une  amblyopie.  A  cet  égard,  la  plu- 
part des  procédés  conseillés  contre  l'amaurose  simulée  pourraient 
conduire  à  l'erreur.  Par  exemple.  Un  conscrit  est  hypermétrope; 


^i^.  61 .  —  Procédé  destiné  k  constsisr  U  réalité  de  I'e 
l'aïublyopie  uniUtértIc. 

il  déclare  de  bonne  foi  n'y  pas  voir  d'un  ceil.  On  le  soumet  à  l'é- 
preuve (les  miroirs  de  Fiés,  du  prisme  de  de  Grfefe,  etc.  ;  il  répond 
de  façon  à  convaincre  qu'il  y  voit  des  deux  yeux,  ce  qui  prouve  non 
pas  qu'il  est  un  simulateur,  mais  bien  que  les  objets  éclairés  ou 
leurs  images  qu'il  a  été  appelé  à  fixer,  étaient  assez  grands  pour 
être  vus  par  le  mauvais  œil.  De  là  la  nécessité  de  n'employer  que 
des  objets  dont  les  dimensions  soient  en  rapport  avec  le  degré 
d'acuité  visuelle  que  nous  avons  jugée  indispensable. 


Aia  OPTOJIÉTRIE. 


CHAPITRE  XII 

DU  DIAGNOSTIC  DIFFÉHENTIEL  DES  AFFECTIONS  INTRA-OCÙLAIRtS. 

Je  me  propose  dans  ce  dernier  chapitre  de  tracer  sommairement 
la  marche  générale  qu'il  faut  suivre  pour  arriver  ad  diagnostic  des 
affections  oculaires,  dont  il  a  été  question  dans  ce  travail.  Cette 
marche  doit  toujours  être  méthodique  et  fondée  sur  une  série  d'é- 
preuves qui  se  succéderont  dans  Tordre  suivant  : 

l**  Détermination  de  Vacuit  évisuelie. — Après  l'examen  d'ensemble 
qui  renseigné  sur  l'inclinaison  des  axes  visuels,  sur  l'état  de  la  pu- 
pille, des  voies  lacrymales,  etc.,  la  première  épreuve  consiste  à  dé- 
terminer monoculairement  l'acuité  visuelle. 

Toutes  les  fois  que  Taccommodation  ne  fonctionne  pas  pour  une 
raison  quelconque,  paralysie  provoquée  ou  spontanée,  presbytie,  etc. 
il  est  indispensable,  dans  celte  détermination,  de  placer  le  sujet 
à  une  distancé  minimum  de  15  pieds,  et  de  ne  faire  viser,  par 
conséquent,  que  les  numéros  de  l'échelle  plus  élevés  que  IS.  A 
défaut  dVxhelle,  on  pourra  se  servir  de  caractères  typographiques 
approximativement  équivalents. 

Admettons,  pour  fixer  les  idées,  que  l'on  obtienne  :  S  =  ^. 

Cette  diminution  de  l'acuité  visuelle  peut  être  provoquée  : 

Soit  par  un  état  amétropique  ; 

Soit  par  un  défaut  de  transparence  des  milieux  ; 

Soit  par  une  incapacité  sensoriale. 

2°  Épreuve  avec  le  trou  d'épingle.  —  Cette  épreuve  servira  à  faire 
reconnaître  s'il  s'agit  d'un  trouble  de  la  réfraction.  Dans  ce  cas,  la 
vision  est  améliorée,  les  caractères  sont  vus  plus  noirs  ;  dans  le  cas 
contraire,  le  trouble  augmente  considérablement.  Il  importe  moins 
pour  la  valeur  de  l'épreuve  de  mesurer  l'étendue  de  ces  différences 
que  d'en  bien  constater  la  réalité. 

L'expérience  se  fait  à  l'aide  d'un  trou  d*épingle  percé  dans  une 
carte  à  jouer  ou  dans  une  carte  de  visite.  On  recommande  au  sujet 
de  fixer  les  tableaux  de  l'échelle  à  une  distance  de  4  ou  5  pieds, 
d'abord  à  l'œil  nu,  puis  à  travers  ce  trou,  et  on  répète  plusieurs 
fois  l'essai  à  titre  de  contrôle.  Un  certain  nombre  de  personnes  ne 
savent  pas  se  servir  de  ce  petit  écran  percé;  on  en  est  averti  par 
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leur  réponse  :  elles  déclarent  ne  rien  voir.  Dès  lors,  il  est  indiqué 
de  leur  faire  \iser  d'abord  la  flamme  de  la  lampe  qui,  en  raison  de 
son  éclat,  sollicite  davantage  le  regard  et  l'aide  à  se  placer  dans 
une  bonne  direction.  On  peut  encore  aussi  cette  expérience  préala- 
ble avec  Toeil  sain,  lorsqull  n'y  a  qu'un  œil  malade.  , 

L'examen  par  le  trou  d'épingle  n'a  de  valeur  qu'autant  que  Tamé- 
tropie  est  simple  ;  si  elle  est  compliquée  d'une  diminution  de  l'acuité 
visuelle  tenant  à  toute  autre  cause^  il  est  clair  que  l'épreuve  ne  peut 
être  que  douteuse  ou  contradictoire. 

3°  Épreuve  par  les  verres  correcteurs. — C'est  pourquoi  il  est  utile, 
dans  tous  les  cas,  de  recourir  à  l'essai  par  les  verres  correcteurs.  A 
cet  efiPet^  le  malade,  maintenu  à  la  même  distance  de  5  pieds,  fixe 
les  caractères  de  l'échelle,  d'abord  à  l'œil  nu,  puis  avec  l'œil  armé 
d'un  verre  alternativement  convexe  et  concave  et  d'un  numéro  faible, 
24,  36,  48,  par  exemple.  La  vision  sera  améliorée  par  le  verre  con- 
vexe, s'il  s'agit  d'un  hypermétrope,  et  par  le  verre  concave,  s'il 
s'agit  d'un  myope,  ici  encore,  le  degré  de  l'amélioration  importe 
beaucoup  moins  que  sa  constatation,  puisque  le  verre  correcteur 
n'est  pas  a|)proprié  au  cas  particulier.  11  importe  de  n'employer  q(ié 
les  numéros  faibles,  surtout  lorsqu'il  s'agit  de  verres  convexes,  parce 
que  des  numéros  un  peu  élevés  dépasseraient  souvent  le  degré  de 
l'hypermétropie  manifeste,  et  par  ce  fait  augmenteraient  le  trouble 
visuel  au  lieu  de  la  diminuer  et  occasionneraient  ainsi  une  erreur 
de  diagnqstic. 

L'épreuve  par  les  verres  sphériques  faibles,  par  cela  qu'elle  aug- 
mente l'éclairage  au  lieu  de  le  diminuer,  comme  le  trou  d'épingle, 
convient  à  tous  les  cas  et  révèle  l'existence  de  l'amétropie,  même 
lorsqu'elle  est  compliquée  d'une  autre  affection,  à  la  condition  ce- 
pendant que  la  diminution  de  l'acuité  visuelle,  qui  en  est  la  consé- 
quence, permette  encore  de  distinguer  les  plus  gros  caractères  de 
l'échelle. 

Cette  épreuve  confirme  les  résultats  fournis  par  l'examen  avec  le 
trou  d'épingle  ;  elle  fournit  en  outre  un  élément  nouveau  au  dia- 
gnostic puisqu'elle  permet  de  s'assurer  s'il  s'agit  d'une  myopie  ou 
d'une  hypermétropie. 

4"*  Épreuve  par  le  miroir  oculaire. — L'examen  au  miroir  doit  être 
alors  pratiqué  pour  confirmer  le  diagnostic. 

On  sait  que  l'œil  hypermétrope  fournit  une  image  droite  et  vir- 
tuelle, qui  ne  se  produit  pas  avec  l'œil  emmétrope,  à  moins  qu'il 
ne  soit  adapté  pour  les  rayons  parallèles.  Et  de  même  l*œil  myope 
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fournit  une  image  distincte,  renversée  et  réelle,  à  la  condition  tou* 
tefois  que  le  degré  de  Tamétropie  soit  au  moins  égal  à  ^  • 

5*  Épreuve  par  Voptomètre.  —  Le  diagnostic  des  états  amétropi- 
ques,  parvenu  à  ce  point,  est  enfin  complété  par  Topto  mètre,  qui 
non-seulement  doit  confirmer  Texistence  de  Tanomalie,  mais  en- 
core en  préciser  la  forme  et  le  degré. 

Si«  par  Taspeçt  de  la  papille,  ou  tout  autre  signe,  on  soupçonne 
Texistence  de  Tastigmatisme,  on.  aura  également  recours  à  Topto- 
mètre  en  substituant  le  système  de  lignes  parallèles  aux  caractères 
typographiques. 

Enfin  cet  instrument,  appliqué  à  la  détermination  du  puncivm 
proximum^  renseignera  sur  Texistence  des  troubles  de  la  réfraction 
facultative,  paralysie  provoquée  ou  morbide,  presbytie,  etc. 

Admettons  que,  dans  le  cas  pris  pour  exemple,  les  épreuves  pré- 
cédentes aient  démontré  qu'il  n'existe  point  de  trouble  préjudicia- 
ble de  la  réfraction,  on  est  en  droit  d'en  conclure  que  l'affaiblisse- 
mentde  l'acuité  visuelle  résulte  soit  d'un  trouble  dans  la  transparence 
des  milieux,  soit  d'une  incapacité  sensoriale. 

6*  Épreuve  par  r  éclairage  latéral. — L'éclairage  latéral  donnera  des 
renseignements  précis  sur  l'état  de  la  transparence  de  l'hémisphère 
antérieur  du  globe. 

L'éclairage  au  miroir,  tout  en  confirmant  l'existence  des  opa- 
cités siégeant  en  avant,  permettra  d'apprécier  le  degré  de  transpa* 
rence  du  corps  vitré,  la  présence  d'opacités  fixes  ou  mobiles  dans 
sa  masse,  et  enfin  de  constater  l'existence  d'un  décollement  de  la 
rétine. 

7"  Examen  ophthalmoscopique.  —  Si  l'exploration  par  l'éclairage 
latéral  et  le  miroir  est  négative,  on  peut  conclure  par  exclusion  que 
le  déficit  constaté  au  début  de  l'examen  dans  l'acuité  de  la  vision 
est  dû  à  une  incapacité  sensoriale.  C'est  alors  seulement,  c'est-à- 
dire  au  moment  de  confirmer  par  une  constatation  directe  l'exac- 
titude du  diagnostic  établi  par  voie  d'exclusion,  que  doit  inter- 
venir l'examen  ophthalmoscopique  proprement  dit.  Il  n'y  a  pas 
de  voie  plus  périlleuse,  plus  sujette  à  l'erreur,  plus  féconde  en  illu- 
sions, que  celle  qui  consiste,  un  malade  étant  donné,  à  appliquer 
tout  d'abord  l'ophthalmoscope.  La  plupart  du  temps  il  ne  révélera 
rien.  C'est  alors  que  les  moindres  écarts  physiologiques  du  côté 
de  l'aspect  de  la  choroïde,  de  la  papille,  et  surtout  des  vaisseaux 
de  la  rétine,  prennent,  dans  le  jugement  déjà  troublé  de  l'observa- 
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teur  novice,  une  importance  qu'ils  n'ont  pas  et  conduisent,  soit  à 
une  erreur,  soit  à  un  de  ces  diagnostics  vacillants  qui  n*inspirent 
confiance  ni  à  ceux  qui  les  posent,  ni  à  ceux  qui  les  apprécient. 

Pour  échapper  à  cet  écueil,  il  faut  finir  et  non  commencer  par 
Texamen  ophthalmoscopique. 

Les  affections  de  la  choroïde  et  de  la  rétine  se  traduisent  géné- 
ralement par  des  altérations  faciles  à  reconnaître,  mais  il  n'en  est 
plus  de  même  des  lésions  de  la  papille.  Sa  couleur,  son  volume,  la 
netteté  de  son  contour,  les  excavations  dont  elle  est  le  siège  ;  le  vo- 
lume, la  couleur,  l'éclat,  le  mode  de  distribution  des  vaisseaux  qui 
en  émergent,  représentent  autant  de  signes  qui  s'écartent  bien  peu 
de  certaines  variétés  physiologiques,  surtout  lorsque  le  mal  est  au 
début. 

Il  en  est  de  même  du  volume  des  vaisseaux  rétiniens. 

Pour  ces  motifs,  on  ne  doit  se  prononcer  sur  ces  points  qu'avec 
la  plus  grande  circonspection,  ^et  se  faire  une  loi  de  rechercher 
attentivement,  dans  tous  ces  cas,  quel  est  l'état  du  champ  vi- 
suel. 

8**  Examen  du  champ  visuel.  —  Le  champ  visuel  interrogé,  soit 
avec  les  doigts,  soit  avec  la  feuille  de  papier,  soit  au  tableau,  devra 
donc  le  plus  souvent  sanctionner  le  diagnostic  dicté  par  l'ophthal- 
moscope  ;  dans  certains  cas  rares,  il  révélera  la  présence  de  sco- 
tomes  non  justifiés  par  des  altérations  appréciables  au  miroir, 
et  par  conséquent  l'existence  soit  d'altérations  trop  délicates  pour 
nos  moyens  d'investigation,  soit  de  points  torpides  de  la  rétine 
sans  lésion  organique. 

La  diminution  de  l'acuité  visuelle  existe  fréquemment  sans  alté- 
rations organiques  appréciables  et  sans  altération  du  champ  vi- 
suel; il  en  est  ainsi  dans  l'état  amblyopique  qui  complique  si  sou- 
vent l'hypermétropie  et  qui  résulte  d'un  défaut  d'exercice  longtemps 
prolongé. 

La  même  cause  provoque  des  résultats  analogues  chez  les  su- 
jets qui  sont  myopes  d'un  œil  et  très-peu  myopes,  ou  emmétropes 
ou  hypermétropes  de  l'autre.  L'œil  myope,  mieux  approprié  aux 
exercices  de  la  vision  rapprochée,  sert  exclusivement  pour  les  be- 
soins ordinaires  de  la  vie,  et  l'autre,  par  ce  fait,  devient  de  plus 
en  plus  amblyope,  et  par  conséquent  de  moins  en  moins  apte  à 
concourir  à  la  vision  distincte,  exactement  comme  chez  l'hyper- 
métrope. 

Lorsque  la  diminution  de  l'acuité  visuelle  est  occasionnée  à  la 
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fois  par  un  état  amétropique  et  par  une  incapacité  seneoriale,  il  est 
indiqué  de  déterminer  la  part  des  deux  influences  :  !<"  par  la  mesure 
dii  vice  de  réfraction  soit  avec  Toptomètre,  soit  avec  les  verres  cor- 
recteurs, en  prenant  le  soin  de  choisir  des  caractères  typographiques 
dont  la  grandeur  et  Téclat  soient  en  rapport  avec  raffaiblissement 
de  la  faculté  visuelle  ;  2""  par  une  seconde  détermination  de  Tacuité 
visuelle,  l'œil  étant  armé  de  son  verre  correcteur. 


TABLE  DES   MATIÈRES 


•  .t  i 


PREMIERE  PARTIE 


OPHTHALMOSCOPIE 


CHAPITRE  PREMIER 

Des  méthodes  d'éclairage  artificiel  de  l'oeil 1 

Article    I.  —  De  réclairage  oblique  ou  latéral 1 

Article  IL  ~  De  l'éclairage  au  miroir  ou  éclairage  ophthalmoscopique  propre- 

—  ment  dit 4 

—  10  Historique  de  cette  méthode , 4 

—  2©  Découverte  de  Tophtlialmoscope  par  Helmlioltz 7 

CHAPITRE  n 

Perfectionnements  de  l'éclairage  ophthalmoscopique ]  I 

Article  I.  —  Des  divers  modes  d'éclairage il 

—  1«  Éclairage  par  des  rayons  parallèles. il 

—  2»  Éclairage  par  des  rayons  soit  convergents^  soit  divergents.. . .  12 

—  a.  Rayons  convergents 12 

—  6.  Rayons  divergents , 14 

-->  c.  Rayons  modiflés  dans  leur  marche  par  l'interposition  d'une 

—  lentille  biconvexe 16 

Article  II.  —  Des  procédés  employés  pour  voir  distinctement  le  fond  de  l'œil.  18 

—  Marche  des  faisceaux  lumineux  de  retour  dans  les  diverses  formes 

—  d'amétropie 20 

^  L'observateur,  pour  y  voir>  doit  toujours  être  placé  sur  le  trajet 

—  des  faisceaux  lumineux  de  retour 21 

—  Conditions  dans  lesquelles  le  fond  de  l'œil  est  visible  avec  le  ré- 

—  tlecteur  seul  : 

—  a.  Chez  l'emmétrope 22 

—  6*  Chez  Thypermétrope 23 

—  c.  Chez  le  myope 23 

—  Procédé  par  l'image  droite. 24 

—  Procédé  par  l'image  renversée...... .., 26 

De  l'influence  de  l'état  de  la  vision  de  l'observateur  sur  l'obser- 

— ^                 va  tion  ophthalmoscopique 31 

'-^  De  l'étendue  du  fond  de  l'œil  accessible  à  l'exploration  ophthal- 

moscopiquCé ■.»....b  .h...«^.. 32 

31 


fc^ 


48^  TABLE  DES  MATIÈRES. 

Article  II.  —  Grossissement  obtenu  dans  l'exploration  ophthalinoscopique 32 

—  De  l'éclat  de  l'image  ophthalmoscopique 33 

CHAPITRE  m 

Des  différents  ophtralmosgopbs. ', 35 

Article  I.  —  Ophthalmoscopes  mobiles 36 

—  Ophthalmoscope  de  Helmholti 36 

—  Ophthalmoscopes  à  réflecteur  Goncaye 37 

—  Ophthalmoscope  binoculaire  de  Giraud-Tenlon 38 

—  —        deL4iurence 42 

Article  II.  —  Ophthalmoscopes  fixes 41 

^  Ophthalmoscope  de  Ruete 44 

—  —  de  Von  Hasner 45 

—  —  deLiebreich 45 

—  —  de  Follin  et  Nachet 46 

—  —  de  Galezowski 47 

Article  III.  —  Ophthalmo-microscope 48 

Article  Vf.  —  Ophthalmoscope  micrométrique 48 

Article    V.  —  Photographie  ophthalmoscopique .50 

CHAPITRÉ  IV 

Des  règles  a  soitrÉ  pendant  l'examen  ophthalmoscopique 51 

Article     I.  —  Éclairage 51 

Article   IL  —  État  de  l'œil  observé 53 

Article  III.  —  Altitude  de  l'observateur 55 

Article  IV.  —  Marche  méthodique  de  l'examen  ophthalmoscopique.     56 

—  a.  Dans  l'examen  par  l'image  renversée 58 

—  6.  Dans  l'examen  par  l'image  droite 63 

—  OËil  artificiel  destiné  aux  exercices  ophthalmoscopiques 64 

CHAPITRE  V 

De  la  DfttBRMlNATION  DB  LA  RÉFRACTION  FIXE  DE  L'OEIL  A  l'aIDE  DU  REFLECTEUR. ...  67 

CHAPITRE  VI 

Applications  de  l'éclairage  artificiel  au  diagnostic  des  maladies  de  l'hémi- 
sphère ANTÉRIEUR  DU  GLOBE  OCULAIRE 71 

I.  Cornée , 71 

11.  Cristollin 72 

IIK  Iris  et  bord  pupliiaire 75 

CHAPITRE  VII 

Du  champ  visuel 76 

Article    t.  —  Détermination  du  champ  visuel 80 

Article  II.  —  Altérations  du  champ  visuel  d'origine  sensoriale 84 

—  I.  Hémiopie 84 


TABLE  DES  MATIÈRES.  483 

Article  IL—  IL  Rëtréciasemenls  eentripètes  ou  centrifuges  du  champ  visuel.. .      as 

—  1X1.  Scotomes  du  champ  visuel 89 

—  IV.  Daltonisme 90 

—  V.  Phosphènes,  images  entoptiques 93 

Article  III.  —  Altérations  du  champ  yisnel  par  AéÊtni  de  transparence  de  l'ap- 

—  pareil  de  réfraction 95 

—  Mouches  fixes 96 

—  Mouches  volantes  physiologiques 97 

—  Spectre  globulaire  isolé 98 

—  Spectre  muco-lacrymal 99 

—  Spectre  étoile  du  cristallin 100 

—  Mouches  volantes  pathologiques 101 

—  Arbre  vasculaire  de  PurlLinge «...  103 

CHAPITRE  VIII 

De  l* acuité  de  la  vjsion .*.     106 

Des  échelles  ttpographiqurs 107 

Détermination  DE  l'acuité  VISUELLE ,..,  UO 

CHAPITRE  IX 

Maladies  du  corps  vitré 113 

Article   I.  —  Anatomie 112 

Article  II.  —  Inflammation  du  corps  vitré 115 

—  Causes 116 

—  Procédé  d'exploration 117 

—  SymptAmes 117 

—  Traitement 119 

Article  III .  —  Ramollissement.  Corps  flottants  du  corps  vitré  • 1 20 

—  Ramollissement  simple  (synchysis  simple) 1 30 

—  Ramollissement  composé  (synchysis  composé,  synchysis  étin- 

—  celant) 123 

Article  IV.  Cysticerques  du  corps  vitré.. 132 

CHAPITRE  X 

Des  variétés  physiologiques  de  l'image  oprthalhosCopique.  •....*... 135 

Article    I.  —  Aspect  de  la  choroïde 136 

Article  II.  —  Aspect  de  la  rétine ..  139 

Article  III.  —  Aspect  de  la  tache  Jaune 139 

Article  lY.  —  Aspect  de  la  papille  optique 141 

Article    y.  —  Aspect  des  vaisseaux  de  la  rétine <..».. 149 

Article  VI.  —  Opacités  physiologiques  de  la  rétine 152. 

CHAPITRE  XI 

Maladies  DE  la  choroïde. ..• i 1^3 

Article     I.  —  Anatomie i «  * 1&3 

Article  II.  —  Choroldite  congestlve » « ^    16^ 


484  TABLE  DES  MATIÈRES. 

Article  in.  —  Ctaoroildite  chronique  simple: ISO 

—  Procédé  d*exploration 161 

^  Signes  ophthalmoscopiques ..: 161 

—  Signes  fonctionnels 166 

—  Complications.. ♦.,.... , ., — ,  168 

—  Causes 168 

—  Diagnostic 169 

—  Marche.  Pronostic.  Traitement 171 

Article  IV.  —  Choroldite  staphylô;mateuse .• ^ 172 

—  Procédé  d*expIoration 172 

—  Signes  ophthaimoscopiques....... 172 

•^  Signes  fonctionnels 177 

—  Nature  et  mode  de  développement  de  la  choroldite  staphylôma- 

—  teuse 180 

-^  Causes 185 

—  Diagnostic 186 

-^  Pronostic  et  traitement - 187 

'  Article   ? .  —  Blessures.  Hémorrhagies  de  la  choroïde. ...«.» 189 

Article  YI   —  Anomalies  de  la  choroïde f  91 

CHAPITRE  XII 

Maladies  de  la  rétink 192 

Article    I.  —  Anatomie 192 

Article  II. -^  Décollement  de  la  rétine 198 

—  Causes 198 

_  Anatomie  pathologique ; 199 

^  Procédé  d'exploration 199 

^  Signes  ophthalmoscopiques 200 

-=■  Signes  fonctionnels • 202 

—  Diagnostic 204 

^  Marche.  Durée 205 

—  Traitement 207 

Article  III.  —  Hypérhémie  rétinienne. . . , . .  209 

Article  IV.  —  Œdème  de  la  rétine 211 

—  Procédé  d'exploration 211 

—  Signes  ophthalmoscopiques 211 

—  Signes  fonctionnels ••;** ^^^ 

—  Diagnostic 213 

—  Causes  et  traitement '..  . .  .'. .  214 

Article   V.  —  Apoplexie  rétinienne 215 

—  Procédé  d'exploration ^.  215 

—  Signes  ophthalmoscopiques 215 

—  Signes  fonctionnels 216 

—  Causes  et  traitement 217 

Article  VI.  —  Rétinite  chronique : 217 

—  Anatomie  pathologique 218 

—  Procédé  d'exploration 222 

—  Signes  ophthalmoscopiques 222 

—  Signes  fonctionnels 223 

—  Diagnostic 226 

—  Formes  de  la  rétinite... .i ...»..»».... 290 


TABLE  DES  MATIERES.  485 

Article   ?II.  —  Rétinite  albuminariqoe .  230 

Article  VIII.  —  Rétlnlte  syphilitique 234 

Article     IX.  —  Rétinite  périfasculaire 236 

Article      X.  —  Rétinite  glucosurique 238 

Article     XI.  —  Rétinite  leucémique 239 

Article    XII.  —  Rétinite  pigmentaîre 239 

—  Signes  ophthalmoscopiques 242 

—  Signes  fonctionnels 242 

CHAPITRE  XIII 

Maladies  du  nerf  optique 244 

Article     I.  —  Anatomie 244 

Article    II.  —  Hypérhémie.  Anémie  de  la  papille 246 

Article  III.  —  Embolie  de  l'artère  centrale w 246 

—  Procédé  d'exploration 247 

—  Signes  ophthalmoscopiques 247 

Article  IV.  -  Névro-rétlnite 249 

—  Procédé  d'exploration 251 

—  Signes  ophthalmoscopiques 251 

—  Signes  fonctionnels 2S3 

—  Causes 254 

—  Traitement : 256 

Article  V.  —  Névrite  optique  et  atrophie  de  la  papille 256 

—  Causes...'. 256 

—  Anatomie  pathologique 263 

—  Signes  ophthalmoscopiques *. 264 

—  Signes  fonctionnels 266 

—  Marche.  Traitement 267 

Article  VI.  —  Excavation  pathologique  de  la  papille 268 

—  Causes 269 

—  Procédé  d'examen 270 

—  Signes  ophthalmoscopiques 270 

—  Signes  physiologiques .* 272 

—  Diagnostic 274 

—  Pronostic.  Traitement : 275 

Article  VIL  —  Pigmentation  du  nerf  optique 275 

Article  VIII.  —  Anomalies  du  nerf  optique 277 

—  Talile 279 


481}  TABLE  DES  MATIÈRES. 


DEUXIEME  PARTIE 

OPTOMÉTRIE 

PREMIÈRE  SECTION 

DO   POUVOIR   RÉFRINGENT  DE  l'œIL  NORMAL  OU  DIOPTRIQUB   PHYSIOLOGIQUE. 

CHAPITRE  PREMIER. 

Du  POUVOIR  RÉFRINGENT  FIXE 279 

Article   I.  —  Éléments  de  l'appareil  de  réfractioD  de  T œil 280 

Article  II.  —Aberration  de  sphéricité 282 

Article  m.-* Aberration  de  réfranglbillté 283 

CHAPITRE  IL 

De  la  faculté  d'accommodation  de  l'oeil  ou  du  pouvoir  RÉFRINGENT  FACULTATIF. .  ',      284 

Article,   I.  —  Des  changements  opérés  dans  l'e'tatde  l'œil  pendant  Taccommo- 

dation 285 

Article,  II.  —  Du  mécanisme  et  des  agents  de  l'accommodation 291 

Article  III.  —  De  l'amplitude  de  l'accommodation 296 

Article  IV.  —  Optomètres ' 297 

—  Expérience  db  Seheiiier 297 

—  Expérience  de  Th.  Young 299 

—  Expérience  de  Helmhollz 299 

—  Optomètre  de  Maurice  Perrin  et  Mascart 301 

Article  Y.  —  Des  rapports  de  l'accommodation  avec  la  convergence  des  lignes 

visuelles 309 

Article  VI.  -^  De  Tévaluation  du  pouvoir  d'accommodation 311 

DEUXIÈME  SECTION 

DBS  TROURLBS  du  pouvoir  RÉPRINGRNT  DE  L'OEIL  OU  DIOPTRIQUB  PATHOLOGIQUE 314 

CHAPITRE  in. 

ÉVALUATION  DBS  TROUBLES  DE  LA  RÉFRACTION  FIXE 3l5 

CHAPITRE  IV. 

Myopie 321 

Article   I.  —  Des  difTérentes  formes  de  myopie 321 

—  i4.  Myopie  normale 32i 

—  B,  Myopie  anormale 322 


» 


TABLE  DES  MATIËEES*  487 

Article  II.  —  De  l'état  de  raccommodation  dans  la  myopie 335 

Article  III.  ~  Causes  de  la  myopie t 336 

Article  IV.  —  Symptômes 330 

Article  ?.  —  Complications • 334 

^                 a.  Congestions 334 

—  b.  Diminution  de  l'acuité  visoelic 335 

—  c.  Moaclies  volantes '  336 

—  cf.  Scotftmes 336 

—  e.  Décollement  de  la  rétine.. 337 

—  f,  Hémorrhagies  intra-oculaires 337 

—  ^.  Asthénopie  musculaire 338 

Article    VI. —Marche.  Durée • '. 31 1 

Article  VIL  —  Diagnostic 343 

Article  VIII.  —  Mesure 346 

Article    IZ.  —  Traitement 349 

—  1*' groupe .— Correction  totale 350 

^                 2«  groupe,  —  Correction  partielle  .  352 

Article  X.  ~  Traitement  des  complications 354 

CHAPITRE  V. 

Htpermétropif 358 

Article       I.  —  Historique 359 

Article     II.  —  Formes  de  l'hypermétropie 359 

—  ]o  Hypermétropie  latente 359 

—  2«  Hypermétropie  manifeste 360 

Article     III.  —  Causes « . . .  361 

Article     IV.  —  Symptômes 362 

Article      V.  —  Asthénople  accommodative. . .  367 

Article     VI.  —  Diagnostic 371 

Article    VII.  —  Mesure 375 

Article  VIII.  —  Traitement 376 

CHAPITRE  VI. 

AP^AKIE 381 

CHAPITRE  VH. 

Astigmatisme * 386 

Article    I.  —  État  dioptrique  de  l'œil  astigmate —  387 

Article  II.  —  Des  formes  de  l'astigmatisme 389 

—  a.  Astigmatisme  physiologique 389 

—  6.  Astigmatisme  pathologique 391 

—  c.  Astigmatisme  régulier 392 

—  rf.  Astigmatisme  irrégulier 393 

—  e.  Astigmatisme  myopique  simple ; 393 

—  /*.  Astigmatisme  hypermétropique  simple 393 


^88  TABLE  DES  MATIÈRES. 

Article  II .  —     g.  Astigmatisme  myopique  composé. . . .  ■ 393 

—  h.  Astigmatisme  hypermétropique  compose 39] 

—  t.  Astlgmatisirie  mixte 393 

Article  III.  —  Symptômes 333 

Article  Vf.  —  DiagDoatic 401 

Article    V.  —  Mesure  et  traitement  de  l^astigmatisme 403 

Article  VI.  —  Causes  et  siège 413 

CHAPITRE  VIII. 

Des  TROUBLES  DU  POUVOIR  RIÎFRIIIGBIITFACULTATIF 414 

Article   I.  —  Paralysie  provoquée  de  Taccommbdation . .  414 

—  Effets  des  mydriàtiques 41G 

—  1«  Dilatation  de  la  pupille : .    416 

—  .  2«  Paralysie  de  raccommodation.  * .  * 41C 

Article  II.  —  Paralysie  morbide  de  l'accommodation 420 

Article  III.  —  PresbyUe 422 

—  Causes 423 

—  Symptômes ^ ...  424 

—  Diagnostic . .  ; 426 

—  Mesure..^ 427 

—  Traitement... , ,  .,.,...... 428 

Article  IV.  —  Spasmes  de  l'accommodation 433 

—  i4.  Spasme  provoqué. 433 

—  l"  Action  sur  la  pupille '.'. 434 

^  '         2**  Action  sur  Taccommodation ; 435 

—  B,  Spasmes  morbides  de  raccommodatlon 439 


CHAPITRE  IX. 

De  l'inégalité  du  pouvoir  réfringent  des  deux  yeux 442 

1*  Hodiflcatlons  de  la  vision  binoculaire 442 

2"  Vision  alternante 443 

30  Annihilation  de  l'un  des  yeux 443 

Du  choix  des  verres  dans  les  cas  d'inégalité  dp  réfraction 444 

CHAPITRE  X. 

De  l'influence  des  lunettes  a  surface  sphérique  sur  la  vision 446 

CHAPITRE  XI. 

Des  affections  ocuuires»  envisagées  au  point  de  vue  de  l'obligation  du  service 

militaire 448 

Examen  d'ensemble 448 

Strabisme 449 

Examen  d'un  seul  œil 450 

Hypertrophie.  —  Atrophie 450 

Affections  de  la  cornée 450 

Kératite  vasculaire 450 

Kérato-conjonctivite  phlycténulaire 451 


M 


TABLK  DES  MATiÉftES.  489 

Kératite  diffuse 451 

Kératite  supparative 452 

Kératite  ulcéreuse , 452 

Opacités  de  la  cornée 453 

Stapbylômes  de  la  cornée 454 

Âfiections  de  Tiris 454 

Iritis 454 

Mydriase 455 

Myosis 456 

Tremblement  de  Tiris 45T 

Épanchements  dans  la  chambre  antérieure 458 

Opacités  du  cristallin 458 

Âfifections  du  corps  vitré 458 

Affections  de  la  choroïde 459 

Glaucome  aigu 459 

—        chronique 459 

Cboroîdites  phlegmasiques 460 

Choroïdites  chroniques 460 

Choroîdite  staphylômateuse 461 

Affections  de  la  rétine 461 

Décollement  de  la  rétine 461 

Rétin ites 462 

Affections  du  nerf  optique 462 

Troubles  de  la  réfraction  fixe 464 

Myopie 466 

Hypermétropie • 467 

Astigmatisme 468 

Amblyopie.  —  Amaurose 468 

Procédés  employés  pour  découvrir  la  simulation  de  Tamaarose 471 

Procédé  de  de  Graefe 47 1 

Procédé  de  H.  de  Grœfe  (de  Halle) 472 

Procédé  de  Fiés 472 

Procédé  de  Javal 474 

CHAPITRE  XII. 

Du    DIAGNOSTIC    DIFFÉnENTIEL    DES    AFFECTIONS    iNTRA-OCtiLAlAES 476 

Détermination  de  Tacuité  visuelle. . .  « » 476 

Épreuve  avec  le  trou  d'épingle ».  * . .  476 

Épreuve  par  les  verres  correcteurs. » 477 

Épreuve  par  le  miroir  oculaire...* » 477 

Épreuve  par  Toptomètre * » . .  » » 478 

Épreuve  par  Téclairage  latéral ».»»...  »   » 478 

Examen  ophthalmoscopique *  »» ^  i .  » . .  »  »  * .  i . .  » .... ... .  478 

Examen  du  champ  visuel. ..,......;«...» »  » ..*....  479 


^iN  DE  La  table  des  Matières. 


rbRBbiL.  —  typi  cl  siér.  de  fiiÉtÉ  fH.s. 


i 


i 


1 


J 


